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GUSTAVE  MEYNIER 

MORT   DANS    CSR   ETPÉDITIOH    SCIKHTIFIQUE    A   BARNAOUL    (SIRARIR   ORIENTALK), 

l.E  24   MARS  18G2. 


Ce  livre  que  lu  ne  devais  pas  voir,  c'est  toi  qui,  le  premier, 
m'as  encouragé  à  l'entreprendre;  j'en  devais  l'hommaf^e  à  ta 
mémoire,  martyr  inconnu,  donl  je  suis  fier  d'avoir  été  l'nmi. 


K.  .T.  MAREY. 


11  uous  a  semble  qu'une  application  méthodique 
de  la  physiologie  à  la  médecine  était  aujourd'hui 
réalisable,  grâce  aux  travaux  des  physiologistes 
modernes,  et  nous  avons  -essayé,  dans  l'étude  d'une 
fonction,  la  circulation  sanguine,  de  montrer  quelle 
clarté  les  notions  physiologiques  peuvent  répandre 
jusque  sur  les  phénomènes  morbides. 

Une  pareille  entreprise  était  attrayante,  mais 
pleine  de  difficultés;  aussi  n'est-ce  pas  sans  hésita- 
tion que  nous  nous  y  sommes  engagé.  Heureusement 
uous  avons  été  soutenu  par  les  témoignages  d'appro- 
bation des  plus  hautes  autorités  :  de  l'Institut  et  de  la 
Faculté  de  médecine,  qui  nous  ont  couronné;  de 
l'Académie  de  médecine,  qui,  dans  un  rapport  flat- 

9 

teur,  a  sanctionné  nos  travaux;  des  Ecoles  étran- 
gères, dont  une,  l'université  de  Hollande,  vient  de 
mettre  au  concours,  pour  le  prix  de  médecine,  l'ap- 
préciation de  ces  travaux.  En  même  temps  que  le 
corps  médical  nous  donnait  tant  de  preuves  d'estime 


Vlli 

et  Ae  syinjMithjr .  nous  trouvions  aupivs  «le  nos 
maîtres,  dans  les  hôpitaux  de  Paris,  tout(»s  U»s  iaei- 
lités  d'étude  que  nous  pouvions  désirer,  ainsi  4|u  uniî 
bienveillance  qui  nc^  s'est  jamais  démentii*  et  dont 
nous  sommes  heureux  d'exiuâmer  pubUipiement 
notre  reconna  issa  nce . 


Paris,  f6aoôll863. 
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INTRODUCTION. 


Si  l'on  voulait  caractériser  les  tendances  du  xix*  siècle 
dans  les  sciences  médicales,  et  résumer  les  principaux 
progrès  qu'il  a  inaugurés,  on  pourrait  dire  que  nous 
appartenons  à  Tépoque  qui  a  donné  la  plus  forte  impul- 
sion à  la  science  du  diagnostic  physique  des  maladies. 
L'auscultation  et  la  percussion  sont  entrées  dans  la  pra- 
tique à  tel  point,  que  la  plupart  des  médecins  savent 
aujourd'hui  constater  et  délimiter  des  lésions  anatomiques 
qu'on  était  réduit  autrefois  à  soupçonner  vaguement. 
Aussi  la  recherche  de  la  lésion  est-elle  de  nos  jours  la 
préoccupation  dominante. 

Si  la  physiologie  était  aussi  avancée  que  Tanatomie,  si 

Ton  pouvait  sur  le  vivant  interroger  la  fonction  comme 

on  interroge  l'organe,  sans  doute  le  trouble  fonctionnel 

serait  recherché,  comme  Test  aujourd'hui  la  lésion,  avec 

la  même  ardeur  et  avec  le  même  succès.  A  côté  de 

VAnatomie  pathologique  on  cultiverait  une  autre  branche 

de  la  médecine,  qui  s'appellerait  la  Physiologie  médicale^ 

et  qui  nous  apprendrait  h  quelles  lois  est  soumis  renchat- 
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iiemenl  das  phénouiènes  morbides.  Telle  est  la  penst^c 
qui  a  présidé  aux  travaux  que  nous  publions.  Cherche»* 
des  moyens  plus  parfaits  pour  connaître  la  fonction  sur 
l'homme  vivant,  c'est  aussi  perfectionner  la  connaissance 
des  troubles  fonctionnels  au  lit  du  malade./ 

C'est  à  la  circulation  du  sang,  et  plus  particulièrement 
à  l'étude  du  pouls  artériel,  que  nous  nous  attacherons,  et 
nous  espérons  prouver  que  l'observation  de  ce  phénomène, 
un  peu  négligée  de  nos  jours,  doit  être  considérée  comme 
un  des  éléments  les  plus  sûrs  du  diagnostic  dans  un  grand 
nombre  de  maladies. 

Pour  que  l'auscultation  fournisse  à  l'élude  des  maladies 
du  cœur  son  secours  si  précieux,  il  faut  qu'avant  tout  le 
médecin  soit  bien  familiarisé  avec  les  signes  physiologi- 
ques des  mouvements  du  cœur;  il  faut  qu'il  ait  une  idée 
bien  arrêtée  sur  la  cause  de  chacun  d'eux.  Malheureuse- 
ment, sur  ce  sujet  si  important,  des  théories  rivales  sont 
encore  en  présence.  Il  est  temps  de  faire  cesser  ce  désac- 
cordy  qui  depuis  si  longtemps  arrête  les  progrès  du  dia- 
gnostic médical. 

,■  Mais,  parmi  les  phénomènes  extérieurs  de  la  circula* 
tiou,  il  en  est  un  plus  important  encore  que  les  mouve- 
ments du  cœur,  car  il  est  plus  souvent  consulté  par  le 
clinicien  :  nous  voulons  parler  du  pouls  artériel.  Ce  phé- 
nomène nous  osons  le  dire,  est  encore  moins  connu  que 
le  précédent;  sa  cause  et  sa  nature  sont  tout  aussi  discu- 
tées que  celles  des  mouvements  cardiaques,  et  de  plus  nos 
moyens  de  le  percevoir  sont  plus  imparfaits.  Le  cœur  pré* 
sente  presque  toujours  des  battements  sensibles  à  la  main, 
des  bruits  que  tout  le  monde  peut  entendre;  mais  le  pouls 
ne  fournit  qu'une  sensation  tactile  très  faible  qui  échappe 
souvent  au  toudber  le  plus  exercé.  A  plus  forte  raison  les 
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nuances  délicates  du  pouls  sont-elles  difficiles  à  saisir. 
L'insuffisance  des  moyens  d'étude  a  retardé  considérable* 
ment  la  connaissance  de  ce  phénomène.  Si  Ton  compare 
les  écrits  de  Galien  aux  ouvrages  les  plus  modernes  trai- 
tant  de  la  valeur  clinique  du  pouls,  on  voit  que,  depuis 
dix-sept  siècles,  la  science  a  peu  progressé;  il  semble 
même  que,  lassé  de  tant  d'infructueux  efforts,  on  laisse 
aujourd'hui  ce  point  de  la  sémiotique  dans  un  injuste  oubli,  j 
Il  est  facile  de  comprendre  pourquoi  Tétude  du  pouls 
a  si  peu  progressé.  Cela  tient  en  grande  partie,  comme 
on  le  verra,  à  ce  que  Tempirisme  seul  a  présidé  aux  re- 
cherches faites  sur  ce  sujet,  sans  profiter  jamais  des  notions 
nouvelles  que  la  science  lui  eût  pu  fournir.  Dans  les  pre- 
miers âges  de  la  médecine,  on  considérait  le  pouls  comme 
produit  par  les  esprits  animaux,  qui,  contenus  dans  les 
artères,  frappaient  contre  les  parois  de  ces  vaisseaux  et 
produisaient  des  chocs  de  différentes  espèces,  selon  les 
différentes  maladies.  Il  est  vrai  que,  depuis  la  découverte 
d'Harvey,  on  sait  que  les  artères  contiennent  du  sang,  et 
que  c'est  au  mouvement  de  ce  liquide  que  tient  la  pulsa- 
tion artérielle.  Mais  si  l'idée  kju  on  se  fait  de  la  cause  du 
pouls  n'est  plus  la  même,  la  manière  de  Tétudier  dans  les 
maladies  a  peu  changé;  les  ouvrages  modernes  publiés 
sur  ce  sujet  sont  toujours  empreints  de  celte  pensée  qu'on 
doit  trouver  dans  chaque  maladie  une  forme  du  pouls  par- 
ticulière. Or,  sauf  le  cas  de  maladie  organique  de  l'appa- 
reil circulatoire,  la  nature  du  pouls,  au  lieu  d'exprimer 
une  affecliob  spéciale,  n'indique  qu'un  étal  particulier  de 
la  circulation,  état  qui  peut  exister  dans  un  grand  nombre 
de  maladies  très  différentes.  A  ce  vice  fondamental  dans 
la  maDière  de  comprendre  la  valeur  du  pouls,  il  faut 
ajouter  les  difficultés  matérielles  que  présente  son  obser^ 
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vation.  Comment  sentir  avec  le  doigl  les  nuances  déli- 
cates de  ce  mouvement  ?  Comment  garder  fidëlcmenl  le 
souvenir  de  ces  sensations  fugaces?  Aussi  est- il  bien  peu 
de  médecins  qui  sachent  réellement  apprécier  les  carac- 
tères cliniques  du  pouls  pris  en  lui-même,  et  s'en  servir 
utilement  pour  le  diagnostic  et  le  pronostic  des  maladies. 

Mais  ce  n'est  pas  tout:  une  condition  indispensable  pour 
qu'une  science  puisse  faire  des  progrès,  c'est  que  les  faits 
acquis  puissent  se  transmettre  facilement  d'une  généra- 
tion à  l'autre.  Or,  si  quelque  médecin  doué  d'un  tact  subtil 
et  d'une  grande  patience  arrive,  A  force  d'observations,  à 
reconnaître  dans  le  pouls  des  malades  certains  caractères 
importants,  comment  va-t-il  exprimera  ses  élèves  ce  qu'il 
perçoit  lui-môme?  Trouvera-t-il  chez  ceux-ci  un  tact  na- 
turellement assez  délicat  pour  percevoir  tout  de  suite  des 
sensations  qu'il  n'est  arrivé  lui-môme  à  distinguer  qu'après 
de  longs  efforts?  Espérera-t-il,  par  des  déflnilions  ou  des 
métaphores,  faire  comprendre  la  nature  d'une  sensation 
tactile?  Il  n'y  réussira  assurément  que  dans  un  nombre 
de  cas  très  restreint;  aussi,  sauf  certains  caractères  du 
pouls  extrêmement  tranchés,  tels  que  sa  force,  sa  fai- 
blesse, sa  régularité,  sa  fréquence,  son  redoublement, 
nous  ne  pouvons,  dans  les  descriptions  classiques,  com- 
prendre ce  que  l'auteur  a  voulu  dire,  et  contrôler  la  valeur 
de  ses  travaux. 

C'est  donc  une  tout  autre  voie  qu'il  faut  suivre  pour 
que  l'étude  du  pouls  progresse,  et  pi'enne  en  médecine  le 
rang  important  qu'elle  doit  occuper.  11  faut  d'abord 
qy'elle  s'appuie  sur  la  physiologie  expérimentale  ;  car  le 
médecin  qui  interroge  un  symptôme  doit,  avant  tout,  se 
rendre  un  compte  exact  de  sa  nature  et  des  causes  qui  le 
produisent;  alors  seulement  il  arrive  à  en  comprendre 
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foute  la  valeur.  Il  faut  aussi  remédier  h  ces  deux  diffi- 
cultés fondamentales  que  nous  avons  signalées  :  d'une 
part,  au  défaut  de  sensibilité  du  toucher,  qui  ne  nous 
donne  que  les  caractères  les  plus  saillants  du  pouls,  et, 
d'autre  part,  à  l'impossibilité  de  garder  le  souvenir  des 
sensations  perçues  et  de  les  définir  clairement. 

On  voit  que  c'est  une  base  physiologique  que  nous 
cherchons  pour  établir  un  travail  essentiellement  médical  ; 
c'est-à-dire  que  nous  considérons  les  études  physiolo* 
giques  non  plus  comme  accessoires,  mais  comme  indispen- 
sables au  progrès  de  toute  médecine.  C'est  là,  du  reste,  une 
tendance  générale  à  notre  époque.  Les  progrès  déjà  accom- 
plis dans  cette  direction  ont  été  tellement  évidents  pour 
tous  les  bons  esprits,  que  chacun  aujourd'hui  se  plaît  à  ^ 

les  proclamer.  H  n'est  pas  de  médecin  qui  n'accorde  une 
part  à  l'étude  physiologique  des  fonctions  même  au  lit  du 
malade,  tant  il  est  vrai  que  dans  l'organisme  humain  le 
désordre  n'est  jamais  complet. 

Pour  qu'une  branche  de  la  physiologie  soit  cultivée  avec 
succès,  pour  qu'elle  devienne  féconde  en  découvertes 
nouvelles  d'où  la  lumière  jaillisse  sur  tous  les  autres 
points  de  la  science,  il  faut  que  cette  branche  ait  été  l'ob- 
jet de  longues  et  arides  études;  il  faut  qu'elle  ait  traversé 
cette  phase  ingrate  où  chaque  fait  qu'on  découvre  reste 
isolé  comme  une  pierre  d'attente,  où  il  est  impossible  de 
conclure  d'un  phénomène  à  Texislence  d'un  autre,  parce 
qu'on  n'entrevoit  pas  encore  le  lien  qui  les  unit,  la  loi 
simple  qui  préside  à  leur  enchaînement.  Sous  ce  rapport,  9 
la  circulation  du  sang  n'a  plus  rien  à  envier  aux  autres 
fonctions  de  la  vie;  ceux  qui  l'éludient  aujourd'hui  doi- 
vent un  large  tribut  de  reconnaissance  à  nos  devanciers. 

Mais,  si  les  progrès  accomplis  dans  le  passé  nous  mon- 
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Irent  qu'à  toute  époque  ce  que  nous  appelons  aujourd'hui 
la  philosophie  positive  a  eu  ses  atleples,  il  appartient  à 
notre  siècle  d'avoir  définitivemeut  érigé  en  corps  de 
doctrine  ce  qni  n'était  qu'à  l'état  de  tendance  instinctive 
chez  quelques  hommes.  La  philosophie  positive  a  fait 
plus  :  retraçant  l'historique  de  toutes  les  sciences  hu- 
maines, elle  les  a  motitrées  marchant  k  travers  des  phases 
successives  et  partout  les  mômes,  vers  un  état  de  perfec- 
tionnement dans  lequel  elles  sont  toutes  liées  d'une  ma- 
nière intime.  A  ce  moment,  le  physiologiste  retrouve 
jusque  dans  les  phénomènes  de  la  vie  ces  lois  physiques 
qui  régissent  aussi  la  nature  inanimée.  Non  pas^  bien 
entendu,  que  tout  soit  physique  dans  les  phénomènes 
de  l'organisme  humain.  Ainsi,  la  cause  première  des 
mouvenients  chez  l'ôtre  vivant  semble  ôtre  d'un  ordre 
spécial,  sans  analogue  dans  les  corps  inanimés;  mais  le 
mouvement  une  fois  produit  est  le  même,  (jnelle  qu'en 
soit  la  source.  La  pierre  lancée  par  le  bras  d'un  homme 
suit  la  môme  trajectoire  que  le  projectile  lancé  par  la 
poudre  à  canon.  Ce  que  nous  disons  du  mon  veinent  chez 
les  êtres  vivants  s'applique  à  bien  d'autres  phénomènes 
trop  complexes  pour  qu'au  premier  abord  on  puisse  y 
discerner  une  loi  physique.  C'est  la  difficulté  d'en  com- 
prendre nettement  la  nature  qui  les  a  fait  prtmiaturé- 
ment  classer  parmi  les  phénomènes  vitaux,  ce  qui  dé- 
tourne de  leur  étude  et  arrête  tout  progrès  souvent  pour 
un  temps  très  long.  Dès  que  la  science  a  proclamé  qu'un 
phénomène  est  vital,  cela  équivaut  à  dire  que  toute  étude 
ultérieure  sur  sa  nature  est  inutile;  personne  ne  songe 
plus  à  explorer  ce  sujet.  On  s'arrête  devant  ces  Colonnes 
d'Hercule  sur  lesquelles  il  est  écrit  :  Nec  plusullrà.  A  moins 
qu'un  louable  scepticisme  ne  fasse  douter  de  l'infaillibi- 
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lité  de  ceux  qui  ont  tracé  celle  décourageante  inscription. 

Au  commencement  de  ce  siècle,  de  pareilles  idées 
avaient  ^raud'peine  à  se  faire  jour.  A  l'époque  de  Bicbatt 
et  sur  la  parole  du  maître,  les  physiologistes  admet- 
taient que  la  vie  consiste  en  une  lutte  perpétuel^  de  Tètre 
organisé  contre  les  lois  physiques,  lois  qui  attendant  que 
la  mort  soit  venue  pour  reprendre  leur  empire.  Mais,  en 
dépit  de  sa  devise,  Bichat  donna  une  vive  impulsion  à 
la  physiologie  expérimentale ,  et,  parmi  les  nombreuses 
expériences  qu'il  nous  a  laissées,  il  en  est  qui  sont  des 
chefs-d'œuvre  comme  interprétation  physique  des  phé* 
nomènes  de  la  vie. 

Magendie,  tout  en  admirant  Bichat,  proclama  haute- 
ment que  les  fonctions  des  êtres  vivants  sont  soumises  aux 
lois  physiques  ;  il  inscrivit  en  tôle  de  ses  leçons  :  «  Phéno- 
mènes physiques  de  la  vie.  »  Aujourd'hui,  la  science  est 
franchement  engagée  dans  la  voie  que  nous  sommes  fier 
de  suivre  nous-mème  ;  il  suffit  d'entendre  les  leçons  de  nos 
physiologistes  modernes,  de  lire  leurs  professions  de  foi 
dans  les  préfaces  de  leurs  livres,  pour  s'assurer  que  le  vita- 
lisme  systématique  a  flni  son  temps.  La  science  moderne 
ne  croirait  pas  expliquer  un  fait,  si  elle  so  bornait  à  dire 
qu'il  tient  à  une  propriété  vitale  inexplicable  elle-même. 

La  circulation  du  sang  est  un  des  sujets  pour  lesquels 
la  médecine  a  le  plus  besoin  de  s  éclairer  de  la  physio- 
logie, et  où  celle-ci  à  son  tour  tire  le  plus  de  lumière  des 
sciences  physiques.  Cela  indique,  avons-nous  dit,  que  cette 
branche  de  la  science  a  atteint  un  degré  de  perfection  ^ 
plus  avancé.  Ces  dernières  années  sont  marquées  par 
deux  grands  progrès  qui  ouvrent  aux  recherches  à  venir 
des  horizons  nouveaux  :  en  Allemagne,  rinlroduclion  des 
procédés  graphiques  dans  Tétiide  du  mouvement  du  sang; 
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en  France,  la  démonstration  de  Tinfluence  du  système 
nerveux  sur  ta  circulation  périphérique.  Cette  dernière 
découverte,  que  nous  devons  à  M.  CI.  Bernard,  et  qui 
depuis  dix  ans  a  donné  tant  d'impulsion  à  la  science, 
montre  mieux  que  toute  autre  combien  la  physiolofçie 
est  indispensable  à  la  médecine,  tandis  que  les  travaux 
allemands  ont  bien  fait  ressortir  l'importance  des  connais- 
sances physiques  dans  les  éludes  médicales. 

Cependant  les  découvertes  de  la  physiolo(i;ie  n'ont  pas 
encore  rendu  à  la  médecine  tous  les  services  que  celle-ci 
à  le  droit  d'en  attendre,  et  cela  parce  que  ces  deux  sciences 
diffèrent  totalement  par  la  nature  des  moyens  dont  elles 
disposent  pour  la  découverte  ou  la  constatation  des  phé- 
nomènes. 

11  y  a  dans  toute  étude  deux  moyens  principaux  d'arri- 
ver à  la  connaissance  des  faits  :  l'expérimentation,  d'une 
part,  et  l'observation,  de  Tautre.  Ces  deux  moyens  ne 
peuventpas  toujours  être  employés  simultanément  :  ainsi, 
tandis  que  la  physiologie  progresse  sans  cesse  par  le 
secours  de  l'expérimentation,  la  médecine,  réduite  trop 
exclusivement  peut-être  à  l'observation  toute  seule,  ne 
peut  pas  marcher  aussi  vite  dans  la  voie  du  progrès. 

Le  physiologiste  expérimentateur  ne  rencontre  que  très 
peu  d'obstacles  quand  il  veut  se  rendre  compte  d'un  phé- 
nomène. Veut-il  savoir  les  fonctions  d'un  nerf,  il  le 
dénude,  le  coupe,  Télectrise.  Veut-il  connaître  la  tempé- 
rature relative  des  différents  organes,  il  plonge  le  ther- 
momètre au  sein  des  tissus.  S'agit-il  d'évaluer  la  force  du 
cttur,  il  enfonce  le  manomètre  jusque  dans  les  oreillettes 
ou  les  ventricules.  En  un  mot,  le  vivisecteur  se  rend  la 
tâche  facile  piir  la  nature  même  des  moyens  qu'il  emploie. 
Mais,  que  ce  môme  savant  veuille  transporter  à  la  con- 
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naissance  de  rhomme  les  notions  acquises  dans  Texpéri- 
inentation  sur  les  animaux;  que,  placé  en  face  d'un 
malade,  il  veuille  savoir  comment  s'exécute  une  fonction , 
alors  privé  de  ses  moyens  d'investigation  ordinaires,  il  est 
souvent  réduit  à  Timpuissance. 

La  physiologie  du  médecin,  celle  qui  peut  s'appliquer 
à  l'homme,  n'aura  jamais  pour  base  de  ses  recherches  que 
l'observation  d&s  signes  extérieurs,  en  général  peu  accu- 
sés, qui  révèlent  la  fonction  des  organes  cachés.  C'est 
cette  observation  qu'il  faut  perfectionner  de  telle  sorte 
que  nous  puissions,  à  défaut  d'autres  éléments  d'étude, 
analyser  les  signes  extérieurs  jusque  dans  leurs  nuances 
délicates. 

La  fonction  dont  nous  avons  à  nous  occuper  ici,  la 
circulation  du  sang,  peut  varier  de  mille  manières,  parce 
que  le  coeur,  le  sang,  les  artères,  les  capillaires,  etc., 
auront  varié  en  quelque  chose  dans  leur  état  anatomique 
ou  fonctionnel.  Dans  toutes  les  formes  diverses  de  la  cir- 
culation, il  y  aura  des  bruits  et  des  chocs  à  la  région  du 
cœur,  des  pulsations  aux  artères,  etc.;  mais  ces  bruits,  ces 
chocs,  ces  pulsations,  auront  un  caractère  particulier  d'où 
nous  pourrons  déduire  les  changements  survenus  dans  la 
fonction  tout  entière. 

Le  meilleur  moyen  de  perfectionner  rapidement  cette 
étude  des  signes  extérieurs  d'une  fonction  consiste  à  recu- 
ler les  limites  de  nos  sens,  à  suppléer  à  leur  perception 
trop  bornée,  ou,  par  certains  artifices,  à  rendre  visibles  ou 
palpables  des  phénomènes  qui  ne  le  sont  pas  naturelle- 
ment. N'est-ce  pas  un  immense  progrès  que  d'avoir  remltt 
accessibles  au  regard,  à  l'aide  de  certains  instruments,  des 
cavités  profondes  dont  les  lésions  nous  étaient  inconnues? 
L'intérieur  de  l'œil,  le  larynx,  la  trachée,  la  région  pos- 
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térieuredes  fosses  nasales,  le  vagin,  etc.,  sont  aujourd'hui 
presque  aussi  faciles  à  explorer  que  les  parties  superfi- 
cielles du  corps.  Le  diagnostic  de  leurs  affections  a  gagné 
en  certitude  et  en  précision  partout  où  les  signes  phy- 
siques sont  venus  s'ajouter  aux  signes  rationnels.  Aussi 
l'ophthalmoscope,  le  laryngoscope,  le  spéculum,  etc., 
8ont-ils  définitivement  adoptés  par  les  médecins  qui  veulent 
donner  à  leur  diagnostic  toute  la  sûreté  possible. 

Le  cathétérisme,  pratiqué  avec  des  sondes  plus  ou  moins 
rigides,  n'a-t-il  pas  rendu  les  plus  grands  services  pour 
le  diagnostic  de  certaines  affections?  C'est  en  définitive 
un  moyen  de  reculer  les  limites  de  notre  toucher,  et  de 
sentir,  pour  ainsi  dire  au  bout  d'un  doigt  artificiel,  des 
rétrécissements,  des  corps  étrangers,  des  calculs,  des 
fongusdont  nous  n'eussions  pu,  sans  cela,  que  supposer 
Texistence,  et  dont  nous  eussions  entièrement  ignoré  le 
siège  précis,  le  volume,  la  consistance,  la  forme. 

La  percussion  et  l'auscultation,  dont  tous  les  médecins 
reconnaissent  les  bienfaits,  sont  des  moyens  analogues  ; 
elles  nous  permettent  de  déterminer  et  de  localiser  un  cer- 
tain nombre  de  lésions  des  organes  cachés,  et  cela,  d'après 
certaines  nuances  du  son  produit  en  percutant,  et  des 
bruits  perçus  par  Toi^eille  appliquée  sur  le  thorax.  Mais 
ces  procédés,  malgré  leur  grande  importance,  sont  déjà, 
au  point  de  vue  de  la  perfection,  d'un  ordre  inférieur  à 
ceux  dont  nous  avons  parlé.  Que  de  causes  peuvent  ren- 
dre mat  un  point  naturellement  sonore  !  Que  de  lésions 
anatomiqnes  peuvent  donner  lieu  à  un  souffle  en  un  point 
quelconque  du  poumon!  Il  faut,  dans  ces  cas,  s'aider 
d'une  foule  de  considérations,  peser  la  valeur  de  phéno- 
mènes contradictoires,  pour  arriver  en  définitive  à  un 
diagnostic  qui  n'est  souvent  (juc  probable  et  incx)mplel. 
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Les  progrès  de  la  clinique  médicale,  si  grands  de  nos 
jours,  ont  reçu  leur  vive  impulsion  de  l'invention  de  nou- 
veaux procédés  d'étude.  C'est  à  ceux-ci  qu  on  doit  rap- 
porter les  principales  découvertes  faites  en  médecine 
dans  notre  siècle.  C'est  eux  qui  substituent  chaque  jour 
la  certitude  à  l'hypothèse,  et  tout  le  monde,  tacitement 
ou  tout  haut,  leur  rend  cette  justice.  Aussi  pensons-nous 
que  c'est  par  le  perfectionnement  de  ces  pmcédés  que  la 
médecine  se  perfectionnera  elle-même. 

Si  la  plessimétrie  offre  sur  la  percussion  immédiate  un 
certain  avantage  en  rendant  plus  nettes  les  différences  du 
son  qu'on  développe  en  percutant,  combien  ne  serait^il 
pas  désirable  que  l'auscultation,  qui  donne  déjà  des  signes 
bien  plus  variés,  trouvât  un  nouveau  perfectionnement 
dans  remploi  d'un  appareil  qui  renforçât  les  sons,  qui 
transformât  en  différences  tranchées  les  nuances  peu 
perceptibles,  qui  nous  fit  entendre  distinctement  les  sons 
trop  faibles  pour  arriver  jusqu'à  nous?  La  réalisation 
d'un  tel  appareil  n'est  pas  encore  arrivée,  mais  il  est 
permis  de  l'espérer;  en  attendant,  il  est  possible,  dans 
une  autre  voie,  de  réaliser  un  progrès  analogue  :  nous 
voulons  parler  de  Vélude  des  diverses  formes  du  mouve- 
ment dans  tes  fonctions  de  la  vie. 

Lorsqu'un  médecin  s'approche  du  lit  d'un  malade,  il 
aperçoit,  en  môme  temps  que  l'aspect  extérieur,  certains 
mouvements  qui  révèlent  le  jeu  des  organes.  La  respi- 
ration, plus  ou  moins  ample,  plus  ou  moins  rapide,  plus 
ou  moins  égale,  le  frappe  tout  d'abord.  Les  battements 
du  cœur  contre  la  poitrine  sont  aussi  quelquefois  percep- 
tibles ù  l'œil  ;  les  mouvements  des  artères,  les  alternatives 
de  turgescoïïce  et  de  déplétion  des  veines,  tous  ces  phé- 
nomènes viennent  le  renseigner  sur  l'état  des  fonctions 
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Si  la  vue  est  insuiFisanle,  la  main  appliquée  sur  la  poitrine, 
le  doigt  placé  sur  une  artère,  ajoutent  encore  de  nouveaux 
renseignements  à  ceux  qui  existent  déjà.  Pour  l'appareil 
musculaire,  la  force,  la  régularité,  la  durée  des  contrac- 
tions nous  renseignent  utilement  sur  l'état  de  la  fonction 
locomotrice.  Mais  dans  cette  étude  si  délicate  des  mouve- 
ments fonctionnels,  nos  sens  sont  plus  que  jamais  au-des- 
sous de  leur  tâche.  Quoi  de  plus  complexe,  en  effet,  qu'un 
mouvement?  Il  offre  à  considérer  son  amplitude,  sa  force, 
sa  durée,  sa  régularité,  sa  forme.  Et  si  la  force  de  ce 
mouvement  est  insuffisante  pour  que  nous  puissions  le 
percevoir,  si  sa  durée  est  trop  courte  pour  que  nous  ayons 
le  temps  d'analyser  les  autres  caractères,  nous  n'en  avons 
plus  qu'une  notion  vague  et  incomplète,  si  même  il  ne 
nous  échappe  pas  tout  à  fait. 

Heureusement,  la  physique  a  fait  de  tels  progrès,  que 
nous  n'avons  aujourd'hui  qu'à  lui  demander  son  aide 
pour  connaître  dans  leurs  plus  minutieux  détails,  et  avec 
la  plus  grande  exactitude,  des  phénomènes  qui  échappent 
aux  sens.  Le  mouvement  n'a  plus  de  mystères  pour  le 
physicien  ;  sa  vitesse,  quelle  qu'elle  soit,  peut  être  dé- 
terminée ;  celle  de  la  lumière  et  de  Télectricité  l'a  été. 
L'intensité  des  mouvements  peut  aussi  s'évaluer  ;  les  res- 
sorts,  les  manomètres,  la  déterminent.  Mais  quand  un 
mouvement  change  a  chaque  instant;  quand,  prenant  à 
chaque  fraction  de  seconde  une  allure  différente,  il  défie 
l'œil  de  le  suivre,  la  pensée  de  l'analyser,  va-t-il  échap- 
per au  physicien  ?  Nullement.  Le  voici  enregistré  par  un 
appareil  et  fixé  sur  le  papier.  Il  vient  alors  se  soumettre  à 
l'équerre  et  au  compas.  11  volait  tout  à  l'heure,  et  mainte- 
nant captif,  il  explique  de  lui-même  les  lois  qui  le  gou- 
vernent :  il  est  compris. 
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Les  instruments  auxquels  nous  faisons  allusion  ici.  et 
qu'on  désigne  sous  le  nom  d'appareils  enregistreurs  à  in- 
dications continues,  sont  une  invention  de  date  récente. 
Cependant  leur  emploi  s'est  déjà  propagé  considérable-^ 
ment.  Avec  quelques  changements  dans  leur  disposition» 
on  peut  appliquer  ce  genre  d'appareils  à  Tétude  d'une 
infinité  de  mouvements  variés,  en  physique,  en  météoro- 
logie, en  physiologie,  etc. 

La  première  machine  basée  sur  ce  principe  est  celle  de 
MM.  Poncelet  et  Morin  ;  elle  avait  pour  but  de  déterminer 
la  nature  des  mouvements  d'un  corps  qui  tombe  dans  l'es- 
pace. On  connaît  généralement  cet  ingénieux  et  simple 
mécanisme  dont  nous  aurons  à  parler  plus  tard.  Dérivés 
d'un  même  principe,  les  appareils  enregistreurs  à  indi- 
cations continues  sont  aujourd'hui  très  nombreux.  C'est 
à  eux  que  les  physiologistes  se  sont  adressés  pour  obtenir 
la  solution  de  plusieurs  problèmes  relatifs  particulière- 
ment aux  mouvements  du  sang. 

Ce  serait  pour  la  médecine  une  infériorité  réelle  que 
de  ne  pas  profiter  de  ces  découvertes;  de  n'avoir  pas,  elle 
aussi,  le  moyen  de  reconnaître  avec  une  précision  très 
grande  les  variations  que  peuvent  subir  dans  les  maladies 
certains  mouvements  que  nos  sens  perçoivent  mal.  Les 
médecins  l'ont  bien  compris,  et  en  Allemagne  surtout, 
où  les  études  physiologiques  sont  plus  intimemeifl  unies 
à  celle  de  la  médecine,  l'introduction  de  moyens  exacts 
d'analyse  est  un  fait  accompli.  Un  double  progrès  en  est 
résulté  :  d'une  part,  un  perfectionnement  dans  la  connais* 
sance  des  phénomènes  physiologiques  chez  l'homme,  et, 
d^autre  part,  une  appréciation  plus  exacte  des  symptômes 
dans  les  maladies. 

Puisque  nous  prenons  la  physiologie  pour  point  de 
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départ  de  ce  travail,  puisque  nous  ne  nous  bornons  pas 
à  étudier  empiriquement  les  formes  du  pouls,  soit  en 
santé,  soit  dans  les  maladies,  mais  que  nous  voulons  au 
contraire  en  comprendre  autant  que  possible  la  cause  et 
le  mécanisme,  il  faut  avant  tout  être  bien  Qxé  sur  la 
nature  du  pouls  et  sur  son  mode  de  production.  Dès  lors 
il  est  indispensable  de  présenter  dès  l'abord  un  tableau 
d'ensemble  de  la  circulalion  telle  qu'elle  doit  être  com- 
prise aujourd'hui.  Tout  s'enchaîne  dans  la  fonction  circu- 
latoire, chaque  partie  est  solidaire  de  toutes  les  autres: 
le  cœur  se  contracte  différemment,  suivant  l'état  des 
vaisseaux;  le  sang  parcourt  plus  ou  moins  vite  les  voies 
circulaires  dans  lesquelles  il  se  meut  sans  cesse.  Or,  sui- 
vant la  rapidité  du  cours  du  sang,  suivant  la  largeur  ou 
t'étroitesse  des  vaisseaux  contractiles  qu'il  parcourt,  la 
brusquerie  ou  la  lenteur  des  contractions  qui  le  poussent, 
le  pouls  et  les  autres  signes  physiques  qui  révèlent  le 
mouvement  du  sang  prendront  des  formes  très  variées. 

Le  mouvement  du  sang  dans  les  vaisseaux,  tel  que  l'a 
décrit  Harvey,  peut  s'expliquer  en  entier  par  Tinfluenc^ 
d'une  cause  unique  :  la  contraction  du  cœur.  Mais  lors- 
qu'on approfondit  davantage  l'étude  des  phénomènes 
physiologiques,  on  s'apeiçoit  bien  vile  que  cette  force 
unique  ne  suffit  pas  pour  tout  expliquer.  De  tout  temps, 
en  effet,  on  a  observé  que  le  sang  se  distribue  d'une  ma- 
nière inégale  dans  les  différents  points  du  corps;  que 
tantôt  il  semble  abandonner  une  région  limitée,  qui  de- 
vient alors  pâle,  froide,  exsangue,  et  pour  ainû  dire  éma- 
ciée  subitement  ;  tandis  que  d'autres  fois  le  sang  afflue  à 
une  région  qu'on  voit,  sous  cette  influence,  se  gonfler, 
rougir  et  devenir  plus  chaude  que  d'ordinaire.  Ces  varia- 
tions dans  les  circulations  locales,  ne  pouvaient  plus  s'ex- 
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pliquer  par  la  seule  force  du  cœur  ;  il  était  évident  qu^uno 
contraction  de  cet  organe  ne  pouvait  donner  au  cours  du 
sang  une  direction  particulière,  et  envoyer  ce  liquide  plus 
abondamment  à  un  organe  qu'à  un  autre.  ^ 

Il  fallait  cependant  expliquer  ces  faits,  et,  selon  4'babi- 
tude,  on  imagina  des  forces  spéciales  qui  poussaient  le 
sang  dans  telle  ou  telle  direction,  des  foixes  congestives^ 
qui  prirent  des  noms  divers  :  raptus  sanguinis^  molimen 
hœmorrhagicumy  etc.  D'autres  fois,  comme  on  voyait 
qu'autour  d'un  point  traumatiquemenl  lésé,  les  symptô- 
mes de  la  congestion  se  produisaient,  on  supportait  une 
force  nouvelle,  un  appel  du  sang.  En6n,  dès  qu'on  s'aper- 
çut qu'un  organe  qui  fonctionne,  une  glande  qui  sécrète, 
par  exemple,  présente  l'état  de  congestion,  on  supposa 
que  cet  état  tenait  à  une  activité  locale  de  la  glande. 

Voici  ce  que  Bordeu  écrivait  au  siècle  dernier,  et  dans 
ces  quelques  lignes  se  reflète  tout  entière  l'idée  que  nous 
voulons  signaler  (1)  : 

c(  La  direction  des  humeurs  vers  une  glande  ne  saurait 
»  dépendre  do  la  simple  action  du  cœur  ou  des  lois  géné- 
»  raies  de  la  circulation  ...  Comment  donc  expliquer  ce 
B  phénomène?  On  dirait  que  les  glandes  agissent  comme 
x>  des  ventouses;  elles  attirent  pour  ainsi  dire  les  humeurs. 
»  Ce  phénomène  est  bien  important,  môme  pour  la  théo- 
»  rie  de  toutes  les  maladies  où  l'on  voit  évidemment  des 
»  transports  d'humeurs  (2)  très  indépendants  des  causes 
o  ordinaires  de  la  circulation.  » 

Du  niomeat  que  les  physiologistes  saisirent  cette  coïn- 
cidence entre  le  fonctionnement  d'un  organe  et  lacircu- 

(4)  Bordeu,  Œuvres  complètes,  Paris,  4  818,  t.  I,  p.  4  61. 
[î)  Ce  que  l'aulcur  a  écrit  pricédemment  montre  que,  par  le  mot 
humeur,  c'est  bien  Je  S9ng  qu'il  prétend  désigner  ici. 
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iatioD  plus  abondante  à  son  intérieur,  il  s*établit  dans 
leur  esprit  Tidée  d'une  corrélation  entre  YactioUé.  c'est- 
à-dire  l'exercice  complet  des  forces  d'une  partie,  et  Tac- 
^  croissement  de  la  circulation  dans  celle-ci. 

Nulle  part  peut-être,  en  physiologie,  le  danger  de  rai- 
sonner sur  des  entités,  sur  des  forces  imaginaires,  ne  se 
montre  d'une  manière  plus  nette  que  dans  ce  sujet  si  im- 
portant de  la  circulation  périphérique. 

Au  siècle  dernier,  Cullen,  Sydenham,  J.  Hun  ter,  ont 
longuement  discuté  sur  la  cause  des  variations  locales  de 
la  circulation.  Les  débats  qui  se  sont  élevés  à  cette  époque 
nous  ont  dotés  d*une  doctrine  médicale  qui  est  encore 
presque  généralement  adoptée  de  nos  jours.  Elle  consiste 
à  regarder  certaines  maladies,  fièvres,  congestions,  in- 
flammations, comme  sthéniques,  c'est-à-dire  dépendant 
d'un  excès  de  forces;  certaines  autres,  de  nature  opposée, 
ou  asthéniqueSy  comme  expression  de  la  faiblesse  du  sujet. 
De  là  des  méthodes  thérapeutiques  basées  sur  les  mêmes 
idées,  consistant  à  abattre  ou  relever,  selon  le  besoin,  les 
forces  du  malade  :  méthodes  siimtUaiHes  et  contro-slimu^ 
tantes.  —  Celte  digression  était  indispensable  pour  mon- 
trer les  desiderata  de  la  physiologie  circulatoire  au  point 
où  Harvey  l'a  laissée,  et  pour  faire  voir  que  ces  questions, 
qui  rentrent  dans  le  domaine  d'une  science  presque  re- 
gardée comme  accessoire,  sont  cependant  la  vraie  base  de 
toute  doctrine  médicale,  de  toute  thérapeutique. 

Voilà  donc  l'école  physiologique  ancienne  entraînée  à 
admettre  l'existence  de  forces  multiples  d'une  nature  in- 
connue, pour  expliquer  les  variations  locales  de  la  circu- 
lation du  sang.  Nous  montrerons,  dans  un  rapide  aperçu 
de  la  fonction  circulatoire,  que  toutes  les  variations  dans 
le  mouvement  du  sang  peuvent  s'expliquer  par  des  lois 


INTBODUCTIOV.  i  7 

physiques^  et  que*,  pour  leur  production  immédiate»  la 
nature  n'emploie  qu  une  seule  force  vitale»  celle  qu'on 
retrouve  toujours  partout  où  il  y  a  mouvement.  Nous 
voulons  parler  de  la  contraciUilé.  D'un  côté,  la  conlraclian 
du  cœur  pousse  le  sang  à  travers  les  artères,  les  capil- 
laires et  les  veines  ;  plus  elle  est  énergique,  plus  le  mou- 
vement circulaire  du  sang  doit  être  rapide.  Mais,  à  1  autre 
extrémité  de  l'appareil  circulatoire,  la  cotUraclion  des 
capillaires  rétrécissant  plus  ou  moins  les  voies  que  le  sang 
doit  traverser,  est  un  frein  qui  tempère  l'action  du  cœur» 
et  qui,  créant  devant  ce  moteur  unique  des  résistances 
qui  peuvent  être  locales  ou  générales,  enraye  plus  ou 
moins  le  passage  du  sang,  tantôt  dans  un  point  limité  du 
corps,  tantM  dans  l'économie  tout  entière. 

Iji  contractilité  des  petits  vaisseaux  n'est  pas  seulement 
le  régulateur  de  la  circulation  périphérique,  elle  étend 
son  empire  jusque  sur  le  cœur  lui-même.  On  verra, 
en  effet,  que  si  une  contraction  énergique  des  capillaires 
fait  un  grand  obstacle  à  la  circulation  du  sang  dans  les 
organes,  le  cœur  ralentit  ses  battements.  Réciproque- 
ment, que  si  le  relâchement  de  ces  mêmes  vaisseaux  laisse 
passer  le  sang  avec  facilib'5  à  travers  les  tissus,  les  batte^ 
ments  du  cœur  s'accélèrent. 

Jusqu'à  présent,  la  contraction  des  vaisseaux  capillaires 
a  été  mal  comprise  dans  ses  effets.  Les  physiologistes  ont 
indiqué,  trop  vaguement  peut-être,  le  rôle  de  celle  pro- 
priété qu'ils  ont  démontrée  et  rattachée  à  des  influences 
nerveuses.  Quant  aux  médecins,  dans  leurs  applications 
des  notions  de  la  physiologie,  ils  ont  pour  Ja  plupart  mal 
interprété  les  phénomènes  et  fait  jouer  à  cette  contraction 
un  rôle  qu'elle  n'a  pas(l). 

[T;   BrowD,  Cuilen,  Sydenham. 


18  INTRODUCTION. 

Qu'un  liquide  s'écoule  par  un  robinet  sous  une  certaine 
pression  ;  suivant  que  le  robinet  sera  plu&ou  moins  ouvert, 
le  débit  sera  plus  ou  moins  abondant.  Le  rôle  de  la  con- 
tractilité  des  vaisseaux  n'est  pas  autre  que  de  resserrer  ou 
de  relâcher  plus  ou  moins  les  voies  que  le  sang  parcourt, 
et  de  faire  varier  ainsi  la  quantité  de  sang  qui  les  traverse 
en  un  temps  donné. 

On  a  voulu,  au  contraire,  douer  les  vaisseaux  d'une 
systole  impulsive  qui  agirait  comme  celle  des  ventricules; 
mais  on  a  oublié  que  la  systole  du  cœur  lui-même  serait 
inefficace  à  pousser  le  sang  dans  une  direction  déterminée, 
s'il  R*y  avait  des  valvules  destinées  précisément  à  diriger  ce 
cours.  Le  cœur  serait  alors  une  pompe  sans  soupape  ;  à 
chaque  contraction,  le  ventricule  renverrait  dans  l'oreil- 
lette le  sang  qu'il  en  a  reçu  ;  dès  lors  plus  de  circulation 
possible  (1).  Que  les  capillaires  se  contractent  brusque- 
ment, leur  efiet  tendra  aussi  bien  à  faire  refluer  le  sang 
dans  les  artères  qu'à  le  pousser  dans  les  veines. 

Tout  en  considérant  les  changements  de  diamètre  des 
petits  vaisseaux  comme  la  cause  qui  règle  la  quantité  de 
sang  qui  circule  en  chaque  point  de  l'économie,  certains 
physiologistes  ont  admis  deux  forces  pour  produire  ces 
changements  :  l'une  est  la  conlraction,  l'autre  la  dilatation 
active.  Celte  seconde  force  représenterait  à  peu  près  ce 
qu'on  nommait  autrefois  la  force  d'appel  du  sang  ;  elle  ne 
nous  semble  pas  plus  réelle.  Il  suffit,  en  effet,  que  la  con- 
traction d'un  vaisseau  cesse  pour  que  ce  vaisseau  se  dilate 
sous  l'influence  d'une  force  intérieure  dont  nous  aurons  à 
parler  :  la  tension  artérielle  ou  pression  du  sang. 

[\  )  Cette  erreur  a  été  très  judicieusement  relevée  par  Bérard,  Traité 
de  phyiiologie,  t.  III,  p.  774. 
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Il  est  vrai  que  cette  dilatation  des  vaisseaux  peut  arriver 
sous  l'iofluence  d'uue  excitation  nerveuse  (1)^  mais  alors 
il  nous  semble  qu'on  doit  admettre  simplement  que  la 
fondHon  de  ces  nerfs  est  de  faire  relâcher  les  tuniques 
vasculaires  et  de  les  laisser  ainsi  distendre  par  la  pression 
du  sang  artériel.  Toute  aspiration  de  liquide  est  impossible 
de  la  part  d'un  tube  à  parois  minces  et  souples  qui  s'affiiis* 
seraient  sous  la  pression  atmosphérique.  Deux  forces  an^ 
tagonistes  sufiBsent  donc  à  produire  la  circulation  capiU 
laire.  L'une  de  ces  forces  tend  sans  cesse  à  dilater  les 
vaisseaux  :  c'est  la  tension  artérielle  ^ont  la  source  est 
dans  l'action  du  cœur.  L'autre  lutte  constamment  contre 
cette  pression  dû  sang  et  ramène  les  vaisseaux  à  un  calibre 
plus  ou  moins  étroit  :  c'est  la  contractilité  vasculaire.  Que 
cette  force  faiblisse,  la  pression  du  sang  dilate  les  vaisseaux 
et»  les  rendant  plus  perméables,  produit  à  leur  intérieur 
un  courant  plus  rapide.  > 

La  médecine  a  besoin  de  reconnaître  tous  'les  change- 
ments qui  surviennent  dans  Tétat  de  la  circulation,  non* 
seulement  ceux  qui  tiennent  à  ces  influences  nerveuses 
que  nous  venons  de  mentionner  et  dont  le  siège  est  à  la 
périphérie  du  corps,  mais  aussi  les  désordres  non  moins 
intéressants  qui  proviennent  des  lésions  du  cœur  ou  de 
ses  troubles  fonctionnels.  Jusqu'ici  un  grand  nombre  de 
ces  perturbations  dans  Tétat  circulatoire  échappaient  à 
notre  observation.  Nous  espérons  montrer  qu'à  l'aide  de 
procédés  nouveaux,  on  peut  étendre  beaucoup  le  domaine 
de  la  sémiologie.  C'est  l'étude  du  pouls  qui  nous  don- 
nera les  signes  les  plus  importants;  non  pas  que  nous 

(4)  Voir  à  ce  sujettes  belles  expérieDces  de  M.  CI.  BerDard,reIativo- 
ment  à  l'action  de  certains  nerfs  sur  la  circulation  dans  les  glandes 
{Comptée  rendiu  de  C Académie  dès  iciencei^  4  860). 
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prétendions  restreindre  à  ce  signe  unique  les  moyens  de 
diagnostic  au  lit  du  malade;  on  doit,  au  contraire,  se 
renseigner  par  tous  les  moyens  connus  qoiod  il  s'agit 
d'asseoir  un  diagnostic.  Mais  lout  eu  contrôlant  les  don- 
nées fournies  par  le  pouls  à  l'aide  de  celles  que  donnent 
rauscultalion,  la  percussion  et  même  les  signes  rationnels, 
nous  attacherons  dans  certains  cas  une  valeur  plus  grande 
à  la  forme  de  la  pulsation  artérielle  qu*k  tout  autre  signe, 
purée  que  le  pouls  dépend  plus  directement  de  la  fonc«- 
tion  circulatoire. 

Ce  qui  fait  la  valeur  d'un  signe  clinique,  c'est  le  degré 
de  perfection  avec  lequel  nous  en  pouvons  saisir  les  variétés. 
Si  l'auscultation  du  ))oumou  ne  foumimit  dans  tous  les 
cas  pathologiques  qu'une  seule  espèce  de  bruit  anormal, 
ou  si  nous  ne  savions  distinguer  que  l'existence  ou  Tab- 
se4ice  des  râles  sans  eu  reconnaître  les  variétés,  Timpor- 
lance  de  cet  élément  du  diagnostic  serait  bien  diminuée. 
Nous  saurions  simplemeut  distinguer  un  poumon  sain  d*un 
]K>umon  malade,  quelle  que  soit  du  reste  la  lésion  :  pneu- 
monie, bronchite  ou  tu  hercules.  (]e  que  serait  l'auscultation 
réduite  à  cet  état  rudimentaire,  l'observation  du  pouls 
l'est  aujourd'hui,  si  Ton  se  contente  du  doigt  pour  explo- 
rer les  pulsations  artérielles.  Mais  à  Taide  d'un  instrument 
d'mie  extrême  sensibilité,  le  sphygmograpl^e,  nous  prou- 
verons qu'on  peut  saisir  dans  les  formes  du  pouls  dos 
nuances  d<Hicates  très  multipliées  et  qui  suffisent  souvent 
pour  faire  reconnaître  à  elles  seules  la  nature  do  la 
maladie. 

L'histologie  a  trouvé  dans  l'emploi  du  microscope  un 
secours  précieux  ;  grâce  ii  cet  instrument,  elle  a  pu  fran- 
chir les  limites  que  semblait  lui  assigner  la  ténuité  des 
éléments  dont  nos  tissus  sont  formés,  I/élude  du  pouls 
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|ieul  se  faire  aiijounVbui  dans  des  concilions  aussi  avaiH 
tageuses.  En  effet,  à  l'aide  du  sphyguiograpbe  on  peut 
ampHBer  ce  mouvement  si  délicat  et  si*  rapide  qui  con- 
stitue un  battement  d'une  artère  ;  on  peut,  disons^nous, 
le  grossir  dans  ses  deux  éléments  :  amplitude  et  durée^ 
Aussi  pourrait-on  déCnir  cet  appareil  nn  miciwcope  du 
mouvement.  Ce  n'est  pas  tout  :  C4)t  instrument  laisse  une 
trace  écrite  de  ses  indications  et  perpétue  ainsi  uii  phéno- 
mène fugitif  dont  le  souvenir  serait  bien  vite  effacé 
sans  cela. 

L'utilité  pmtique  est  de  nos  joui's  la  première  qualité 
qu  on  exige  d'un  travail,  et  c'est  avec  raison  que  le 
lecteur  s'euquiert  tout  d'abord  des  applications  cpii 
devront  découler  d'une  étude  théorique.  Nous  devons 
donc  exposer  les  avantages  que  nos  moyens  d'étude 
offrent  au  praticien. 

I^s  maladies  qui  influencent  au  plus  haut  degré  le 
mouvement  du  sang  sont,  comme  on  pouvait  le  supposer,, 
les  affections  du  cœur  ou  celles  de  Tapparcii  circulatoire. 
C'est  déjà  un  vaste  champ  d'étude  que  celui-là,  car,  indé- 
pendamment des  lésions  organiques  du  cœur  ou  des 
vaisseaux,  des  troubles  fonctionnels  peuvent  arriver  à 
chaque  institut  et  changer  la^forme  du  pouls,  celles  des 
battements  du  cœur,  etc.  Le  nombre  des  états  circula- 
toires qu'on  peut  reconnaître  est  considérable,  comme  on 
le  verra  par  la  suite.  Nous  pouvons  affirmer  et  nous 
prouverons  plus  tard  qu'une  affection  organique  du  cœur 
peut  le  plus  souvent  se  diagnostiquer  d'après  le  tracé  du 
pouls  tout  seul  et  sans  le  secoui's  de  l'auscultation.  Nous 
avons  maintes  fois  fait  Texpérience  qui  consiste  à  appli- 
quer l'instrument  sur  la  radiale  d'un  malade  atteint 
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d'affection  organique  du  cœur,  et  à  annoncer  les  signes 
d'auscultation  qu'on  devait  entendre  en  appliquant  l'oreille 
sur  le  cœur.  Or,  si  l'étude  du  pouls  fournit  un  élément  de 
diagnostic  de  même  valeur  que  l'auscultation,  combien 
sera  plus  certain  un  diagnostic  établi  sur  la  concordance 
de  ces  deux  ordres  de  signes  d'une  nature  si  différente, 
venant  se  confirmer  l'un  l'autre? 

Quelquefois  l'auscultation  est  impossible,  soit  parce 
qu'une  affection  du  thorax  produit  des  bruits  qui  mas- 
quent  ceux  du  cœur,  et  ce  cas  est  fréquent,  soit  pour 
quelque  autre  motif.  Il  ne  resterait  dans  ces  cas  que  les 
signes  rationnels  pour  établir  le  diagnostic  ;  mais  l'examen 
du  pouls  vient  remplacer  l'auscultation  qui  fait  défaut  et 
fournit  des  signes  physiques  d'une  certitude  qui  laisse  peu 
à  désirer. 

Ailleurs,  l'auscultation  ne  donne  que  des  signes  dou- 
teux :  le  cœur  déplacé  empêche  de  déterminer  exactement 
le  siège  des  bruits;  ou  bien  encore  la  lésion  siège  dans 
les  cavités  droites,  ce  que  l'oreille  ne  peut  guère  nous 
apprendre  ;  ou  bien  enfin  les  signes  donnés  par  l'auscul- 
tation semblent  tous  se  rapporter  à  une  maladie  bien 
tranchée  et  c'en  est  une  autre  qui  existe.  Tous  ces  cas, 
dans  lesquels  Toreille  peiit  nous  tromper,  trouvent  dans 
le  tracé  du  i)ouls  un  critérium  indispensable,  nous  en 
pourrions  citer  de  nombreux  exemples  tirés  de  notre 
expérience  journalière.  Ces  faits  trouveront  leur  place 
dans  ce  travail,  on  verra  en  temps  et  lieu  comment  des 
affections  de  la  valvule  tricuspide  avaient  été  prises  pouf 
des  affections  de  l'orifice  mitral  ;  comment  l'insuffisance 
valvulaire  de  l'artère  pulmonaire  simulait  à  s'y  mépren^ 
dre  l'insuffisance  aortique,  sauf  les  signes  tirés  du  pouls  ; 
comment  des  péricardites  peuvent  avoir  des  bruits  de 
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frottement  assez  doux  et  assez  bien  rbylbmés  pour  imiter 
des  altérations  des  orifices.  Ailleurs  ce  sera  un  anévrysme 
disséquant  qui  donnait  lieu  à  tous  tes  signes  d'auscultation 
d'une  insuffisance  aortique.  Le  tracé  du  pouls  a  suffi  pour 
montrer  que  les  valvules  de  Taorte  étaient  hors  de  cause. 
Enfin,  certains  sujets,  que  l'on  considère  comme  atteints 
d'une  afiection  organique  du  cœur  sans  bruits  de  souffle, 
n*ont  bien  souvent  qu'une  ancienne  bronchite,  un  em* 
physème,  ou  quelque  autre  maladie  du  poumon  ;  la  forme 
du  pouls  permet  encore  de  distinguer  ces  cas.  ^ 

Dans  les  afiections  que  nous  venons  de  passer  en  revue 
les  progrès  de  Vauscultation  oi>t  déjà  poussé  très  loin  la 
certitude  du  diagnostic.  Si  l'étude  graphique  du  pouls 
offi*e  dans  ces  cas  des  avantages  considérables,  elle  n'est 
pas  absolument  indispensable  ;  il  est  des  cas  simples  où 
Toreilie  toute  seule  permet  de  faire  un  diagnostic  irré- 
prochable. Mais  il  n'en  est  plus  de  même  dans  un  autre 
ordre  d'afTections  organiques  de  l'appareil  circulatoire 
dans  lesquelles  l'auscultation  ne  fournit  que  des  signes 
douteux  ou  même  n^en  fournit  aucun.  Nous  voulons  parler 
des  affections  du  système  vasculaire. 

IjCs  anévrysme,  lorsqu'ils  sont  très  apparents  à  Texte* 
rieur,  ont,  indépendamment  des  signes  d'auscultation  et 
de  percussion,  des  mouvements  d'expansion  qui  les  font 
facilement  reconneittre  ;  mais  si  la  tumeur  est  cachée  dans 
les  cavités  splanchniques,  le  diagnostic  présente  de  grandes 
difficultés.  Si  une  tumeur  solide  repose  sur  une  artère 
volumineuse,  et  si  elle  est  soulevée  par  les  battements 
de  ce  vaisseau,  on  la  prend  souvent  pour  un  anévrysme. 
On  verra  quelle  utilité  présente  dans  ce  cas  la  forme  de 
là  pulsation  prise  soit  sur  la  tumeur ,  soit  au-dessous 
d'elle,  et  comment  cette  forme  suffit  pour  lever  les  doutes 
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dans  m  gmiid  nombre  de  cas.  L'iiiduratiou  et  1  ossification 
des  artèi'es,  le  l'elàchement  de  ces  vaisseaux  et  la  dilata- 
tion du  système  capillaire  sont  aussi  des  états  importants 
H  reconnaître  ;  ici  encore ,  c'est  le  pouls  qui  fournit  les 
jrenseignemenls  les  plus  certains.  Nous  montrerons  com- 
ment la  formedu  tracé  du  pouls  permet  déjuger  facilement 
de  Tétat  des  vaisseaux.  Certaines  affections  dans  lesquelles 
les  conditions  de  la  circulation  sont  difficiles  k  préciser, 
l'état  typhoïde,  Tadynamie,  Tintoxication  saturnine,  etc., 
offrent  des  formes  du  pouls  assez  caractéristiques  pour 
qu'on  doive  en  tenir  un  grand  compte  dans  le  diagnostic. 
Dans  bien  des  cas,  c'est  l'empirisme  seul  qui  conduit  à 
déterminer  que  telle  forme  du  pouls  corres|K)nd  à  tel  état 
morbide  ;  mais  eu  attendant  que  les  conditions  d'existence 
de  toutes  les  variétés  de  la  pulsation  soient  bien  déter- 
minées et  que  la  physiologie  pathologique  des  différents 
états  circulatoires  correspondants  soit  établie,  le  praticien 
peut  tirer  grand  profit  de  ces  notions  expérimentales. 

En  résumé,  le  moyen  que  nous  proposons  pour  l'étude 
du  pouls  a  pour  but  de  rendre,  sensibles  à  tout  le  monde 
des  nuances  très  délicates  qui  échappent  à  la  plupart  des 
médecins.  Il  suffit  d'un  coup  d'oeil  sur  ce  livre  pour  recon- 
naître que  toutes  ces  formes  variées,  dont  nous  ne  présen- 
tons pourtant  que  quelques  types,  ne  peuvent  être  bien 
appréciées  à  l'aide  du  doigt  tout  seul.  On  conviendra  que 
personne  n'a  jamais  distingué  par  le  toucher  autant  de 
variétés  de  pulsations  qu'on  en  voit  figurées  dans  nos 
planches.  Nous  croyons  que  c'est  rendre  service  que  d'en- 
richir ainsi  la  symptomatologie  trop  souvent  insuffisante. 

Un  autre  but  que  nous  avons  poursuivi,  c'est  la  simpli- 
fication de  l'étude  physiologique  et  clinique  de  la  circu* 
latiou  du  sang.  Les  médecins  les  plus  habiles  n  out  pus 
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oublié  coiabieii  de  temps  et  di'fibits  il  leur  a  fallu  pour 
arriver  au  diagoostic  des  maladies  du  cœur  et  des  vais* 
seaux,  et  quelles  difficultés  ils  trouvent  bien  souvent  pour 
so  rendre  compte  de  la  signiGcalion  des  bruits  qu'ils  en- 
tendent, des  sensations  tactiles  qu'ils  perçoivent.  Le  grand 
nombre  des  théories  qui  ont  régne  relativement  à  la  suc- 
cession des  mouvements  du  cœur,  k  la  cause  de  ses  battes 
ments  et  de  ses  bruits,  n'a  pas  peu  contribtté  à  jeter  la 
confusion  sur  ce  sujet.  L'historique  de  toutes  ces  théories 
rivales  occupe  encore  une  lai^e  place  dans  les  traités  cli- 
niques des  maladies  de  Tappareil  circulatoire.  N'y  aurait- 
il  pas  un  grand  avantage  à  simpliBer  celte  étude,  à  séparer 
le  faux  du  vrai,  à  substituer  la  certitude  à  ce  qui  n^est  que 
conjecture?  Nous  croyons  qu'on  peut  aujoui'd'hui  pré- 
senter 1  état  de  la  science  avec  plus  de  simplicité  ;  c  est  ce 
4|ue  nous  essayerons  de  faire»  quitte  k  discuter  dans  des 
notes  étendues  les  points  pour  la  démonstration  desquels 
un  graud  nombre  de  preuves  sont  indispensables. 

Quant  àTétude  du  pouls  en  olle-miêine,  nous  espérons 
en  montrer  toute  l'importance.  Le  discrédit  dans  lequel  elle 
est  tombée  depuis  le  commencement  de  ce  siècle  ne  lient 
qu'à  Textrème  difficulté  qu'elle  présente  si  nous  n'avons 
que  le  doigt  pour  percevoir  toutes  les  nuances  du  pouls,  si 
nous  n'avons  que  le  langage  pourdéfinir  nosstnisationset  les 
faire  comprendre  à  Télève  qui  s'essaye  à  cette  aride  étude. 
11  n'en  est  plus  de  même  si  Ion  se  sert  du  sphygmographe, 
instrument  dont  la  sensibilité  est  illimitée  et  dont  le 
tracé  perpétue  les  indications.  On  peut  dès  lors  comparer 
entre  elles  des  pulsations  obleuues  à  des  époques  diffé- 
rentes sur  des  malades  tiès  nombreux,  et  de  cette  com- 
paraison ressortent  des  rapprochements  utiles  qui  seraient 
impossibles  avec  toute  autre  méthode. 
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,  Enfin  »  nous  croyons  d'une  grande  importance  d'avoir 
une  mesure  exacte,  une  représentation  authentique  des  dif- 
férents caractères  du  pouls.  Sans  cela  l'imagination  pour- 
rait nous  entraîner  au  delà  des  limites  du  vrai.  Tous  ceux 
qui  nous  ont  précédé  dans  cette  voie,  et  se  sont  adonnés 
longtemps  à  l'étude  du  pouls,  ont  payé  leur  dette  à  l'illu- 
sion des  sens  ;  leurs  erreurs  nous  ont  signalé  cet  écueil . 
Solano,  Bordeu,  Fouquet,  ont  cru  trouver  une  infinité  de 
nuance»  qu'on  n'a  pu  reconnattre  après  eux  et  qui  n'exis- 
taient réellement  pas  ;  témoin  le  désaccord  entre  ces  dif- 
férents auteurs,  témoin  l'oubli  dans  lequel  sont  tombés 
leurs  travaux,  qu'on  n'estime  que  par  habitude,  et  parce 
qu'on  ne  les  lit  plus. 

La  marche  à  laquelle  nous  nous  sommes  assujetti  dans 
nos  recherches,  et  que  nous  essayerons  de  suivre  dans 
l'exposition  de  notre  travail,  nous  semble  le  plus  sâr 
moyen  d'éviter  les  erreurs  dans  l'interprétation  des  phé- 
nomènes. En  effet,  par  leur  nature  purement  physique, 
la  plupart  des  phénomènes  liés  au  mouvement  du  sang 
pouvaient  être  reproduits  artificiellement  dans  une  sorte 
de  contre-épreuve  synthétique.  C'est  ce  que  noiis  avons  fait, 
suivant  en  cela  la  méthode  des  physiciens,  dont  nous  em- 
pruntions les  moyens  rigoureux  d'expérimentation. Chaque 
fois  que  nous  avons  supposé  qu^une  forme  du  pouls  tenait 
à  certaines  conditions,  nous  avons  essayé  de  la  reproduire 
artificiellement  en  simulant,  à  l'aide  dé  certains  appa- 
reils, les  conditions  auxquelles  nous  l'avions  attribuée. 
Nous  avons  pu  construire  des  appareils  circulatoires  artifi- 
ciels qui  reproduisaient  l'ensemble  de  la  circulation  :  les 
mouvements  et  les  bruits  du  cœur,  le  pouls  avec  toutes 
ses  formes,  les  bruits  de  souffle,  la  locomotion  des  vais- 
seaux, ainsi  que  les  variations  que  produisent  dans  ces 
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pbéDoinèDes  les  lésions  du  cœur,  les  anévrysiues,  les 
altératioDs  des  artères,  etc.  Si  donc  nous  avançons  que 
telle  forme  du  pouls  tient  à  telle  condition  de  l'appareil 
ciroulatoire,  ce  sera  en  général  en  appuyant  notre  asser- 
tion de  ce  contrôle  synthétique,  toutes  les  fois  qu'il  sera 
possible.  Nous  espérons  ainsi  avoir  suivi  la  voie  la  plus 
sûre  dans  ces  études,  s'il  est  vrai,  comme  on  s'accorde  à 
le  dire,  que  le  plus  haut  degré  de  certitude  auquel  on 
puisse  arriver  dans  toute  science,  c'est  de  déduire  de 
l'observation  des  faits  une  théorie  que  l'expérience  sanc- 
tionne. 

Voici  quel  sera  le  plan  de  cet  ouvrage.  Une  première 
partie  sera  consacrée  à  la  physiologie  ;  l'étude  des  signes 
extérieurs  de  Ja  fonction  circulatoire  y  sera  développée 
d'une  manière  toute  spéciale.  Bien  souvent,  il  est  vrai,  il 
faudra  recourir  à  des  vivisections  pour  démontrer  cer- 
tains points  de  la  circulation  cardiaque  ou  artérielle; 
mais  ce  ne  sera  qu'une  phase  temporaire  de  ce  ti*avail. 
Dès  qu'il  sera  possible,  nous  essayerons  de  substituer  aux 
mutilations  des  animaux  des  procédés  qui  permettent  de 
les  remplacer  par  l'analyse  plus  parfaite  des  signes  exté- 
rieurs de  la  fonction  circulatoire. 

La  connaissance  de  ces  mêmes  signes  servira  de  hea&e  à 
la  seconde  partie  de  ce  livre,  dans  laquelle  nous  passerons 
en  revue  les  différents  troubles  de  la  circulation  du  sang. 
Nous  examitierotis  tout  d'abord  en  quoi  consistent  ces 
troubles  passagers  dans  lesquels  la  fonction  seule  semble 
modifiée,  sans  que  Tappareil  circulatoire  ait  subi  d'altéi'a- 
tions  organiques  persistantes.  A  cet  ordre  de  phénomènes 
morbides  appartiendront  les  étdts  algides  et  congestifs, 
les  fièvres,  etc.  Viendront  ensuite  les  altérations  orga- 
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niques  les  plus  légères,  mais  aussi  les  plus  Imiuentes  : 
celle  frausronnalion  quasi- physiologique  que  subissent  les 
vaisseaux  à  mesure  qu'on  avance  en  âge.  On  verra  quels 
changements  ces  lésions  amènent  dans  la  fonction  circu- 
latoire et  quelles  sout  les  maladies  auxquelles  elles  expo- 
sent. 

ëuGm  tiendra  Tétude  des  lésions  oi'ganiques  plus  graves 
des  vaisseaux  et  du  coeur  :  les  anévrysmes  des  artères, 
les  lésions  des  valvules  cardiaques,  etc.  Plas  le  pronostic 
de  ces  lésions  est  gmve.  plus  il  est  indispensable  de  les 
bien  distinguer  des  affections  relativement  bénignes 
qui  peuvent  les  simuler.  Aussi  ne  doil-on  négliger  dans 
ces  cas  aucun  des  moyens  qui  peuvent  aider  à  établir  le 
diagnostic.  C'est  pour  cela  que  nous  dirons  quelques  mots 
des  signes  fournis  par  Tauscultation  du  cœvr  et  des  vais- 
seaux. Nous  nous  efforcerons  de  bien  faire  saisir  la  cause 
des  bruits  pathologiques  qui  se  produisent  dans  les  difië- 
renls  points  de  Tappareil  circulatoire,  et  nous  montrarons 
qu'il  est  possible  de  les  reproduire  synlhétiquement,  de 
môme  que  les  autres  phénomèues  de  la  circulation,  en 
se  plaçant  dans  des  conditions  purement  physiques.  Cest 
en  combinant  ces  deux  ordres  de  signes  :  ceux  que  fournit 
rauscultation  et  ceux  qui  sont  tirés  de  la  forme  du  pouls, 
que  nous  essayerons  d'apporter  au  diagnostic  des  mala- 
dies du  cœur  et  des  vaisseaux  une  précisiou  plus  grande 
que  celle  qui  est  déjà  atteinte. 
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TRAJET   DU   SANG.  —  ACTION   Di:   COElia. 

Trajet  du  »ang  ;  schéma  de  Weber. 

Action  du  cœur;  la  partie  essentielle  est  le  ventricule  ;  itinéraire  du  SJtng 
dans  le  cœar.  —  Reproduction  arlificielle  dêi  mouvêmenls  du  earur, 
du  jeu  de  ses  vakules  et  da  cours  du  sang  à  son  intérieur.  —  Signe» 
extérieur*  des  mouvements  di^  c^ur  ;  leur  importance  en  clinique  ; 
théories  contradictoires  émises  sur  leurs  causes.  —  Impossibilité 
d'^arriver  par  les  méthodes  ordinaires  à  la  connaissance  complète  des 
mooveroeiita  du  cœur  et  de  la  signification  des  s'gnes  extérieurs  de 
ces  mouvements.  —  Tentatives  faites  en  Allemagne  et  en  Amérique 
pour  arriver  à  une  détermination  plus  rigoureu-e. 

§  1.  —  Chez  rhonirae,  le  syslùmc  de  canaux  ;t  Iravevs 
lequel  le  sang  exécute  son  niouvenient  conlinuel,  repré- 
sente, comme  on  le  sait,  un  double  circuit  connu  sous  le 
nom  de  grande  et  de  petite  circulation.  La  disposition  ana- 
tomique  do  ce  double  système  do  vaisseaux  est  trop  connue 
pour  que  notis  ayons  besoin  (Vcn  reparler  ici  longuement. 
Nous  rappelons  toutefois  que  chacun  des  appareils,  celui 
de  la  grande  circulation  et  celui  de  la  petite  (circtilation 
pulmonaire),  se  compose  des  mômes cMémeuls,  c'est-à-dire 
que  chacun  possède  un  cœur,  un  système  artériel,  des 
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capiUaires  et  des  veines.  Quant  aux  phénomènes  qui  se 
passent  dans  ces  deux  appareils  circulatoires  accolés  l'un  à 
l'autre,  ils  se  ressemblent  parfaitement,  comme  la  simili- 
tude aoatomique  le  fait  prévoir.  Le  cœur  droit  envoie, 
comme  le  cœur  gauche,  et  en  même  temps  que  lui,  une 
ondée  sanguine,  celle-ci  portée  par  les  artères  pulmonaires 
dans  les  capillaires  du  poumon,  en  revient  enfin  par  les 
veines  pulmonaires  pour  rentrer  dans  le  cœur. 

.Un  point  très  important  et  qu'on  ne  saurait  trop  répéter 
pour  le  bien  établir,  c'est  que  la  même  quantité  de  sang 
doit,  dans  un  temps  donné,  traverser  les  deux  appareils  . 
circulatoires.  Sans  cela  Tune  des  circulations  recevant  à 
chaque  instant  un  peu  plus  de  sang  qu'elle  n'en  laisse 
passer,  il  s'ensuivrait  une  stase  qui  irait  en  augmentant 
sans  cesse  et  serait  incompatible  avec  la  vie.  Il  peat  bien 
s'exercer  de  temps  en  temps,  en  un  point  quelconque  de 
réconomie,  une  influence  qui  trouble  cet  équilibre,  et  qui, 
par  exemple,  accumule  temporairement  le  sang  en  ce 
point;  mais  bientôt  à  cette  influence  en  succède  une 
autre  toute  contraire,  et  la  compensation  s'établit  d'une 

manière  complète  (1). 

■ 

(!)  L'inégale  capacité  des  deux  appareils  circulatoires  u'exohl.aA 
rien  régalilé  des  deux  circulations  au  point  de  vue  du  débii  du  iiqiiidt.y 
On  est  forcé  d'admettre  que  l'orifice  aortique  et  celui  de  l'artère  {HÀiio* 
naire  laissent  tous  deux  passer  des  ondées  sanguines  de  mtoe  volimie, 
quelle  que  soit  du  reste  la  capacité  relative  des  deux  ventricules,  quelle 
que  soit  celle  du  systèone  artériel  dans  lequel  le  sang  va  pénétrer.  Ceci 
posé)  d'autres  conséquences  en  découlent.  Si  la  masse  de  sang  contenue 
dans  les  vaisseaux  de  la  grande  circulation  est  à  celle  que  logent  les  vais- 
seaux  pulmonaires  comme  dix  est  à  un,  il  faut  que  le  renouvellemeiit  do 
sang  dans  le  poumon  se  fasse  dix  fois  plus  vite  que  dans  le  reste  du  corps; 
en  un  mot,  une  molécule  partie  du  ventricule  droit  mettra  pour  arriver  à 
Toreillette  gauche  dix  fois  moins  de  temps  qu'une  autre  molécule  sortie 
du  ventricule  gauche  n'en  meUra  pour  arriver  à  l'oreillette  droite. 
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Quitbxis  maioteuaDt  le  tableau  d'wsemble  des  àmx 
circulations  pour  ne  plus  nous  occuper  que  de  ee  qai  ae 
passe  dans  l'une  d'elles.  Cette  étude  peut  être  ainsi  sim- 
plifiée, puisque  chacune  des  circulations  s'effectue  de  la 
même  manière  et  présente  des  phénomènes  de  même 
nature.  Srqiposons  donc  la  grande  circulation  comme  for- 
mant un  circuit  complet  à  elle  toute  seule  et  refermée 
sur  elle-même,  de  façon  que  le  sang,  poussé  par  le  oœur 
gauche  à  travée  les  artères,  soit  ramené  à  oe  même 
cœur  gauche  par  le  système  veineux. 

Schéma  de  Weber, 

Cest  en  envis^ant  le  mouvement  du  sang  ù  ce  point 
de  Toe  simplifié  que  Weber  a  construit  un  petit  appareil 
connu  aous  le  nom  de  Schéma  de  la  circulalion,  et  qui  dé- 
montre d'une  manière  fort  ingénieuse  et  surtout  très  claire 
la  façon  dont  s'effectue  dans  son  ensemble  le  mouvement 
circulatoire. 


Fif.  1. 

Un  intestin  de  chèrre  {fig.  t  )  est  courbé  et  refermé  sur 
lui-même,  de  façon  à  former  un  circuit  continu  qu'on 
remplit  de  liquide  à  l'aide  de  l'entonnoir  e  :  supposons 
que  ce  circuit  ait  un  mètre  de  circonférence,  et  qu'en  un 
point  quelconque  de  mn  étendue  C,  on  ait  disposé  deux 
soupapes  B  et  g,  s'ouvrant  dans  le  même  sens  et  distantes 
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l'une  do  l'autre  de  10  centimètres.  Cet  espace  C  va 
représenter,  dans  le  circuit  total,  l'agent  d'impulsion  du 
liquide,  c  est-à-dire  le  cœur. 

En  effet,  si  Ton  comprime  l'intestin  en  C,  Tune  des 
valvules  se  fermera  et  l'autre  s'ouvrira,  comme  cela  arrive 
dans  le  cœur  à  chaque  contraction  des  ventriculest  de  sorte 
que  le  liquide  sera  pousse';  dans  une  direction  unique  en  a. 
Quand  on  aura  ce^  la  compression,  le  liquide  soulèvera  la 
valvule  B  qui  était  restée  Fermée  et  reviendra  à  son  point 
de  départ  en  C,  tandis  que  la  valvule  Qy  se  fermant  en 
sens  inverse,  empêchera  tout  reflux  du  sang  qui  a  pénétré 
dans  le  tube  a.  Qu'on  suppose  une  série  de  compressions 
lH^  et  de  relâchements  de  la  partie  de  l'intestin  C  comprise 
entre  les  deux  valvules,  et  aussitôt  voilà  une  circulation 
continuelle  établie  dans  toute  la  longueur  du  circuit.  À 
chaque  impulsion  nouvelle,  un  battement  semblable  à 
celui  que  présente  une  artère  chez  un  animal  vivant  se 
fait  sentir  dans  toute  rétendue  du  conduit  circulaire. 

Le  schéma  de  Weber,  ainsi  construit,  différait  encore 
beaucoup  de  l'appareil  circulatoire  des  animaux.  .Chez 
ceux-ci,  les  voies  qui  transportent  le  sang  à  la  périphérie, 
et  celles  qui  le  ramènent  au  cœur,  les  artères  et  les  veines» 
ne  communiquent  pas  largement  les  unes  avec  les  autres, 
.mais,  au  contraire,  par  des  passages  étroits  dans  lesquels 
le  sang  éprouve  de  grandes  résistances. 

Pour  imiter  ces  conditions  analorniques  dans  Texécu- 
lion  de  son  schéma,  Weber  plaça  dans  1  intérieur  du  tube 
circulaire  une  éponge  c,  qui  n'entrait  qu'avec  beaucoup 
de  frottements,  de  manière  à  constituer  au-devant  du 
liquide  une  sorte  de  barrage  perméable  vu  la  porosité 
de  l'éponge.  Cet  obstacle  au  mouvement  du  liquide  imitait 
donc  celui  cjuc  \o  sang  artériel  rencontre  dans  les  vais- 
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seaux  capillaires  4vant  de  passer  dans  le  système  veineux. 
C'était  un  perfectionnement  de  plus  dans  T imitation  du 
mouvement  circulatoire  du  sang,  car  on  obtenait  déjà, 
avec  cette  disposition,  plusieurs  phénomènes  très  imper* 
tants  : 

V  L'arrêt  de  la  pulsation  à  la  fin  de  la  portion  du  con* 
duitqui  représente  les  artères.  —  On  sait,  en  effet,  que  le 
pouls  s'éteint  peu  à  peu  dans  les  artères  à  mesure  qu'elles 
deviennent^plus  étroites  et  qu'il  ne  se  sent  plus  dans  les 
vaisseaux  veineux,  '^ 

2*"  La  production  d'un  courant  sensiblement  régulier  à 
travers  l'éponge,  grâce  à  l'élasticité  de  la  première  moitié 
du  circuit  tubulaire.  —  On  verra  que  le  même  résultat  est  ^/(t 
obtenu  dans  l'économie  humaine  par  suite  de  l'élasticité 
des  artères,  et  que  dans  les  capiUaires,^  le  sang  se  meiU 
avec  une  uniformité  parfaite. 

y  Enfin  la  formation  de  deux  tensions  (1)  inégales 
dans  les  deux  moitiés  du  circuit  :  une  grande  tension  en 
amont  de  l'obstacle  c,  c'est-b-dire  dans  la  partie  qui 
représente  les  artères;  une  faible  tension  en  aval  de  cet 
obstacle,  c'^t-à-dire  dans  la  partie  qui  représente  le  sys- 
tème veineux. 

Le  schéma  de  Weber  vient  de  nous  montrer,  d'une 
manière  très  claire  et  très  simple,  le  rôle  fondamental  de 
chacun  des  éléments  principaux  de  la  grande  ou  de  la 
petite  circulation.  Sans  doute,  il  y  a  loin  de  là  à  une 

(  I  )  Les^mols  de  tension  ou  pression  inlérieure  expriment  la  force 
avec  laquelle  le  sang  tend  à  s'échapper  des  vaisseaux  qui  le  renferment. 
Cette  force  augmente  en  raison  de  la  quantité  de  liquide  qui  s'accumule 
dans  les  vaisseaux  et  les  distend.  Dans  le  système  artériel,  elle  est  pro- 
portionnelle à  la  force  du  cœur  et  à  la  difficulté  que  le  sang  rencontre  à 
Waverser  les  vaisseaux  capillaires. 
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imitation  IBdèle  du  mouvement  du  saog,  à  la  repro- 
duction exacte  des  phénomènes  physiques  liés  à  la  cir* 
culation,  mais  cela  sufiBt  déjà  pour  faire  comprendre  Tao* 
tion  des  différents  organes;  comr,  art/ères,  eapiUaires  et 
veines.  La  voie  est  ouverte;  il  sera  désormais  facile  d'imi* 
ter  avec  plus  de  perfection  la  disposition  anatomique  de 
Tappareil  circulatoire;  cela  conduira  à  une  imitatîoD 
plus  parfaite  de  la  fonction  et  souvent  à  la  reproduction 
absolue  de  certains  phénomènes  de  la  circulation  sao-* 
guine,  tels  que  le  pouls,  les  bruits  du  cœur  et  des  tHM- 
seauœ,  etc.  Nous  aurons  bientôt  à  parler  des  expériences 
j^         que  nous  avons  faites  dans  ce  but. 

Ce  schéma  de  Weber  nous  fournit  la  division  la  plus 
naturelle  qu'on  puisse  choisir  pour  l'étude  des  phéno* 
mènes  qui  se  passent  en  chaque  point  de  l'appareil  cir- 
culatoire. En  effet,  il  représente  les  quatre  ordres  d'organea 
bien  distincts  à  travers  lesquels  le  sang  accomplit  son 
trajet  circulaire,  à  savoir,  te  ccBur,  les  artères^  les  Mpii- 
laires  et  les  veines.  C'est  dans  cet  ordre  que  nous  étudie* 
rons  successivement  les  phénomènes  physiologiques  de  la 
circulation  et  les  signes  qui  la  révèlent  sur  l'homme  aain 
ou  malade. 


Aetlmi  êm 


§  2.  —  Le  cœur  tel  que  nous  l'envisageons,  c'est-à-dire 
au  point  de  vue  de  son  action  impulsive,  peut  se  réduire  à 
une  cavité  contractile  {ventricule)  muniede  deux  soupapes 
ou  valvules  s'ouvrant  dans  une  même  direction  :  de  telle 
sorte  que,  lorsque  le  ventricule  se  contracte,  l'une  des  val- 
vules se  ferme  pour  empêcher  le  sang  de  refluer  dans  les 
Veines,  l'autre  s'ouvre  pour  le  laisser  passerdans  les  artères. 
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Ainsi,  parmi  <  k»  différentes  parties  qui  oomposent  le 
oœur,  c'est  le  ventricule  qui  est  l'organe  esieutiel,  c'est 
lui  qui,  grâce  à  son  épaisse  paroi  muiculeuse,  possède 
assez  d'énergie  pour  envoyer  le  sang  dans  le  système  arté* 
riel  déjà  rempli  et  fortement  distendu  par  ce  liquide.* 
L'oreillette  n'a  qu'un  rôle  accessoire  dans  ia  fonction  du 
cœur;  ce  n'est,  en  définitive,  qu'une  ampoule  veineuse, 
sorte  de  réservoir  chargé  de  coUiger  le  sang  des  gros 
troncs  veineux,  et  de  le  verser  dans  le  ventricule  dès  que 
celui-ci  a  cessé  de  se  contracter.  Toutefois  l'oreillette  n'est 
pas  une  cavité  inerte;  elle  est  douée  de  contractilité, 
comme  le  sont  aussi  les  gros  troncs  veineux  qui  s'y  ren- 
dent (1).  n  en  résulte  que,  dès  que  le  ventricule  cesse  sa 
contraction  et  peut  admettre  du  sang,  il  en  reçoit  par 
l'effet  de  deux  sortes  d'impulsions  :  d'abord  par  suite  de 
ia  pression  du  sang  dans  tout  le  système  veinebx  et  dans 
Toreillette  elle-même,  ce  que  les  physiologistes  appellent 
vis  a  tergo;  puis,  comme  force  additionnelle,  par  la  con- 
traction de  l'oreillette  et  peut-être  aussi  par  celles  des 
grosses  veines.  Ainsi  rempli  de  sang,  le  ventricule  exécute 
une  contraction  nouvelle ,  puis  se  relâché  et  s'emplit 
encore,  reproduisant  sans  cesse  et  d'une  manière  rbyth- 
mée  ces  mouvements  successifs  dont  chaque  série  s'appelle 
une  révolution  du  eœur. 

L'oreillette  n'est  pas  indispensable  à  Taccomplissement 
de  ces  impulsions  successives  du  sang  dans  les  artères  ; 
0eUe  cavité  n'existe  pas  dans  le  cœur  de  tous  les  animaux  ; 
quelques-uni  n'ont  pour  cœur  qu'un  ventricule  situé  im- 
médiatement entre  les  veines  et  les  artères.  Maïs  ces 
preuves,  tirées  de  l'anatomie  comparée  et  empruntées  à 

(4)  VMitiD,  B9  fmniêmiîfnê  mrf^im.  Henie,  4SSS. 
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des  animaux  inférieurs,  pourraient  ne  pas  paraître  sufiB- 
santes  pour  juger  un  point  de  physiologie  humaine.  Nous 
rappellerons  donc  qu'on  peut,  chez  un  animal  jnammi- 
fère  vivant,  supprimer  Taction  de  l'oreillette  sans  que  la 
circulation  en  soit  sensiblement  modifiée  (i). 

SaccessioQ  des  mouvements  da  cœur« 

Les  deux  cœurs,  le  droit  et  le  gauche,  ont  des  destina- 
tions différentes  :  le  premier  poussant  le  sang  noir  aux 
poumons,  où  il  va  s'hématoser;  le  second  envoyant  dans 
tout  le  corps  le  sang  rouge  ou  artérialisé  par  le  poumon. 
Mais  tous  deux  fonctionnent  simultanément ,  de  telle  sorte 
que,  sur  un  animal  dont  on  a  ouvert  la  poitrine,  on  peut 
sentir  à  la  fois  la  contraction  des  deux  oreillettes,  puis 
celle  des  deux  ventricules.  Ce  fait  de  la  synergie  des  deux 
cœurs  recevra  plus  loin  une  démonstration  péremp- 
toire  (2). 

Du  reste,  la  disposition  anatomique  des  deux  cœurs 
suffirait  à  elle  seule  pour  réfuter  cette  idée  qu'il  n'y  a  pas 
synchronisme  dans  1^  contraction  des  deux  ventricules.  H 
suffit,  en  effet,  d'un  simple  coup  d'œil  sur  la  structure 
musculaire  des  parois  des  oreillettes  et  des  ventricules, 
pour  voir  que  des  bandelettes  charnues  embrassent  à  la 

(4)  M.  Chaaveau,  dans  ses  démonstrations  des  mouvements  du  cœur 
faites  à  l*Êcole  d'Alfort  devant  un  nombreux  public  médical,  a  fait  voir 
que,  sur  un  cheval  dont  on  a  ouvert  la  poitrine  pour  mettre  le  ccBur  à 
nu,  on  peut,  en  irritant  l'oreilletle,  épuiser  pour  un  certain  temps  sa 
conlraclilité  ;  elle  reste  alors  inerte,  et  cependant  le  ventricule  continue 
à  agir  et  à  entretenir  la  circulation. 

(2)  Nous  ajournons  cette  démonstration  jusqu*au  moment  où  nous 
aurons  décrit  les  appareils  qui  permettent  d'étudier  les  mouvements  du 
cœur  qui  échappent  à  la  vue  et  au  toucher  dans  les  vivisections. 
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fois  les  cavités  droites  et  gauches.  Dès  lors  ces  fibres  en- 
veloppantes, communes  aux  deux  cavités,  doivent,  en  se 
contractant,  les  resserrer  toutes  deux.  Admettre  qu'il 
peut  en  être  autrement,  ce  serait  se  refuser  à  Tune  des 
conclusions  les  plus  légitimes  que  puisse  suggérer  l'ana- 
tomie. 

Si  Ton  passe  à  l'étude  des  mouvements  du  cœur  consi- 
dérés  dans  une  de  ses  Hioitiés,  la  droite  ou  la  gauche,  une 
autre  question  se  présente,  c'est  la  suivante  :  Comment 
se  succèdent  les  mouvements  de  l'oreillette  et  du  ven- 
tricule î 

La  seule  façon  de  résoudre  cette  question  d'nne  manière 
logique  est  de  supposer  une  ondée  de  sang  arrivant  des 
veines  dans  le  cœur,  et  de  la  suivre  jusqu'au  moment  où 
elle  sort  du  cœur  pour  entrer  dans  les  artères. 

Cette  ondée  arrive  donc  d'abord  dans  l'oreillette  quand 
celle-ci  n'est  pas  en  contraction.  (k)mme  le  sang  de  Toreil* 
lette  descend  dans  le  ventricule  à  travers  l'orifice  auriculo* 
ventricnlaire,  l'ondée  sanguine  dont  nous  suivons  la  mar« 
cbe  descend  avec  le  courant  qui  se  produit  aussitôt  que 
le  ventricule  se  relâche. 

Quand  les  deux  cavités  sont  ainsi  remplies,  l'oreillette 
se  contracte,  et  tend  à  chasser  par  toutes  les  ouvertures 
le  sang  qu'elle  renferme.  Â  ce  moment,  une  partie  du 
sang  de  l'oreillette  refluera  donc  par  les  embouchures  des 
veines  jusque  dans  ces  vaisseaux,  mais  y  sera  arrêtée  eu 
certains  points  par  la  présence  de  valvules  veineuses  qui 
s'opposent  au  reflux.  Une  autre  portion  du  sang  de  l'oreiU 
lette  passera  dans  le  ventricule,  qui  est  déjà  plein,  mais 
qu'elle  achèvera  de  distendre.  Enfin,  une  certaine  quan- 
tité^de  sang  restera  encore  dans  l'oreillette. 

Le  ventricule  rempli  et  distendu  se  contracte  à  «on 
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tour  ;  le  sang  qu'il  renferme  tendra  à  s'échapper  dans 
toutes  les  directions,  mais  TorilBce  auriculo-ventriculaire 
le  ferme  par  sa  valvule  qui  s'oppose  au  reflux  dans 
Toreillette  ;  roriflce  aortique  laisse  seul  passer  ce  liquide, 
ses  valvules  s'ouvrant  de  dedans  en  dehors,  c'est-à-dire 
du  cœur  vers  les  artères. 

Yoid  donc  l'ondée  sanguine  arrivée  dans  les  artères; 
elle  distend  ces  vaisseaux  élastiques  déjà  pleins  de  sttig  : 
de  telle  sorte  que  les  tuniques  artérielles,  par  leur  retrait, 
vont  renvoyer  l'ondée  qu'elles  ont  reçue  dans  le  ventri-* 
cule  dès  que  celui-ci  va  se  relâcher.  Mais  l'orifice  artériel 
des  ventricules  est  muni  de  valvules  qui  s'opposent  à  ce 
reflux  ;  l'ondée  envoyée  dans  le  système  artériel  y  restera 
donc  prisonnière»  et  n'aura  d'autre  issue  que  celle  que 
les  capillaires  lui  ouvrent  dans  le  système  veineux  tu 
bout  d'un  trajet  plus  ou  moins  long. 

Lorsque  le  ventricule  se  relâche,  il  ne  reçoit  donc  pas 
une  goutte  de  sang  artériel ,  mais  il  est  ouvert  au  sang  de 
Toreillette.  En  effet,  les  veines  ont  versé  de  nouveau  du 
sang  dans  l'oreillette,  et  celle-ci,  remplie  et  communi- 
quant librement  avec  le  ventricule,  s'y  décharge  aussitôt 
qUe  le  relâchement  ventriculaire  le  permet. 

Le  cœur  est  maintenant  rempli  et  revenu  à  l'état  que 
nous  décrivions  tout  à  l'heure,  c'est*-à-dire  que  l'oreillette 
se  contractant  de  nouveau  va  produire  la  distension  du 
ventricule  déjà  plein,  et  que  le  ventricule  à  son  tour  va 
recommencer  sa  contraction.  La  succession  des  mouve*- 
ments  du  cœur,  par  suite  desquels  le  sang  chemine  à  tra-* 
vers  les  cavités  de  cet  organe,  se  fait  dans  un  ordre 
constant. 

Une  révolution  de  l'oi^ane  consiste  dans  une  série  de 
mouvements  complète,  à  partir  d'une  contraction  de 
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l'tHvillette  jusqu'à  sa  cootradioD  suivaute,  oud'uuecoD- 
tractîoD  des  veatricules  à  la  pi-ochaine. 

Reproductioa  artiBctatlB  da  cours  do  aong  daos  le  cœur. 


§  3.  —  Voici  les  expériences  que  nous  avons  faites  pour 
reproduire  artificiellemeat  les  mouvemeatsveDtrici^Uires 
et  les  bruits  qui  les  accompagnent.  C'est  la  amtre^preuve 
synthétiqtie  à  laquelle  nous  nous  astreindrons,  dans  le 
cours  de  cet  ouvrage,  toutes  les  fois  que  cette  reproduction 
sera  possible. 

Pour  imiter  la  disposition  relative  de  l'oreillette  et  du 
ventricule  dans  un  des 
cœurs  (le  cœur  gau- 
che] ,  nous  avons  con- 
struit l'appareil  sui- 
vant (6g.  2). 

Une  ampoule  0  en 
caoutchouc  reçoit  du  li- 
quide par  un  tube  VC 
qui  représente  les  troncs 
veineux  qui  se  ren- 
dent dans  l'oreillette 
et  lui  iq>portent  le 
sang  qui  revient  au 
cœur.  Cette  ampoule 
communique  inférieu-  ^ 
rement  par  un  tube 
large  VM  avec  une  autre 
ampoule  V  qui  repré- 
sente le  ventricule.  ^îc-  3. 

Le  tube  VM  correspond  donc  à  l'oriSce  auriottio-  f  en 
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triculaire,  il  est  muni  d'une  valvule  {i  )  qui  permet  au  sang 
(le  couler  de  Koreillette  au  ventricule,  mais  qui  s'oppose 
au  reflux  en  sens  inverse. 

Le  ventricule  Y  reçoit  donc  le  liquide  de  Tampoule  0, 
mais  il  doit  renvoyer  dans  un  système  de  conduits  élas- 
tiques représentant  l'aorte  et  les  artères.  Un  autre 
tube  YÂ  émane  donc  de  ce  ventricule  et  communique  avec 
un  gros  conduit  élastique  ramifié  qui  figure  Taorte  et  les 
artères  (2). 

Supposons  que  le  ventricule  Y  ae  contracte,  il  poussera 
au  dehors  le  liquide  qu*il  contient  ;  à  ce  moment,  la  valvule 
auriculo-ventriculaire  YM  se  ferme;  le  liquide  ne  pourra 
donc  s'échapper  qu'en  YÂ  et  passera  dans  le  système  arté- 
riel. Mais  il  fallait  empocher  à  son  tour  le  reflux  du  sang 
des  artères  dans  le  ventricule.  Pour  cela  nous  avons  rois 


(4  )  Les  valvules  que  nous  employons  imitent  autant  que  possible  la 
disposition  de  celles  qui  existent  dans  l'appareil  sanguin.  Nous  avons 
choist  le  type  le  plua  simple  :  Iqs  valvules  des  veines.  Pour  imiter  leur 
disposition ,  npus  employons  une  sorte  de  petit  sac  de  taffetas  gommé 
qui  est  collé  par  une  de  ses  faces  à  la  paroi  intérieure  du  tube  de  verre. 
L'ouverture  de  ce  sac  est  dirigée  en  bas  dans  le  tube  VM,  de  telle  sorte 
que,  si  le  courant  de  liquide  suit  une  direction  descendante  de  G  en  V 
(c'est-à-dire  de  Toreillette  au  ventricule) ,  le  sac  s  affaisse  et  ses  deux 
faces  intérieures  s'accollent  l'une  à  l'autre  de  façon  à  laisser  l'ouverture 
du  tube  presque  entièrement  libre.  Mais  si  le  courai^t  tend  à  s&  Caire 
de  ba9  en  haut,  le  liquide  pénètre  dans  l'ouverture  du  sac,  le  dé- 
ploie, l'accolle  au  tube  de  verre  par  toute  sa  circonférence,  alors  il  se 
produit  un  claquement,  et  en  même  temps  le  liquide  ne  peut  plus 
refluer. 

(2)  Les  deux  tubes  VM  et  VA  traversent  un  cylindre  métallique  qui 
fait  l'ofûce  de  bouchon  à  deux  tubulures  et  autour  duquel  l'ouverture 
de  l'ampoule  V  est  liée  solidement.  —  II  faut,  dans  la  figure  2,  faire 
abstraction,  pour  le  moment,  du  tube  i  qui  est  destiné  à  servir  dans 
d*autres  démonstrations. 


ACTION  DU  COBUR.  ftl 

dans  le  tube  VA  une  valvule  semblable  à  celle  du  tube  VM^ 
seulement  dirigée  en  sens  inverse  (1). 

Restait  à  imiter  la  contractilité  du  ventricule  de  façon 
que  cette  ampoule  pût,  à  un  moment  donné,  revenir 
sur  elle-même  et  envoyer  une  ondée  de  liquide  dans  le 
système  artériel.  Voici  comment  nous  avons  atteint  ce 
résultat. 

L'ampoule  Y  (ventricule)  est  enfermée  dans  un  ballon 
de  verre.  Ce  ballon  Vj  dont  la  figure  représente  une 
coupe  faite  de  droite  à  gauche,  suivant  un  plan  vertical, 
s'applique  exactement  autour  du  bouchon  métallique 
muni  des  deux  tubulures.  Si  Ton  foule  de  l'air  dans  le 
ballon  V,  le  ventricule  se  trouve  comprimé  dans  tous  les 
sens,  sauf  au  niveau  des  tubulures  qui  représentent  les 
orifices  auriculo-ventriculaire  et  aortique  ;  il  se  resserre 
donc  sous  rinfluence  de  la  pression  environnante  et  expulse 
son  contenu  par  le  seul  orifice  qui  en  permette  la  sortie, 
le  tube  YÂ  (orifice  aortique). 

Pour  fouler  de  Pair  dans  le  ballon  v,  et  produire  ainsi 
les  contractions  du  ventricule,  on  se  sert  d'une  boule  de 
caoutchouc  épais  munie  d'un  tube  qu'on  adapte  à  la 
tubulure/) du  ballon  v.  Chaque  fois  qu'on  comprime  avec 
la  main  la  boule  de  caoutchouc,  l'air  est  foulé  dans  le 
ballon  et  produit  une  contraction  du  ventricule.  Dès  que 
la  main  ce^  de  comprimer  la  boule  de  caoutchouc, 
celle-ci  reprend  son  volume,  l'air  foulé  dans  le  ballon  en 
ressort,  tandis  que,  en  même  temps,  le  ventricule  Y  se 

(4  )  L'ouverture  du  sac  regarde  du  côté  des  artères,  de  telle  sorte  que 
le  courant  qui  va  du  ventricule  aux  artères  accoUe  ces  deux  faces  du 
sac  et  rend  l'ouverture  du  tube  béante,  tandis  que  le  reflux  du  sang  des 
artères  dans  le  ventricule  s'engouffre  datis  ce  sac,  le  fait  claquer  contre 
les  parois  dn  tube  et  ferme  le  passage. 
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redilate  par  TafQux  du  liquide  qui  s'écoule  de  Tarn- 
poule  0,  et  que  la  valvule  A  s'ouvre  devant  ce  couFant 
descendant. 

On  peut  donc,  en  comprimant  la  boule  de  caoutchouc 
à  des  intervalles  réguliers,  produire  une  série  de  contrao* 
tiens  du  ventricule  et  déterminer,  à  chaque  fois,  l'arrivée 
d'une  ondée  nouvelle  dans  les  tubes  qui  représentent  les 
artères.  Ces  tubes  sont  représentés  tronqués  dans  la 
figure  ;  on  y  voit  seulement  la  crosse  de  l'aorte  avec  le 
tronc  brachio-céphalique,  l'origine  de  la  carotide  et  de 
la  sous-clavière  gauche,  et  enfin  une  veine  cave  VC  qui 
débouche  dans  Toreitlette.  L'appareil  entier  sera  décrit  à 
propos  des  phénomènes  de  la  circulation  artérielle.    , 

Ce  qu'il  s'agissait  pour  le  moment  de  démontrer,  c'est 
qu'on  peut  reproduire  mécaniquement  les  phénomènes 
du  mouvement  du  sang  dans  le  cœur.  Mais  pour  que 
cette  reproduction  synthétique  de  l'action  du  cœur  ait 
une  valeur  réelle,  il  faudra  qu*elle  serve  à  nous  faire 
comprendre  la  cause  des  signes  extérieurs  qui  sur  l'homme 
sain  ou  malade  révèlent  la  circulation  cardiaque. 

Signes  extérieurs  de  la  circulation  cardiaque. 

§  i!i.  —  Si  l'on  applique  la  main  sur  la  poitrine  au 
niveau  de  la  région  cardiaque,  ou  sent  des  battements  qui 
sont  produits  par  les  mouvements  du  cœu».  L'oreille,, 
appliquée  au  niveau  de  la  région  précordiale,  entend  des 
bruits;  tous  ces  phénomènes,  qui  constituent  les  signes 
extérieurs  des  battements  du  cœur,  sont  liés  aux  mouve- 
ments du  ventricule.  C'est  au  relâchement  ou  à  la  con- 
traction de  celte  cavité  qu'ils  correspondent,  et  ici  encore 
Toreillette  n'intervient  que  dans  des  circonstances  anor- 
males. 
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Comme  les  maladies  organiques  du  cœuramènent  des 
changements  considérables  dans  les  bruits  qui  accompa- 
gnent  les  mouvements  du  ventricule ,  les  médecins  ont 
compris  Timportance  d'en  bien  connaître  la  nature;  de 
savoir  exactement  quelle  en  est  la  cause,  afin  que  Toreille 
Impliquée  sur  la  poitrine  leur  fasse  saisir  tout  ce  qui  se 
passe  dans  le  cœur  à  chaque  instant,  aussi  bien  et  même 
mieux  que  si  le  cœur  mis  à  nu  se  mouvait  sous  leurs  yeux. 
Malheureusement,  on  ne  put  chercher  dès  Tabord 
dans  une  expérimentation  rigoureuse  la  solution  de  cet 
important  problème;  la  physiologie  expérimefitale  était 
encore  trop  peu  avancée.  On  fit  des  conjectures  sur  la 
nature  des  signes  que  la  palpation  et  Tauscultation  four- 
nissenty  et  on  émit  à  ce  sujet  des  théories.  La  science  est 
encombrée  d'opinions  contradictoires  sur  ce  point  si  im- 
portant de  la  physiologie.  Il  faudrait  des  volumes  pour 
exposer  toutes  les  opinions  qui  ont  r^é  tour  à  tour  sur 
les  mouvements  du  cœur  et  la  nature  des  signes  que  fournit 
l'auscultation  de  cet  organe  à  l'état  sain  et  dans  les  ma- 
ladies. 

Aujourd'hui  même  la  science  n'est  pas  encore  fixée  sur 
la  véritable  cause  des  phénomènes  que  le  clinicien  étudie 
fous  les  jours;  aussi,  bien  que  parmi  tant  d'opinrobs  con- 
tradictoires des  idées  exactes  aient  été  souvent  émises^  on 
peut  dire  que  pas  une  des  théories  régnantes  ne  renferme 
la  vérité  tout  entière. 

Le  but  à  poursuivre  est  double,  avons-nous  dit,  car  il 
s'agit,  d'une  part»  de  connattre  exactement  tous  les  phéno- 
mèoés  qui  se  passrat  dans  le  cœur,  et  en  outre  de  pousser 
assez  loin  l'étude  des  signes  extérieurs  des  mouvements 
du  cœur  pour  que,  par  leur  seul  secours,  on  puisse  sur 
l'homme  vivant  savoir  oomment  s'aocomplisseat  les  fono- 
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tions  de  cet  oi^De.  Or,  dos  sens  De  sauraient  suffire  à 
cette  tâche;  Tespace  si  court  d'uue  révolution  du  cœur  ne 
permet  pas  de  saisir  l'enseoible  des  phénomènes  qui  s'y 
succèdent,  et  qui  sont  tous  contenus  dans  la  durée  d'une 
seconde.  Quand  on  a  vu  des  hommes  impartiaux ,  habi* 
tués  depuis  longtemps  à  l'expérimentation  physiologique, 
observer  un  cœur  mis  à  nu,  et  n'être  pas  d'accord  sur  la 
succession  de  ses  mouvements,  il  faut  bien  admettre  que 
l'œil  n'est  pas  apte  à  saisir  ces  mouvements  complexes, 
qui  se  succèdent  avec  rapidité ,  et  que ,  sous  peine  de 
rencontrer  toujours  un  pareil  désaccord ,  il  faut  avoir 
recours  à  ^e  nouveaux  moyens  d'expérimentation. 

Kn  instituant  de  nouvelles  recherches  sur  les  mouve- 
ments du  cœur,  nous  spmmes  parti  d'un  double  principe. 
D'une  part,  nous  avons  cru  que  l'intervention  directe  de 
nos  cens  devait  être  éliminée,  puisqu'elle  n'a  pas  suffi  pour 
fixer  l'opinion  sur  la  succession  véritable  de  ces  mouve* 
ments;  d'autre  part,  nous  avons  recouru  avec  confiance 
aux  procédés  et  aux  instruments  employés  par  les  physi- 
ciens, bien  convaincu  qu'il  n'est  pas  de  mouvement  si 
rapide  et  si  complexe  qui  ne  puisse  être  déterminé  d'une 
manière  précise  à  l'aide  d'instruments  convenables. 

Plusieurs  tentatives  avaient  déjà  été  faites  dans  ce  sens. 
En  Allemagne,  la  cardio-puncture  avait  permis  d'enre- 
gistrer les  mouvements  de  locomotion  que  le  cœur  exé- 
cute à  chacune  de  ses  révolutions.  En  Amérique,  le  doc- 
teur Upham  (de  Boston)  (t)  essaya,  par  une  sorte  de 
télégraphie  électrique,  de  rendre  les  intervalles  qui  sépa- 
rent la  systole  de  l'oreillette  de  celle  du  ventricule,  plus 

(4)  Voyez,  pour  le  récit  de  ces  expériences  et  la  représentation  des 
instruments,  le  recueil  des  obi>enralions  faites  sur  Eugène  Groux,  atteint 
de  fissure  congénitale  da  sternum.  (Hambûrg,  by  J.  E.  Këhler,  1869.) 
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faciles  à  saisir  qu'ils  ne  le  sont  à  la  vue  dans  les  expériences 
ordinaires.  Pour  cela,  il  fit  servir  les  mouvements  quMl 
croyait  être  les  systoles  de  Toreillette  et  du  ventricule  à 
fermer  chacun  un  courant  électrique  qui  mettait  en  jeu 
un  timbre  d'une  tonalité  particulière.  On  pouvait  ainsi 
entendre  successivement  et  distinguer  entre  eux  les  sons 
des  deux  timbres,  ce  qui  donnait  une  idée  assez  exacte 
des  intervalles  qui  séparent  la  systole  de  Toreillette  de 
celle  du  ventricule. 

Mais  avec  une  instrumentation  plus  perfectionnée  ou 
pouvait  faire  plus;  c'est  pey,  en  effet,  que  de  signaler  le 
début  d'un  mouvement  lorsqu'on  ignore  sa  forme,  c'est- 
à-dire  les  variations  qu'il  subit  pendant  toute  sa  durée.  Or, 
c'est  ce  que  nous  avons  cherché  à  faire  en  appliquant  à 
l'étude  des  mouvements  du  cœur  les  appareils  à  indication 
continue.  Depuis  plusieurs  années,  l'emploi  de  la  méthode 
graphique  pour  l'étude  des  mouvements  du  sang  nous 
était  devenu  familier;  la  construction  de  notre  sphygmo- 
graphe  nous  avait  amené  à  connaître  les  principes  sur 
lesquels  doit  être  établi  tout  appareil  destiné  à  enregistrer 
un  mouvement  rapide.  Enfin,  M.  Chauveau,  dont  on  con- 
naît les  remarquables  travaux  sur  les  mouvements  du 
ccBur,  voulut  bien  s'associer  à  notre  entreprise  et  cher- 
cher avec  nous,  dans  une  voie  nouvelle,  le  moyen  de 
déterminer  la  nature  des  mouvements  du  cœur,  de  ma- 
nière à  fixer  définitivement  l'opinion  sur  ce  sujet.  Le 
succès  de  nos  expériences  fut  assez  complet  pour  que 
l'Académie  des  sciences,  à  laquelle  nos  travaux  furent 
soumis,  déclarât,  par  l'organe  de  son  rapporteur  (1), 

(4)  Rapport  de  M.  Milne  Edwards,  au  nom  d'une  commission»  sur 
deux  mémoires  de  MM.  Chauveau  et  Marey  relatifs  à  l'étude  des  mou- 
TemeDtsda  coBur  à  Taide  d'un  appareil  enregistreur.  {Comptes  rendus  dês 
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que  le  doute  ne  lui  paraissait  plus  possible.  Nous  allons 
exposer  ces  expériencesy  ainsi  que  les  déductions  qu'on 
en  peut  tirer. 

êéaneeê  ds  VAcadému  des  êciences^  t.  LIV,  séance  du  tS  «vril  4862.) 
(Plus  récemment,  rinstitot  vient  de  nous  donner  une  nouvelle  marqua 
d'approbation  en  noua  accordant,  ainsi  qu'àM.Chauveao,  un  prix  de 
pbyaMogie  «ipérimafitala.) 


CHAPITRE    II 

AITAUILS    ET    KXPÉRIBNCBS    DESTINÉS  A  ENB£GISTRER 

LES  MOUVEMENTS  DU  COEUR  (1). 

Principes  sur  lesquels  repose  la  coiistructieo  de  nos  iiistniments.  — * 
De  l'amplification  des  rnooTements  au  moyen  d*an  levier;  emploi  de 
cette  méthode  en  physique. et  en  physiologie.  —  Détermination 
graphique  de  la  forme  d'un  mouvement.  —  Appareils  enregistreurs. 
—  Moyen  de  transmettre  à  distance  le  mouvement  qu'on  veut  étu- 
cBer  à  Tappareil  qui  l'enr^istre  ;  procédé  de  Upham  ;  procédé  de 
Boiason. 

Description  du  cardiographe;  ses  parties  fondamentales.  —  Appareil 
enregistreur.  —  Appareil  sphygmographique. 

Première  eoepérienee  cardiographique  :  détermination  de  la  succession 
des  divers  mouvements  du  oosur;  disposition  particulière  de  l'apparoS 
pour  cette  expérience.  —  Sonde  qui  s'introduit  dans  le  coeur  droit 
pour  receveur  les  mouvements  de  ses  cavités.  —  Ampoule  qui  reçoit 
le  choc  du  cœur.  —  Manuel  opératoire. 

§  5. — Ce  qui  fait  qu'un  mouyement  nous  échappe,  c'est 
qu'il  est  trop  faible  ou  trop  rapide;  dans  la  physiologie  du 
cœur  ces  deux  difficultés  se  trouyent  souvent  réunies.  Il 
y  a  donc  deux  conditions  très  importantes  que  doivent 
remplir  les  appareils  destinés  à  déterminer  les  mouve- 
ments du  cœur.  Premièrement,  ces  appareils  devront 
amplifier  les  mouvements  de  telle  sorte  qu'ils  soient 
toujours  perceptibles  malgré  leur  faiblesse.  En  second 
lieu,  ils  devront  rendre  leur  durée  appréciable,  qu^que 
courte  qu'elle  puisse  être.  Or,  pour  amplifier  un  mou- 
vement, la  physique  possède  un  moyen  excellent  ;  c'e^ 
l'emploi  d'un  levier. 

(i)  Ces  sgpirianfii  sut  été  fiiites  avec  la  coUahoration  de  M.  A.  Chauveau. 
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Supposons  que  le  levier  ob,  figure  3,  tourne  librement 
autour  du  point  o.  Si  une  force  appliquée  dausile  voisi- 


Fig.  3. 

nage  de  ce  point  tend  à  soulever  le  levier  d'une  quantité 
très  petite  (soit  1  millimètre) ,  Textrémité  libre  du  levier 
exécutera  un  mouvement  beaucoup  plus  étendu.  On 
pourra  ainsi  amplifier  le  mouvement  autant  qu'on  vou- 
dra, en  faisant  agir  la  force  motrice  plus  ou  moins  près 
du  centre  de  mouvement.  Si  la  longueur  qui  sépare  le 
centre  de  mouvement  du  point  d'application  de  la  force 
esta  la  longueur  du  reste  du  levier,  comme  1  est  à  iOO, 
le  mouvement  sera  amplifié  cent  fois.  Ce  procédé  est 
employé  en  physiologie  d^uis  déjà  longtemps  :  Bour- 
gougnoux  l'employa  pour  constater  les  mouvements  du 
cerveau  dans  la  cavité  crânienne;  King  se  servit  égale- 
ment d'un  levier  pour  rendre  apparents  les  battements  si 
faibles  du  pouls  veineux  des  extrémités,  etc. 

Quant  au  second  problème  consistant  à  enregistrer  le 
mouvement^  de  façon  à  donner  une  mesure  exacte  de  la 
durée,  il  a  été  également  résolu  en  physique.  Les  appa- 
reils enregistreurs  à  indications  continues  remplissent  ce 
but  d'une  manière  parfaite.  Yeut-on  connaître  les  mou- 
vements qu'exécute  Texlrémité  du  levier  6,  on  armç 
d'une  plume  cette  extrémité,  et  l'on  dispose  près  d'elle  une 
plaque  recouverte  de  papier  P;  cette  plaque  est  mise  en 
mouvement  d'une  manière  uniforme  dans  la  direction  de 
la  flèche.  Il  s'ensuit  qu'en  même  temps  que  le  levier  écrit 
sur  la  plaque  la  trace  de  ses  mouvements,  cette  plaque, 
de  son  côté,  indique  la  durée  des  mouvements  du  levier 
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d'après  le  chemin  qu'elle  a  parcouru  entre  chacun  d'eux. 
Un  cyliudrerecouvert  de  papier  et  tournant  d'une  manière 
uniforme  remplira  les  mêmes  fonctions  que  la  plaque  dé- 
crite figure  3  (t).  Non-seulement  les  physiciens  emploient 
journellement  des  appareils  enregistreurs  basés  sur  le 
même  principe,  mais  les  physiol(^istes  les  ont  aussi  adop- 
tés. C'est  de  FAUemagne  que  nous  est  venue  l'idée  féconde 
d'appliquer  ce  genre  d'appareils  aux  études  physiolo- 
giques. 
Karl  Vierordt  (de  Tubingen)  imagina  d'associer  l'em-- 

(4)  Nous  rappellerons  en  quelques  mots  lappareil  enregislreiir  que 
MM.  Poncelet  et  Morin  ont  construit  pour  déterminer  le  mouvement  d'un 
corps  qui  tombe  dans  Tespace  ;  la  description  de  cette  machine  si  simple 
fera  comprendre  aisément  le  mécanisme  de  tous  les  instruments  enre- 
gistreurs employés  par  les  physiologistes. 

Un  cylindre  recouvert  de  papier,  et  dont  Taxe  est  vertical,  tourne  sur 
lui-même  d'un  mouvement  uniforme.  A  côté  du  cylindro  et  parallèlement 
à  son  axo,  sont  placées  deux  coulisses  verticales  entre  lesquelles  tombe  un 
corps  pesant.  Ce  corps  est  muni  d'un  crayon  qui  frotte  sur  le  papier  dont 
le  cylindre  est  recouvert.  Voilà  tout  ce  qui  constitue  la  machine  dont  il 
reste  à  interpréter  les  indications. 

Si  le  cylindre  était  immobile,  le  corps  qui  tombe  tracerait  sur  le  papier 
une  ligne  verticale;  mais,  pendant  la  chute  de  ce  corps,  le  cylindre  se 
meut  ;  il  s'ensuit  nécessairement  que  la  partie  inférieure  de  la  ligne  tracée 
ne  tombera  pas  verticalement  au-dessous  de  la  partie  supérieure,  mais 
sera  déviée  en  sens  inverse  de  la  rotation  du  cylindre. 

Lorsqu'on  a  enlevé  le  papier  qui  recouvrait  le  cylindre  et  qu'on  Tétale 
sur  un  plan,  on  voit,  d'après  la  ligne  tracée,  la  nature  du  mouvement 
qu  on  voulait  étudier.  Dans  le  cas  d'un  corps  qui  tombe,  cette  ligne  est 
une  parabole,  courbe  qui  exprime  en  géométrie  le  mouvement  uniformé- 
ment accéléré.  Si  le  corps  tombait  d'un  mouvement  uniforme,  la  ligne 
tracée  serait  une  droite  oblique  d'autant  plus  inclinée  que  la  vitesse  de 
la  chute  serait  moindre.  Dans  le  cas  d'une  chute  exlrômeroent  rapide, 
la  ligne  obtenue  se  confondrait  avec  la  verticale,  parce  que,  pondant  le 
temps  très  court  que  celte  chute  aurait  duré,  la  rolalion  du  cylindre 
aurait  été  sensiblement  nulle. 
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ploi  du  levier  à  celui  de  la  méthode  graphique  à  indication 
continue;  il  construisit  ainsi  un  instrunient  nommé 
sphygmographe  ^  destiné  à  enregistrer  les  pulsations  des 
artères.  On  verra,  à  propos  de  Télude  du  pouls  artériel, 
que  l'instrument  de  Vierordt  présente  dans  sa  construction 
de  grandes  défectuosités,  de  telle  sorte  qu'il  ne  remplit 
pas  le  but  que  Fauteur  se  proposait.  Le  physiologiste  alle- 
mand n'en  a  pas  moins  la  gloire  d'avoir  donné  Tidée 
première  d'un  appareil  enregistreur  qui  pourra  s'appli- 
quer non-seulement  en  physiologie,  mais  dans  la  pratique 
médicale  à  laquelle  il  devra  rendre  les  plus  grands 
services. 

§  6. — Pour  transmettre  un  mouvement  quelconque  au 
levier  de  l'instrument,  nous  employons  un  appareil  très 
simple  qui  pourrait  se  réduire  à  deux  ampoules  élasti- 
ques B,A  (flg.  &),  situées  aux  deux  extrémités  d'un  tube 
long  et  flexible  ;  le  tout  étant  clos  et  plein  d'air.  Voici 
comment  fonctionne  cet  appareil  de  transmission. 


Fig.  A. 


Si  l'on  presse  entre  les  doigts  l'ampoule  B,  on  expulse 
à  travers  le  tube  une  partie  de  l'air  qu'elle  renfermait, 
et  cet  air  va  distendre  l'ampoule  A  qui  augmente  sensi- 
blement de  volume.  Que  cette  ampoule  A  soit  placée  sous 
le  levier  d'un  sphygmographe  et  près  du  centre  de  rota- 
tion de  ce  levier,  chaque  changement  de  volume  de  l'am- 
poule produira  un  mouvement  du  levier.  On  voit  donc 
que  si  l'on  presse  l'ampoule  B  entre  les  doigts,  ce  mouve- 
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mmi  se  transmettra  jusqu'à  l'appareil  enregistreur  et  se 
traduira  par  une  asceu^ion  du  levier.  Si  l'on  cesse  la  près* 
sioU)  le  levier  retombera;  si  l'on  maintient  cette  pression 
pendant  un  temps  plus  ou  moins  long,  le  levier  gardera 
plus  ou  moins  longtemps  la  position  élevée  qu'il  aura  prise. 
Enfin^  plus  la  pression  donnée  sur  l'ampoule  B  sera  forte 
et  brusque,  plus  le  levier  montera  haut  et  plus  cette 
ascension  sera  rapide  (1  ) . 

(4  )  L*idée  de  transmettre  un  monvement  à  distance  au  moyen  de  tobes 
pleins  d*air  appartient  à  M.  Ch.  Buisson.  En  4  858,  nous  avions  essayé 
d*obtenir  cette  transmission  à  i*aide  d'un  tube  de  plomb  muni  à  ses  extré- 
mités d*ampoules  semblables  à  celles  qui  sont  décrites  figure  U  ;  mais 
cet  appareil  était  rempli  d'eau  au  lieu  d'air.  Lorsqu'une  de  ces  ampoules 
était  introduite  dans  le  cœur  par  la  veine  jugulaire,  il  fallait  qu'une  force 
considérable  la  comprimât  pour  que  la  colonne  liquide  contenue  dans  le 
tube  entrât  en  mouvement  et  que  le  levier  enregistreur  fût  soulevé.  Le 
ventricule  seul  pouvait  produire  cet  effet,  tandis  que  Taclion  de  ToreiU 
lette  ne  donnait  lieu  a  aucun  mouvement  du  levier  qui  lui  correspondait. 
En  1860,  M.  Buisson  imagina  un  moyen  de  transmettre  au  sphygmo- 
graphe  que  nous  venions  de  présenter  à  l'Académie  des  sciences  les 
bêlements  de  différentes  artères  sur  lesquelles  notre  instrument  ne 
serait  pas  applicable.  A  cet  effet,  ce  physiologiste  se  servait  de  deux 
entonnoirs  conjugués  dont  un  lobe  de  caoutchouc  réunissait  les  becs, 
comme  on  réunit  les  ampoules  dans  l'appareil  décrit,  figure  4.  Le 
pavillon  de  chacun  de  ces  entonnoirs  était  recouvert  d'une  mem- 
brane élastique,  comme  cela  se  voit  dans  un  appareil  connu  sous  le  nom 
de  sphygmomètred'Hémsoïi,  11  résultait  de  cette  disposition  que  si  Ton 
eserçait  une  pression  sur  là  membrane  de  l'un  des  entonnoirs,  la  mem- 
brane de  l'autre  se  soulevait  par  la  compression  de  l'air  contenu  dans 
l'appareil.  M.  Buisson  adaptait  à  cette  seconde  membrane  un  disque 
léger  surmonté  d'une  arête  qui  soulevait  le  levier  d'un  sphygmographe. 
Dès  lors,  si  l'on  appliquait  sur  une  artère  la  membrane  du  premier 
entonnoir,  les  battements  du  vaisseau  se  transmettaient  au  levier  qui  les 
enregistrait. 

Antérieurement  à  toutes  ces  expériehces,  le  docteur  Upham  (de  Bos- 
ton) avait  essayé  par  un  semblable  moyen  de  transmettre  à  des  sonne- 
Pies  électriques  les  mouvem^ts  extérieurs  du  coeur  :  le  physiologiste 
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On  voit  que  pour  enregistrer  un  mouvement,  l'appareil 
doit  présenter  une  série  d'organes,  à  savoir  :  deux  am* 
poules  conjuguées,  un  levier  muni  d'une  plume  et  un 
papier  mis  en  mouvement. 

Si  donc  on  veut  enregistrer  simultanément  plusieurs 
des  mouvements  qui  se  passent  dans  le  cœur,  il  faut  pour 
chacun  d'eux  des  ampoules  conjuguées  et  un  levier;  seu- 
lement le  même  papier  reçoit  le  tracé  de  tous  les  leviers 
à  la  fois.  Ces  leviers  sont  disposés  horizontalement  les 
uns  au-dessus  des  autres,  de  façon  que  les  plumes  qui  les 
terminent  soient  toutes  sur  la  même  verticale.  Il  en 
résulte  que  les  tracés  de  tous  ces  leviers  forment  sur  le 
papier  des  ligues  horizontalement  superposées  comme 
celles  de  l'écriture  ordinaire. 

Reste  à  indiquer  comment  le  mouvement  qu'on  veut 
étudier  est  imprimé  àTune  des  ampoules  conjuguées,  pour 
être  transmis,  amplifié  et  enregistré  définitivement. 


américain  expérimenta  sur  un  jeune  médecin  nommé  Groux,  atleinl 
d'une  division  congénitale  du  sternum,  et  chez  lequel  on  sent  les  baUe- 
ments  du  cœur  très  superficiellement,  puisque  les  téguments  seuls  le 
recouvrent  en  certains  points.  On  voit  la  Ggure  de  Tappareil  du  docteur 
Upham  dans  une  brochure  publiée  par  M.  Groux  {Fissura  slerni  cong$^ 
nila,  New  observ.  and  cxperim.  2°  édition,  Hamburg,  4  859.) 

Ces  expériences,  destinées  à  faire  constater  Tintervalle  qui  sépare  le 
début  de  la  contraction  de  Toreillette  et  de  celle  du  ventricule,  ne  nous 
semblent  pas  à  Tabri  de  tout  reproche,  malgré  lextrème  ingéniosité  de 
l'appareil.  Je  u*en  parle  ici  que  pour  signaler  lun  des  auteurs  de  la 
découverte  de  la  transmission  des  mouvements  au  moyen  de  tubes  pleins 
d'air. 

Du  reste,  l'appareil  de  M.  Buisson  présente  un  avantage  sur  celui  du 
docteur  Upham  :  c'est  qu'il  ne  renferme  que  de  l'air,  tanois  que,  dans 
l'appareil  du  physiologiste  américain,  l'un  des  entonnoirs  est  rempli 
d'eau,  ainsi  qu'une  partie  du  tube,  ce  qui  fausserait  les  indications,  si 
l'on  voulait  enregistrer  la  forme  des  mouvements  qu'il  décèle. 
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Si  nous  appelons  ampoule  initiale  celle  qui  reçoit  la  pre- 
mière rimpression  du  mouvement,  et  ampoule  terminale 
celle  qui  le  transmet  directement  au  levier,  c'est  le  rôle  de 
lampoule  initiale  que  nous  devons  décrire.  Cette  ampoule 
est  placée,,  suivant  le  cas,  dans  des  positions  différentes. 
Introduite  dans  une  oreillette,  elle  subit  des  alternatives 
de  pression  et  de  relâchement,  suivant  que  c^lle-ci  est  en 
systole  ou  en  diastole.  Une  ampoule  enfoncée  dans  un 
Tentricule  signalera  de  même  tous  les  changements  de 
pression  qui  se  passent  à  son  intérieur.  Une  autre  am* 
poule  placée  en  dehors  du  cœur,  entre  celui-ci  et  les  parois 
de  la  poitrine,  recevra  sous  forme  de  compression  la  pul- 
sation cardiaque  ou  choc  du  cœur.  Placée  dans  Taorte  ou 
dans  une  grosse  artère,  elle  recevra,  sous  forme  de  com«' 
pressions  variées,  tous  les  changements  qui  surviendront 
dans  la  pression  du  sang  à  Tintérieur  du  vaisseau,  et 
fournira  des  indications  identiques  avec  celles  que  donne  le 
pouls  de  ces  ailères  enregistré  au  moyen  du  sphygmo- 
graphe.  Pour  se  prêter  à  tous  ces  usages,  Tampoule  ini- 
tiale doit  prendre  une  infinité  de  formes  différentes.  C'est 
la  pièce  essentiellement  variable  de  lappareil. 

Ces  premières  notions  étaient  indispensables  pour  bien 
comprendre  l'utilité  de  chacun  des  organes  de  notre  appa- 
reil cardiographique  ;  nous  pouvons  maintenant^en  décrire 
exactement  la  construction,  en  montrant  d'abord  quelle 
est  la  partie  fixe  qui  fonctionne  dans  toutes  les  expé- 
riences et  en  indiquant,  à  propos  de  chaque  expérience, 
les  dispositions  particulières  qu'on  doit  donner  à  Vampoule 
initiale. 
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§  7.  —  La  Ggure  5  représente  dans  son  ensemble  le 
cardiographe  réduit  au  sixième  de  sa  grandeur  réelle. 


L'instrument  se  compose  de  deux  éléments  principaux: 
AË,  Yappareit  enregistreur,  et  AS,  Yapparetl  spkygmo- 
graphique,  c'est-à-dire  celui  qui  reçoit,  transmet  et  am- 
plifie les  mouvements  qu'il  faut  étudier. 

Appareil  enregislreur. 

h'enregitlreur  AE  est  constitué  par  deux  cylindres  ver- 
ticaux (1)  dont  les  axes  traversent  deux  plaques  de  cuivre 
reliées  l'une  à  l'autre  par  trois  fortes  colonnes  métalliques. 
La  plaque  inférieure  repose  sur  une  base  large  et  bien 
horizontale. 

(t  J  Dans  celle  Rgure,  les  cylindres  se  voient  peu,  car  ils  sont  recoa- 
verls  d'une  bande  de  papier.  On  aperçoit  seulement  au  bord  de  cette 

baode  les  extrémités  dos  cylindres. 


» 
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Le  cylindre,  qui  dans  la  figure  est  à  droite,  tourne  à 
volonté  dans  tous  les  sens,  seulement  un  ressort  qui  le 
presse  exige  une  certaine  force  pour  que  sa  rotation  se 
produise. 

Le  cylindre  qui  est  placé  à  gauche  (cylindre  moteur) 
porte  en  haut  de  son  axe  une  roue  dentée  qui  s*engrène 
afeo  un  mouvement  d'horlogerie  H,  de  telle  sorte  que, 
lorsque  lappareil  est  en  marche,  il  tourne  avec  régularité. 
.  Le  sens  de  la  rotation  de  ce  second  cylindre  ast  tel  que 
n  Von  enroule  autour  du  premier  une  longue  bande  de 
pi{iîer,  et  si  l'extrémité  de  celte  bande  est  collée  sur  le 
^lidre  moteur,  ce  papier  se  déroule  graduellement  du 
yhMnÎBr  cylindre,  et  s'enroule  sur  le  second  tant  que 
narche  le  mouvement  d'horlogerie.  Grâce  à  la  légère 
réwrtauoe  que  présente  le  cylindre  qui  se  déroule,  le 
papier  est  toujours  tendu  ;  il  est  en  outre  soutenu  par  un 
petit  cylindre  intermédiaire  qui  fait  l'oilice  de  poulie  et 
forme  ainsi  une  surface  plane  sur  laquelle  s'écrivent  les 
divers  mouvements  qu'on  devra  analyser. 

On  se  sert  pour  cet  usage  d'un  papier  glacé  qui  ne 
présente,  pour  ainsi  dire,  aucune  résistance  de  frottement 
lorsque  la  plume  écrit  sur  lui.  Ce  papier  porte  en  outre 
des  divisions  formées  par  des  lignes  parallèles  horizon- 
tales et  verticales  formant  des  carrés  de  3  millimètres  de 
côté.  Ces  divisions  sont  très  utiles  pour  mesurer  la  force, 
la  durée  et  les  rapports  de  succession  des  différents  mou- 
venients  qui  seront  enregistrés. 

Appareil  spbygmographique. 

Vappareil  sphygmographique  AS  (môme  figure)  offre  à 
décrire  les  trois  leviers  et  le^  trois  systèmes  d'ampoules 
conjuguées  qui  leur  transmettront  le  mouvement.  Ils  sont 
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représentés  dans  la  figure  au  nombre  de  trois,  avec  la 
disposition  qu'on  leur  donne  dans  Texpérienc^  fonda* 
mentale  que  nous  rapporterons  en  premier  lieu.  De  ces 
trois  leviers,  l'un,  /o,  écrira  les  mouvementsde  Toreillette  ; 
l'autre,  h,  ceux  du  ventricule,  et  le  troisième,  fc,  le  choc 

précordial.  Tous  trois  sont  bien  horizontaux, 
et  leurs  pointes  écrivantes  sont  en  contact  avec 
le  papier  qui  recouvre  le  cylindre.  Ces  trois 
pointes  doivent  être  exactement  superposées, 
de  sorte  qu'un  trait  vertical  tracé  sur  le  papier 
les  rencontre  toutes  trois.  Lorsque  les  leviers 
se  mouvront  pendant  que  le  papier  exécutera 
sa  translation  de  droite  à  gauche,  il  en  fésul-- 
tera  des  lignes  sinueuses  qui  fourniront  l'in- 
terprétation des  divers  mouvements  du  cœur. 
Tous  les  leviers,  avec  les  ampoules  termi- 
nales qui  leur  donnent  le  mouvement ,  sont 
exactement  semblables  entre  eux;  la  des- 
1^  criplion  d'un  seul  de  ces  appareils  sera  donc 
suffisante.  Une  lige  verticale  dont  la  base  est 
fixée  dans  un  plateau  bien  horizontal  leur 
H  sert  de  support  commun. 

Levier  et  ampoule  terminale  (fig.  6). 

§  8.  —  Une  pièce  tubulaire  Ee  reçoit  la 
tige  verticale  du  support,  le  long  de  laquelle 
elle  peut  glisser  à  volonté  pour  élever  ou 
descendre  chacun  des  leviers.  Lorsqu'on 
veut  maintenir  cette  pièce  en  {msition,  on  tourne  une  vjs 
de  pression  latérale  qui  vient  comprimer  la  lige;  dès  lors 
H  n'y  a  plus  de  glissement  possible,  et  l'appareil  est  im- 
mobile. Sur  celte  virole  Ee  est  fixée  latéralement  une 


Fig.  6. 
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pièce  horizontale  qui  porto  une  chape  dans  laquelle  est 
l'axe  du  levier.  Cet  axe,  parfaitement  horizontal,  traverse 
la  base  du  levier,  qui  peut  librement  s'élever  ou  s'abaisser 
en  tournant  autour  de  lui.  Le  levier  llp  est  d'une  légèreté 
extrême;  sa  base  est  d'aluminium,  ainsi  que  sa  pointe, 
et  tout  le  reste  est  de  bois  réduit  à  une  minceur  telle 
que  son  diamètre  transversal  est  à  peine  celui  d'une 
{^lle  ordinaire  qu'on  aurait  fendue  et  aplatie.  La  pointe  p 
est  faite  d*une  lame  d'aluminium  réduite  à  une  grande 
minceur  par  le  laminage,  et  courbée  de  façon  à  former 
un  angle  qu'on  humecte  d'encre  et  dont  le  sommet  forme 
une  plume  à  trait  fort  délié. 

^  Ton  a  besoin  de  faire  avancer  ou  reculer  le  levier 
suivant  ^  longueur,  de  façon  que  sa  pointe  vienne  se 
placer  sur  le  papier  verticalement  au-dessus  des  autres, 
on  obtient  ce  résultat  de  la  manière  suivante  :  La  chape 
peut  se  mouvoir  par  le  moyen  d'une  vis  dont  la  tête  v  est 
à  gauche  de  la  virole  Ee;  suivant  qu'on  tourne  celte  vis  à 
droite  ou  à  gauche,  la  chape  avance  ou  reoule,  et  avec 
elle  le  levier  qu'elle  supporte. 

On  sait  déjà  que  chacun  des  leviers  doit  être  mis 
en  mouvement  par  le  gonflement  et  le  resserrement 
alternatifs  d'une  ampoule  élastique  sur  laquelle  il  repose. 
Cette  ampoule  mérite  une  description  particulière.  Elle  est 
formée  par  une  caisse  ou  tambour  métallique  T  d'environ 
5  centimètres  de  diamètre  sur  5  millimètres  de  hauteur. 
Ce  tambour,  ouvert  à  sa  face  supérieure,  est  recouvert  en 
ce  point  par  une  feuille  de  caoutchouc  très  élastique, 
assez  épaisse  et  peu  tendue.  Un  tube  horizontal  s'ouvre  dans 
le  tambour  T,  de  sorte  que,  suivant  qu'on  foule  de  l'air  à 
traversée  tube  où  qu'on  exerce  une  aspiration,  la  mem- 
brane du  tambour  s'élève  ou  s'abaisse,  entraînant  avec  elle 
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le  levier  qui  reçoit  son  mouvement.  Pour  réaliser  cette 
transmission,  un  petit  disque  de  carton  muni  d'une  aréie 
transversale  de  6  à  7  millimètres  de  hauteur  est  collé  sur 
la  membrane  du  tambour.  L'arôte  vient  rencontrer  le 
levier  près  de  son  centre  de  mouvement.  Il  suit  de  là 
que  la  membrane  ne  saurait  se  soulever  ni  s'abaisser 
sans  que  le  levier  qui  repose  indirectement  sur  elle 
participe  à  son  élévation  ou  à  son  abaissement.  Mais, 
comme  on  le  voit  sur  la  figure,  c*est  très  près  de  Taxe  du 
levier  que  Tarète  vient  agir^  ses  mouvements  seront  donc 
très  ampliQés  à  l'extrémité  p  du  levier,  au  point  où  la 
plume  écrit  sur  le  papier  mobile. 

Comme  il  faut  à  volonté  faire  varier  le  point  d'appli- 
cation de  l'arête  sur  le  levier,  on  obtient  ce  résultat  en 
faisant  glisser  en  avant  ou  en  arrière  le  tube  métallique 
qui  se  rend  au  tambour.  Ce  tube  glisse  à  cet  effet  dans 
une  gouttière  horizontale  accolée  à  la  virole  Ee.  Si  l'on 
pousse  l'extrémité  de  ce  tube  du  côté  de  la  virole,  le 
tambour  s'avance  et  avec  lui  son  arête.  Celle-ci  se  trouve 
alors  en  contact  avec  le  levier  à  une  plus  grande  distance 
de  l'axe.  Si  au  contraire  on  tire  en  arrière  l'extrémité 
du  tube,  le  tambour  recule  ;  alors  l'arête  vient  se  placer 
très  près  de  Taxe.  Dans  le  premier  cas,  les  mouvements 
exécutés  par  la  plume  du  levier  ont  le  moins  d'amplitude 
possible  ;  dans  le  second,  ils  sont  à  leur  maximum.  Enfin 
il  faut  pouvoir  élever  ou  abaisser  le  tambour,  afin  de 
placer  le  levier  qui  repose  sur  lui  dans  une  position  hori- 
zontale. Pour  cela,  on  tourne  à  droite  ou  à  gauche 
l'écrou  E  qui  termine  en  bas  la  virole  Ee.  Alors  le  tube 
et  le  tambour  T  s'élèvent  ou  s'abaissent  en  restant  hori* 
zontaux,  Tarète  s'élève  ou  s'abaisse  également  et  avec  elle 
le  levier  que  l'on  peut  mettre  dans  la  position  voulue. 
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La  figure  5  montre  les  trois  systèmes  de  tambours  et 
de  leviers  superposés  sur  un  montant  commun.  Chacun 
des  tubes  qui  s'ouvrent  dans  les  tambours  se  prolonge  en 
arrière  par  nn  tuyau  de  caoutchouc  avec  un  tube  métal- 
lique muni  d'un  robinet.  Ces  trois  tubes  sont  aussi  fixés 
à  une  tige  verticale  plantée  sur  le  plateau  de  Tappa- 
reil  AS.  L'usage  de  ces  robinets  est  de  pouvoir  à  volointé 
mettre  les  tambours  en  communication  avec  les  ampoules 
initiales,  ou  bien  intercepter  cette  communication. 

Nous  avons  maintenant  à  décrire  Télément  variable  de 
l'appareil,  celui  qui  doit  être  rois  en  rapport  direct  avec 
la  partie  du  cœur  ou  du  système  artériel  dont  on  veut 
étudier  les  mouvements.  C'est  ce  que,  dans  un  premier 
aperçu  de  la  constniction  du  cardiographe,  nous  avons 
appelé  Y  ampoule  initiale,  A  chacun  des  systèmes  de  tam- 
bour et  de  levier  décrits  figure  6  doit  correspondre  une 
ampoule  initiale  de  forme  variable  suivant  le  besoin.  Ces 
différentes  formes  seront  décrites  à  propos  des  expériences 
pour  lesquelles  elles  sont  nécessaires. 

PR£Ml£H£  ËXPÊRIBNG£  CAHDIOGRAPHIQUfi. 

Détermination  de  la  succeiaion  dea  divers  mouvements  du  cœur. 

L'expérience  que  nous  allons  rapporter  est  celle  qui 
a  été  publiée  déjà  dans  les  Comptes  r&idus  de  l'InstittU. 
C'est  par  elle  que  nous  avons  commencé  nos  recher- 
ches, afin  d'avoir  dès  le  début  la  solution  d'une  des 
questions  les  plus  importantes  pour  la  pratique  médicale. 
Cette  question  est  la  suivante  :  Le  choc  du  cœur  amv9-(-tV 
au  moment  de  la  systole  de  l'oreillette^  ou  bien  corresponi-H 
à  la  systole  du  ventricule  ? 

11  fallait  enr^istrer  h  la  fois  les  mouvements  de  ToreiU 
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lette,  ceux  du  ventricule  et  la  pulsation  cardiaque^  afin  de 
déterminer,  d'après  la  position  respective  de  leurs  tracéSi 
Tordre  dans  lequel  ils  se  produisent.  Trois  leviers  devaient 
donc  fonctionner  à  la  fois,  exprimant  chacun  les  raouve* 
ments  communiqués  k  l'ampoule  initiale  correspondante. 
Pour  cela,  les  trois  ampoules  furent  placées  lune  dans 
une  oreillette,  Taulre  dans  un  ventricule,  la  troisième 
dans  las  parois  mômes  de  la  poitrine,  au  niveau  du  point 
où  la  pulsation  du  cœur  est  le  plus  apparente.  Le  cobut 
droit  fut  choisi  pour  l'introduction  des  ampoules  dans 
ses  cavilés;  en  effet,  la  veine  jugulaire  fournit  une  voie 
facile  et  sûre  pour  pénétrer  dans  l'oreillette  droite  et  de 
là  dans  le  ventricule.  C'est  au  moyen  d'une  douhle  sonde 
que  les  ampoules  furent  portées  dans  les  cavités  droites 
du  cœur. 

Description  de  la  double  sonde  do  cœur  droit. 

§  9.  —  Afin  d'introduire  à  la  fois  dans  l'oreillette  et 
dans  le  ventricule  droits  les  ampoules  initiales  qui  devaient 
recevoir  les  mouvements  de  ces  deux  cavités,  nous  con- 
struisîmes une  sonde,  figure  7  ci-contre.  Cette  figure 
donne  la  représentation  extérieure  de  la  sonde,  ainsi  que 
la  coupe  de  la  plupart  de  ses  parties  constituantes. 

Les  deux  ampoules  V  et  0  sont  destinées,  la  première 
au  ventricule,  la  seconde  à  Toreillette. 

De  l'ampoule  V  part  un  tube  de  gomme  flexible  TY  qui 
traverse  l'ampoule  de  Toreillette  sans  communiquer  avec 
elle,  et  se  continue  à  travers  une  grosse  sonde  égale- 
ment de  gomme,  en  gardant  toujours  son  indépendance. 
Sorti  de  la  sonde,  il  se  prolonge  par  un  tube  de  caout* 
chouc  de  2  mètres  environ  de  longueur,  et  va  aboutir 
enfin  à  l'ampoule  terminale  qui  fera  marcher  le  levier 
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TODlriculaire.  On  connaît  déjà  CRtte  parUe  de  rappareil. 
L'ampoule  0  s'ouvre  dans  la  grosse  sonde,  et  la  cavité 
de  cette  dernière  s'ouvre  à 
son  tour  dans  le  tube  TO, 
ioDg  tuyau  de  caoutchouc  ' 
semblable  à  TV  et  abou- 
tissant comme  lui  à  une 
ampoule  terminale  qui  fait 
mouvoir  un  second  levier. 
Le  trajet  qui  réunit  l'am- 
fioule  initiale  0  à  son  am- 
poule terminale  est  donc 
indépendant  du  coaduitTV. 
11  est  formé,  dans  l'inté- 
rieur de  la  sonde,  par 
Tespace  circulaire  TO  qui 
existe  entre  la  grosse  sonde 
enveloppante  et  la  sonde 
enveloppée  TV,  ainsi  qu'on 
peut  le  voir  sur  la  coupe. 
Les  ampoules  initiales  V 
et  0  sont  toutes  deux  for- 
mées par  ^une  membrane 
de  caoutchouc  tendue  sur 
une  sorte  de  cage  métalli-  ^ 
que  dont  voici  la  descrip- 
tion. 

Chaque  ampoule  est 
formée  par  deux  boulons 
hémisphériques  de  métal  •'■b-  '• 

del  centimètrede  diamètre,  séparés  l'un  da  l'autre  par  un 
gspace  de  3  centimètres  environ.  Ces  boulons  ont  leurs 
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surfaces  planes  tournées  Tune  vers  l'autre;  ils  sont  reliés 
entre  eux  par  quatre  tiges  d*acier  implantées  sur  leurs 
bords.  Les  quatre  tiges  formeraient  les  arêtes  d'un  prisme 
quadrilatère  terminé  par  deux  sommets  arrondis  que 
représentent  les  hémisphères  de  métal.  Sur  ces  arêtes 
métalliques  est  tendu  un  tronçon  de  tube  élastique  qui 
les  enveloppe  dans  son  intérieur,  en  rejoignant  par  ses 
deux  bouts  les  boutons  de  métal  sur  lesquels  il  est  lié  par 
des  fils  circulaires  très  serrés.  L'ampoule  initiale  ainsi 
formée  est  mise  en  communication  avec  le  tube  qui  doit 
la  relier  à  son  ampoule  terminale.  Pour  cela  l'ampoule  V 
présente  un  trou  iinique  dans  son  bouton  métallique  par 
lequel  pénètre  le  tube  TV.  L'ampoule  0  présente  deux 
trous,  puisqu'elle  doit  être  traversée  d'outre  en  outre  par 
le  tube  TV.  De  plus,  le  bouton  métallique  qui  la  relie  à 
la  grosse  sonde  offre  une  disposition  particulière.  Il  la 
une  forme  tubulaire  pour  embrasser  la  sonde  à  double 
courant,  et  son  orifice  qui  s'ouvre  dans  cette  sonde  est 
assez  large,  non -seulement  pour  laisser  passer  le  tube  TV, 
mais  pour  permettre  le  libre  passage  de  l'air  de  Tarn- 
poule  0  dans  la  cavité  de  la  sonde  enveloppante,  et  de 
là  dans  le  tube  TO  qui  se  rend  ù  l'ampoule  terminale  et 
au  levier  de  l'oreillette.  ^ 

Chacune  des  deux  ampoules  présente  donc  quatre 
fenêtres  rectangulaires  membraneuses  limitées  par 
quatre  arêtes  rigides.  Ces  fenêtres  pouvant  céder 
dans  tous  les  sens  aux  pressions  qu'elles  supportent, 
se  gonfleront  ou  se  déprinieix)nt  suivant  que  ces  am- 
poules seront  placées  dans  un  milieu  raréfié  ou  com- 
primé. 

Suivant  que  l'air  sera  appelé  dans  ces  ampoules  ou 
qu'il  en  sera  expulsé,  les  tambours  qui  communiquent 
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avec  elles  imprimeront  aux  leviers  des  mouvemenls  de 
descente  ou  d'élévation. 

Manuel  opératoire. 

Voici  comment  on  introduit  la*sonde  cardiaque  dans 
les  cavités  droites  du  cœur. 

On  choisit  comme  sujet  d'expérience  un  grand  animal, 
afin  d'avoir  le  double  avantage  de  trouver  des  batte- 
ments plus  forts  et  moins  fréquents,  et  d*autre  part, 
d'avoir  une  plus  large  voie  pour  introduire  la  sonde  par 
les  veines  jugulaires  :  c'est  le  cheval  qui  nous  a  servi.  On 
met  à  nu  la  veine  jugulaire,  vers  la  partie  inférieure  du 
cou,  et  Ton  applique  sur  ce  vaisseau  une  forte  ligature. 
Puis,  on  fait  aux  parois  de  la  veine  une  incision  longitu- 
dinale de  2  à  â  centimètres,  située  immédiatement 
au-dessous  de  la  ligature.  On  trempe  la  sonde  et  ses 
ampoules  dans  l'eau  pour  les  rendre  glissantes,  et  Ton 
introduit  l'ampoule  V  dans  l'ouverture  de  la  veine;  on 
pousse  alors  la  sonde  de  manière  à  engager  successive- 
ment le  tube  TV,  l'ampoule  0  et  la  grosse  sonde,  jusqu'à 
ce  que  l'ampoule  0  ait  pénétré  dans  roreillcllc. 

A  ce  moment,  l'ampoule  V  est  arrivi'c  dans  le  ventri- 
cule en  tombant  par  son  propre  poids  à  travers  l'oriflce  • 
tricuspide.  La  longueur  de  la  sonde  TV,  dans  l'intervalle 
des  deux  ampoules,  est  calculée  de  telle  sorte  que  Tam- 
poule  V  soit  dans  le  ventricule  lorsque  0  se  trouve  dans 
Toreillette.  —  La  partie  mince  et  flexible  qui  s'étend 
entre  ces  deux  ampoules  est  située  entre  les  lèvres  de  la 
valvule  tricuspide,  dont  elle  ne  gène  en  rien  les  mouve- 
ments (1). 

(4)  On  peuls'assarer  de  Tinnocuilô  de  ce  premier  temps  de  l'expé-  | 
rience  en  examinant  Tanimal,  qui  n*est  nullement  troublé,  qui  marche  el 
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La  sonde  qui  vient  d'être  décrite,  et  le  premier  temps 
de  Topération,  qui  consiste  à  Tintroduire  dans  les  cavités 
du  cœur,  ne  suffisent  pas  encore  pour  transmettre  à  l'ap* 
pareil  enregistreur  tous  les  mouvements  que  nous  voulons 
étudier.  Nous  n'avons,  en  effet,  que  Tindication  des  mou- 
vements de  Toreillette  et  du  ventricule;  un  troisième 
élément  nous  manque,  c'est  le  choc  du  cœur  dont  il  faut 
déterminer  le  rapport  de  succession  avec  les  deux  autres. 

Une  ampoule  initiale  analogue  aux  deux  précédentes 
devra  être  appliquée  de  manière  à  recevoir  le  choc  du 
cœur  sous  forme  d'une  pression  qui  chasse  i*air  de  sa 
cavité  et  soulève  un  troisième  levier. 

Ampoule  destinée  à  recevoir  le  choc  du  cœur. 

.  §  10. —  L'ampoule  qui  reçoit  le  choc  cardiaque  (fig.  5) 
est  très  analogue  à  celle  qui  est  introduite  dans  le  ventricule, 
seulement  elle  est  dépourvue  d'arêtes  métalliques.  Le  tube 
de  caoutchouc  qui  la  revêt  est  tendu  fortement  entre  les 
deux  boutons  métalliques,  et  ceux-ci  sont  tenus  éloîgnrs 
l'un  de  l'autre  par  une  tige  centrale  rigide.  L'ampoule 
ainsi  formée  est  donc  compressible  par  tous  les  points  de 
sa  surface.  Elle  est  mise  en  communication  par  un  tube 
métallique  courbé  en  quart  de  cercle  et  qui  s'adapte  au 
tuyau  de  caoutchouc  te  par  lequel  se  fera  la  transmission 
du  mouvement  jusqu'au  tambour  et  au  levier  correspon- 
dant. On  va  voir  comment  celte  ampoule  est  placée  pour 
recevoir  le  choc  cardiaque  qu'elle  doit  transmettre  à 
l'enregistreur. 

mange  comme  de  coutume.  En  comptant  le  chiffre  du  pouls,  on  trouve 
quelquefois  une  légère  accélération,  surtout  dans  les  premiers  instants; 
mais  les  mouvements  du  cœur  sont  toujours  réguliers,  et  donnent,  à  Taus- 
cultation,  des  bruits  d'un  caractère  normal. 
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On  fait  sur  le  cheval  une  petite  incision  verticale,  au 
niveau  du  coeur  de  TanimaU  à  une  distance  d'environ  un 
travers  de  doigt  derrière  le  bord  do  l'omoplate.  On  fait 
pénétrer  cette  incision  assez  profondément  pour  qu'elle 
divise  le  muscle  intercostal  externe;  puis,  en  introduisarit 
le  doigt  dans  la  plaie,  on  dédouble  les  deux  muscles  inter- 
costaux de  manière  à  former  une  cavité  de  3  ou  /i  centi- 
mètres de  profondeur  occupant  le  quatrième  espace  inter- 
costal, cavité  dans  laquelle  on  enfonce  l'ampoule  ini- 
tiale (1).  L'ampoule  ainsi  appliquée  se  trouve  en  face  du 
ventricule,  et  reçoit  de  lui  une  pression ,  de  dedans  en 
dehors,  à  chacune  des  pulsations  cardiaques.  Cette  ampoule 
est  encore  soumise  a  d'autres  causes  de  compression, 
suivant  que  le  cœur  augmente  plus  ou  moins  de  volume 
pendant  qu'il  se  remplit. 

Lorsque  l'expérience  est  ainsi  instituée,  que  la  sonde 
ardiaque  droite  est  introduite  dans  le  cœur,  et  que  Tarn- 
poule  qui  recevra  le  choc  est  placée  dans  le  quatrième  es- 
pace intercostal,  les  trois  leviers  sont  animés  de  mouve- 
ments différents,  car  chacun  d'eux  reçoit  son  impulsion 
d'une  source  particulière. 

Le  levier  lo  (flg.  5)  communique  par  le  tube  to  avec 
l'ampoute  0  de  la  sonde  cardiaque.  Il  écrira  donc'  les 
mouvemeuls  de  VoreilleUc  droite. 


(4)  C'est  là  le  temps  le  plus  difûcile  de  rcxpoiicncc  ;  c'est  le  seul  qui 
soit  assez  douloureux  pour  que  ranimai  s'agite.  Un  danger  qui  esta  re- 
douter, c'est  Touverture  do  la  cavité  thoracique;  aussi,  en  général,  est-ce 
par  cette  incision  qu'il  faut  commencer  rexpéricnco  ;  car,  dès  qu'on  a 
réussi  à  introduire  l'ampoule  intercostale,  tout  le  reste  no  présente  \Atm 
de  dinicullés  sérieuses. 
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Le  levier  Iv ,  mis  en  rapport  par  le  tube  tv  avec 
l'ampoule  V,  exprimera  les  mouvements  du  ventricule 
droit. 

Le  levier  /c,  recevant  son  mouvement  par  le  tube  le 
de  Tampoule  c,  donnera  le  tracé  du  choc  du  cœur  (1). 

Supposons  Texpérience  instituée  comme  il  a  été  dit. 
Quand  les  trois  leviers  sont  en  mouvement  et  que  leurs 
plumes  ont  été  chargées  d'encre,  on  fait  partir  le  déclan- 
chôment  du  mouvement  d'horlogerie  H,  et  le  papier  se 
meut  d'une  manière  uniforme.  On  obtient  alors  le  traoé 
cardiographique  dont  nous  donnerons  l'analyse  dans  le 
chapitre  suivant. 

(4  )  Chacun  des  tubes  qui  se  rendent  dans  l'appareil  AS  est  muni  d'un 
robinet.  Lorsqu'on  veut  faire  cesser  les  mouvements  d'un  des  leviers,  no 
ferme  le  robinet  correspondant.  Si  Ton  ne  fait  exécuter  au  robinet  qu*un 
quart  de  tour,  on  obtient  une  communication  de  Tintérieur  des  tubes  avec 
l'air  extérieur.  On  peut  ainsi,  suivant  le  besoin,  évacuer  le  trop-plein 
des  tubes,  ou  permettre  la  rentrée  de  l'air  extérieur,  s'ils  sont  le  siège 
d*une  raréfaction  excessive.  Cette  disposition  est  indispensable  pour 
exécuter  Certaines  expériences  dont  il  sera  question  ultérieurement. 


CHAPITRE    III 

AHALTSB  d'un  TRACÉ  GARDIOGRAPHIQUE  QUI  FOURNIT  LE^ 
INDICATIONS  DES  MOUVEMENTS  DE  l'OREILLETTE  DROITE,  DE 
CEUX  DU  VENTRICULE  DROIT  ET  DE  LA  PULSATION  CAR* 
DUQUE. 

De  Vhuervalle  qui  sépare  la  contraction  de  Foreillette  de  celle  du  ven'* 
tricule.  —  Da  iynchromsme  de  la  contraction  ventriculaire  avec  la 
pulsation  cardiaque. 

De  la  durée  comparative  de  la  contraction  de  Toreillette  et  de  celle  du 
ventricule.  —  De  la  durée  de  la  pulsation,  cardiaque. 

De  la  puliation  cardiaque  ou  choc  du  cœur,  et  en  général  des  différentes 
pressions  que  les  ventricules  exercent  contre  les  parois  thoraciques 
à  chaque  moment  d'une  révolution  du  cœur. 

De  la  réplétion  des  cavités  du  cœur  pendant  leur  état  de  relâchement, 
et  des  indications  que  fournit  le  tracé  cardiograpbique,  relativement 
à  cette  réplétion. 

De  la  clôture  des  valvules  du  cœur,  et  des  signes  qui,  dans  le  tracé^  indi- 
quent le  moment  de  cette  clôture. 

Lorsque  rexpérience  est  préparée  comme  nous  Tavons 
indiqué  dans  le  chapitre  précédent,  et  lorsqu'on  s'est  as- 
suré que  les  plumes  qui  terminent  les  leviers  sont  bien 
exactement  superposées  et  donnent  une  trace  nette,  on 
fait  marcher  le  mouvement  d^horlogerie.  Alors,  le  papier 
se  déroule  et  Ton  obtient  le  tracé  représenté  (flg.  8)  (i^ 

(4  )  La  Bgure  8  représente  les  tracés  n**  4  de  l'oreillette,  n^  2  du  ventri- 
cule, et  n®  3  de  la  pulsation  cardiaque.— Ces  mouvements  sont  enregistrés 
pendant  quatre  révolutions  du  cœur.  —  Le  tracé  se  lit  de  gauche  à 
droite,  comme  récriture  ordinaire.  —  Nous  donnerons  l'explication  des 
différents  éléments  de  ces  tracés  en  les  analysant  successivement  dans 
ces  quatre  révolutions  du  cœur.  A  mesure  qu'un  des  éléments  des  tracés 
iera  connu,  il  sera  remplacé,  pour  les  révolutions  suivantes  du  cœur,  par 
«M  ligne  fhine  an  lieu  d'une  Hgne  pmctnée. 
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AJB«lj«e  dH  tracé  (ijg.  8). 

A.  —  De  Fîntervalle  qui  sépare  la  contraction  de  rorôillette  de  celle  du 
ifeulricale.  Synchronisme  delà  contraction  du  ventricule  et  de  la  pul« 
sation  cardiaque. 

§  11.  —  Chacun  des  trois  tracés  présente  un  grand 
nombre  de  détails  dont  nous  apprendrons  successivement 
à  connaître  la  signification  ;  nous  ne  devons  chercher, 
pour  le  moment,  que  Tindication  des  contractions  de 
Toreillette  et  des  ventricules. 

Il  est  évident  qu'une  ampoule  placée  dans  une  des  ca-- 
vités  du  cœur  recevra,  au  moment  de  la  systole  de  cette 
cavité,  une  pression  plus  intense  qu'à  tout  autre  instant 
d'une  révolution  cardiaque.  Le  moment  de  cette  sys- 
tole correspondra  donc,  dans  la  figure,  au  point  où  le 
levier  s'est  élevé  le  plus  haut,  c'est-à-dire,  pour  le  tracé 
de  l'oreillette,  aux  points  o  et  o\  etc.,  et,  pour  le  tracé  du 
ventricule,  aux  points  v  et  v\  etc. 

Ces  points  culminants  du  tracé  indiquent  l'instant  où 
l'effort  systolique  est  arrivé  à  son  maximum  ;  si  donc  on 
veut  déterminer  le  point  où  la  systole  a  débuté,  il  faut 
chercher  l'endroit  où  la  courbe  a  commencé  à  s'élever 
pour  arriver  à  son  summum.  Sur  le  tracé  de  l'oreillette 
(première  révolution  du  cœur),  ce  point  correspond  à 
l'intersection  de  la  courbe  avec  une  ligne  verticale  a.  Sur 
la  courbe  du  ventricule,  le  début  de  la  contraction  est 
indiqué  par  une  autre  ligne  verticale  6.  On  peut  donc  déjà 
constater  qu'il  s'écoule  un  certain  temps  entre  le  début  de 
la  systole  de  l'oreillette  et  celui  de  la  systole  du  ven^icule^ 

Si  l'on  voulait  apprécier  avec  une  grande  précision 
l'intervalle  de  temps  qui  sépare  les  débuts  de  ces  deux 
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systoles,  on  n'aurait  qu'à  mesurer  au  compas  rintervalle 
qui  sépare  les  deux  lignes  verticales  a  et  6,  et,  à  l'aide  de 
l'échelle  qui  est  jointe  à  la  figure,  on  transformerait  en 
fractions  de  seconde  cette  longueur  qui  correspond  a  un 
certain  parcours  du  papier  dont  la  vitesse  est  connue.  On 
voit  que  cet  intervalle  correspond  à  peu  près  à  2  dixièmes 
de  seconde  pour  le  cas  présent. 

Passons  à  la  courbe  n*  8,  celle  qui  représente  la  pulsa- 
tion cardiaque,  ou  choc  du  cœur.  On  voit  que  la  pulsation 
cardiaque  présente  une  forme  assez  compliquée,  et  que, 
loin  d'être  un  choc  unique  et  instantané,  elle  se  compose 
de  mouvements  complexes.  Toutes  ces  ondulations  trouve- 
ront plus  tard  leurs  explications  détaillées.  Nous  les  lais- 
sons de  côté  pour  le  moment,  et  nous  ne  considérons  que 
les  éléments  les  plus  importants  du  tracé.— Il  est  déjà  évi- 
dent que  la  pulsation  violente  que  ressent  la  main,  lot^- 
qu'on  l'applique  au  niveau  de  la  région  cardiaque,  ne 
peut  correspondre  qu'à  cette  haute  ascension  du  levier 
qui  est  indiqué  par  les  points  c  et  c\  Ici  encore  nous 
n'avons  que  le  summum  d'intensité  de  la  pulsation  car- 
diaque. Pour  avoir  le  début  de  ce  mouvement,  il  faut, 
comme  tout  à  l'heure,  chercher  le  commencement  de 
cette  forte  ascension  du  levier.  Ce  point  correspond  à 
l'intersection  de  la  courbe  et  de  la  ligne  verticale  b  qui  a 
déjà  servi  à  signaler  le  début  de  la  contraction  dans  le 
traeéventriculaire. 

Que  conclure  de  ce  synchronisme  parfait  entre  la  con- 
traction ventriculaire  et  la  pulsation  cardiaque?  C'est  que 
cette  pulsation  dépend  de  la  systole  du  ventricule,  et  non 
de  celle  de  l'oreillette  qui  la  précède  sensiblement.  Cette 
conclusion,  déjà  presque  forcée,  va  se  confirmer  encore 
quand  nous  entrerons  plus  avant  dans  l'analyse  des  tracés. 
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B.  —  Durées  comparatives  des  contractions  de  l'oreillette  et  du  ven« 
.    tricule  ;  durée  de  la  pulsation  cardiaque. 

§  12. —  De  même  que  la  contraction  d'une  des  cavités 
du  cœur  se  traduit  par  une  ascension  de  la  courbe  gra- 
phique,  de  même  le  relâchement  qui  la  suit  doit  se  tra- 
duire par  une  descente  de  cette  courbe.  On  pourra  donc, 
en  comparant  Tintervalle  qui  sépare  le  commencement 
de  l'ascension  du  commencement  do  la  descente,  évaluer 
les  durées  respectives  des  contractions  de  roreillctte  et 
du  ventricule. 

Pour  le  tracé  de  l'oreillette  (voir  la  deuxième  révolu- 
tion du  cœur),  dès  que  la  systole  est  arrivée  à  son  summum 
o\  on  voit  que  le  levier  redescend,  c'est-à-dire  que  le  re- 
lâchement commence.  La  durée  de  la  systole  auriculaire 
sera  donc  mesurée  par  le  temps  pendant  lequel  la  courbe 

s'élève. 

« 

Pour  le  ventricule,  il  n'en  est  pas  de  môme;  la  ligne  2 
nous  montre  que  l'ascension  du  levier,  une  fois  arrivée  à 
son  summum  v\  s'y  maintient  pendant  un  temps  assez 
long,  ce  qui  prouve  que  le  ventricule  continue  à  se  con- 
tracter. Enfin,  survient  une  brusque  descente  qui  indique 
l'arrivée  du  relâchement  ventriculaire.  Le  début  de  la 
systole  et  sa  fin  sont  donc  représentés,  pour  le  tracé  du 
ventricule,  par  deux  points  bien  nets  :  le  premier  corres- 
pond au  début  de  la  grande  ascension  de  la  courbe,  et  le 
deuxième  au  début  de  la  descente  qui  la  suit.  L'intervalle 
qui  sépare  ces  points  mesure  la  durée  de  la  l|ktole  ven- 
triculaire (1). 

(4)  La  ligne  pleine  qui  indique  [V  révolution  du  cœur)  le  début,  la 
durée  et  la  tin  de  la  systole  ventriculaire  s'écarte  sensiblemenl  du  tracé 
réel.  Les  éléments  multiples  que  présente  celui-ci  recevront  plus  tard 
Teor  explication. 
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Si  Ton  porte  sur  l'échelle  des  temps  riutervalle  qui 
sépare  le  commencement  de  la  fin  des  systoles;  on  voit 
que  la  durée  de  celle  de  Toreilletle  est  d'environ  1  dixième 
de  seconde,  tandis  que  pour  le  ventricule  la  systole  dure 
k  dixièmes  de  seconde. 

La  pulsation  cardiaque  (ligne  3)  traduit  de  même  son 
début  et  sa  fin  par  une  ascension  et  une  descente  plus 

r 

brusques  que  tous  les  autres  mouvements  représentés  sur 
cette  courbe.  Le  début  de  la  pulsation  se  trouve,  comme 
nous  Tavons  déjà  signalé,  sur  la  môme  ligne  verticale  que 
le  début  de  la  systole  veutriculaire.  Or,  on  peut  voir  éga- 
lement que  la  courbe  de  la  pulsation  subit  un  brusque 
abaissement  coïncidant  avec  la  fin  de  la  systole  du  ven- 
tricule. Ce  synchronisme  vient  encore  prouver,  comme 
nous  Tannoncions  tout  à  l'heure,  que  la  pulsation  car- 
diaque est  bien  réellement  produite  par  la  contraction 
ventriculaire. 

On  pourrait  toutefois  s'étonner  de  voir  qu'à  partir  du 
point  c'  (summum  de  la  pulsation  cardiaque),  la  courbe 
descend  graduellement,  tandis  que  cela  n'arrive  pas 
dans  le  tracé  du  ventricule.  Cet  abaissement,  beaucoup 
plus  lent  que  celui  qui  accompagne  le  relâchement  du 
ventricule,  va  trouver  son  explication  dans  le  prochain 
paragraphe  qui  est  destiné  à  expliquer  la  nature  de  la 
pulsation  cardiaque. 

C.  —  De  la  pulsation  cardiaque,  et  en  général  des  différentes  pressions 
que  les  vtflticules  exercent  contre  les  parois  thoraciques,  à  chaque 
moment  d'une  révolution  du  cœur. 

§  13.  —  Parmi  les  différents  mouvements  du  cœur,  la 
pulsation  cardiaque  est  un  de  ceux  dont  la  nature  a  été  le  plus 
discutée  et  est  encore,  de  nos  jours,  le  moins  connu.  Le 
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nom  de  choc  du  cœur  tend  à  propager  une  erreur  que  Ma^ 
gendie  surtout  a  cherché  à  soutenir.  Cette  erreur  consiste 
à  croire  que  le  ventricule  vient  battre  contre  les  parois 
thoraciques  dont  il  s'éloignerait  et  se  rapprocherait  alterr 
nativement.  La  torsion  de  la  pointe  du  cœur  et  son  im«< 
palsion  contre  la  paroi  n'expliquefnt  pas  mieux  cet  effort 
puissant  qui  constitue  la  pulsation  cardiaque,  et  qui,  chez 
les  grands  mammifères,  est  capable  de  soulever  un  poids 
de  plusieurs  kilogrammes. 

Pour  bien  comprendre  la  nature  de  ce  phénomène^ 
reportons-nous  à  TexpéFience  qui  consiste  à  mettre  à  nu 
le  cœur  d'un  animal  vivant  et  à  embrasser  cet  organe 
dans  les  mains  pendant  qu'il  exécute  des  mouvements. 
Dans  ces  conditions,  on  sent  d'une  manière  très  nette  que 
les  ventricules  sont  alternativement  durs  et  mous,  suivant 
qu'ils  sont  en  contraction  ou  en  relâchement.  Lorsqu'ils 
sont  mousy  la  main  qui  les  presse  peut  à  son  gré  les  dépri* 
mer  dans  tous  les  sens,  tandis  que,  au  moment  où  les  ven- 
tricules durcissent,  ils  tendent  énergiquement  à  prendre 
la  forme  globuleuse  et  à  repousser  la  pression  qui  les  dé- 
formait. Quel  que  soit  le  sens  dans  lequel  on  comprime 
les\entricules,  du  moment  que  Ton  réduit  un  de  leurs  dia« 
mètres,  il  se  produit,  au  moment  où  ces  cavités  devien- 
nent dures,  un  effort  pour  repousser  la  pression  qu'elles 
subissaient.  Ce  durcissement  des  ventricules  tient  bien 
manifestement  à  leur  contraction.  En  effet,  si  l'on  exa« 
mine  à  ce  moment  la  surface  du  cœur,  on  voit  informer 
des  rides  perpendiculaires  à  la  direction  des  fibres  mus- 
culaires  de  cet  organe,  rides  qui  sont  évidemment  pro* 
duites  par  le  raccourcissement  de  ces  fibres. 

La  sensation  que  la  main  éprouve  lorsqu'on  embrasse 
ainsi  les  ventricules  dans  la  poitrine  ouverte  se  retrouve 
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aussi  lorsque,  chez  un  animal  vivant,  on  introduit  la  maio 
entre  le  cœur  et  les  parois  thoraciques,  après  avoir  fait 
une  ouverture  au  diaphragme.  On  peut  alors  s'assurer 
que  la  pression  perçue  par  la  main  n'est  autre  que  le 
choc  précordial  qu'on  sent  en  même  temps  à  Textérieur,  à 
travers  les  parois  thoraciques^  Mais  on  a  vu  que  cet  effort 
excentrique  du  cœur  a  pour  condition  d'existence  une 
déformation  préalable  des  ventricules.  Ceux-ci  doivent 
avoir  été  aplatis  suivant  un  de  leurs  diamètres  pendant 
leur  état  de  relâchement.  On  va  voir  que  cet  aplatissement 
existe  normalement,  chez  les  animaux"  et  chez  l'hommei 
de  façon  à  rendre  compte  de  la  pression  qui  se  produit 
contre  les  parois  tboraciques  au  moment  de  la  oontrac* 
tion  ventriculaire  j  pression  qui  constitue  la  pulsation 
cardiaque. 

Chez  le  cheval ,  le  cœur  présente  une  forme  propre, 
abstraction  faite  des  pressions  que  cet  organe  peut  subir 
de  la  part  des  parties  environnantes.  Cette  forme  propre, 
qu'il  est  surtout  facile  de  constater  pendant  la  rigidité 
cadavérique,  consiste  en  un  aplatissement  latéral  de  l'or- 
gane dont  le  plus  petit  diamètre  est  situé  transversale- 
ment. Cette  première  notion  suffit  pour  faire  admettre 
que  le  cœur  suspendu  librement  dans  l'espace  s'élargirait 
au  moment  de  sa  contraction  ;  car,  en  devenant  globu* 
leux,  il  augmenterait  son  diamètre  transversal  aux  dépens 
du  diamètre  antéro-postérieur. 

Mais H  n'est  pas  tout,  le  cœur  subit  une  pression  efiEeo- 
tive  de  k  part  des  organes  qui  l'environnent  Chez  le 
cheval,  il  descend  par  son  propre  poids  dans  une  étroite 
gouttière  formée  en  bas  par  le  sternum,  et  de  chaque 
côté,  par  les  côtes  et  leurs  cartilages.  Enfoncés  dans  cet 
angle  dièdre  à  parois  résistantes,  les  ventricules  s'y  mou* 
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lanti  pour  ainsi  dire,  taot  que  leurs  parois  molles  et  re- 
lâchées se  laissent  aplatir  latéralement.  Mais,  au  moment 
de  la  systde,  ces  parois  ne  se.  laissent  plus  déprimer  ; 
pàsâf  à  cet  instant,  y  a*t-il  effort  excentrique  du  cœur 
contre  les  parois  thoraciques  et  tendance  à  l'agrandisse* 
ment  du  diamètre  latéral  de  cet  organe.  Chez  ces  ani- 
maux, la  pulsation  cardiaque  devra  donc  se  sentir  des 
deux  côtés  de  la  poitrine,  puisque,  à  droite  et  à  gauche, 
le  cœur  vient  s'aplatir  contre  les  côtes  et  les  cartilages 
costaux. 

Chez  rhomme,  la  position  du  cœur,  relativement  aux 
parois  du  thorax,  est  un  peu  difTérente.  Placé  à  gaucho 
du  sternum,  le  cœur  glisse  par  son  propre  poids  sur  le 
plan  incliné  que  présente  le  diaphragme.  Il  suit  de  là  que 
le  cœur  se  trouve',  ici  encore,  déformé  entre  deux  plans  : 
d'une  part,  les  parois  thoraciques,  et  d'autre  part  le  dia- 
phragme. La  réaction  dont  nous  avons  parlé  devra  donc 
se  produire  chez  l'homme  ;  seulement  elle  ne  se  fera  que 
contre  un  seul  point  des  parois  thoraciques ,  celui  qui  se 
trouve  en  rapport  de  contact  avec  les  ventricules.  Entîn^ 
la  pulsation  sera  d  autant  plus  intense  que  le  ventricule 
viendra  s'appliquer  plus  intimement  à  la  paroi  thoracique. 
comme  cela  arrive  sousTinfluence  de  la  déclivité. 

On  comprend  maintenant  que  l'ampoule  placée  dans 
un  espace  intercostal  au  niveau  d'un  des  ventricules  du 
cœur  devra  subir,  à  chaque  systole  de  ces  ventricules,  une 
pression  qui  durera  autant  que  cette  systole  elle-même. 
La  courbe  du  levier  correspondant  devra  donc  ressembler 
à  celle  du  levier  ventriculaii'e ;  et  en  effet,  elle  s'élève  et 
s'abaisse  avec  elle.  —  Mais  nous  avons  signalé  une  diffé- 
rence notable  entre  la  forme  de  ces  deux  courbes.  Ainsi, 
tandis  que  le  levier  ventriculaire  reste  élevé  pendant  toute 
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la  durée  de  la  systole,  celui  qui  trace  la  pulsation  car- 
diaque descend  graduellement,  depuis  le  moment  où  la 
systole  a  atteint  son  maximum  d'intensité  jusqu'à  celui 
où  elle  finit  ;  alors  arrive  une  chute  brusque  synchrone  à 
celle  du  tracé  ventriculaire. 

Effets  de  la  déplétion  des  ventricules  sous  rinfluence  de  leur  systole. 

§  1/i.  —  L*obliquité  descendante  de  la  courbe  des  pul- 
sations pendant  la  systole  des  ventricules  s'expliquera  très 
bien  et  va  nous  révéler  un  nouvel  élément  de  la  pulsation. 
Cet  élément,  c'est  le  changement  de  volume  du  ventri- 
cule à  mesure  qu'il  se  vide  par  sa  contraction. 

En  effet,  si  le  ventricule  restait  toujours  également  vo- 
lumineux et  dur  pendant  toute  la  durée  de  la  systole,  il 
devrait  y  avoir  une  pression  toujours  égale  contre  les  pa- 
rois thoraciques;  mais,  à  mesure  que  le  ventricule  se  vide, 
il  diminue  de  diamètre  transversalement.  La  pression 
extérieure  qu'exerce  le  ventricule  va  donc  diminuer  gra- 
duellement, jusqu'à  ce  que  son  relâchement  vienne  sup- 
primer tout  effort  excentrique  contre  les  parois  de  la  poi- 
trine. Ainsi  se  trouve  expliquée,  dans  sa  direction  géné- 
rale, la  partie  de  la  pulsation  cardiaque  comprise  entre  le 
début  de  Tascension  et  la  fin  de  la  descente  du  levier. 

Effets  de  la  réplélion  des  ventricules  pendant  leur  relAchement. 

§  1 5«-—  Si  la  déplétion  du  ventricule  qui  se  produit  pen- 
dant toute  la  durée  de  sa  systole  entraîne  une  diminution 
graduelle  de  la  pression  du  cœur  contre  les  parois  thora- 
ciques, nous  devons  conclure  qu'un  phénomène  inverse  se 
produira  pendant  le  relâchement  du  ventricule,  sous  l'in- 
fluence de  la  réplélion  graduelle  de  celui-ci. 
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On  devra  donc,  pendant  toute  la  durée  de  ce  relâche- 
ment, observer  dans  la  direction  du  tracé  une  ascension 
graduelle  indiquant  que  les  ventricules  augmentent  de 
volume  par  Tabord  continuel  du  sang  de  Toreillette  et 
qu'ils  pressent  plus  fortement  contre  les  parois. 

C'est  ce  qui  s'observe  en  eifet  sur  les  ti*acés  de  la  pulsa-^ 
tien  cardiaque  (troisième  révolution  du  cœur). 

Effets  de  la  systole  do  roreillelte  sur  la  pulsation  cardiaque. 

§  16.  —  Mais  la  réplélion  du  ventricule  trouve  dans  la 
contraction  de  l'oreillette  un  auxiliaire  puissant^,  on  devra 
donc  voir,  au  moment  de  cette  contraction,  un  surcroît  de 
pression  du  ventricule  contre  les  parois  thoraciques,  ce  qui 
se  traduira  par  un  soulèvement  du  tracé  au  point  corres- 
pondant. Or,  si  l'on  prolonge  jusque  sur  le  tracé  de  la 
pulsation  cardiaque  la  ligne  verticale  qui  correspond  à  la 
contraction  de  roreillelte,  on  voit  qu'elle  signale  dans  la 
pulsation  ce  léger  redoublement  que  la  théorie  faisait  pré- 
voir (!)  (A  troisième  révolution  du  cœur). 

(4  )  On  sait  que  la  théorio  de  M.  Beau  consiste  à  admettre  que  le  choc 
du  cœur  est  produit  par  l'ampliation  soudaine  du  ventricule  au  moment 
de  la  contraction  de  Toreillette.  Celte  théorie,  qui  compte  encore  beau- 
coup d*adhérents,  doit  son  succès  à  ce  qu  elle  est  simple  et  logiquement 
déduite.  La  raison  fait  comprendre,  en  effet ,  que  dans  le  moment  de 
la  systole  auriculaire,  il  doit  y  avoir  une  expansion  du  ventricule  qui 
vient  plus  fortement  presser  contre  les  parois  thoraciques.  Mais  ce  que 
Texpérience  seule  pouvait  apprendre,  et  ce  que  nos  tracés  montrent  avec 
la  plus  grande  clarté,  c*est  le  rapport  qui  existe  entre  ceUe  pulsation 
cardiaque  qui  arrive  pendant  la  diastole  du  ventricule,  et  la  pulsation 
systolique.  Après  avoir  vu  ces  tracés,  on  ne  saurait  conserver  le  moindre 
doute  sur  la  question  de  savoir  laquelle  de  ces  deux  pulsations  répond  à 
ce  qo*on  appelle  le  choc  du  cœur.  Évidemment,  ce  choc  correspond  à  la 
brusque  ascension  du  tracé  qui  arrive  au  moment  de  la  systole  veotri- 
colaire. 
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D.  —  De  la  répiétion  des  cavités  du  cœor  pendant  lenr  état  de  relftcbe* 
ment,  et  des  indications  que  fournit  le  tracé  relativement  à  celte 
répiétion. 

§  17 . — On  vient  déjà  de  voir,  à  propos  du  tracé  de  la  pul- 
sation cardiaque,  que  le  ventricule  se  gonfle  graduellement 
dès  qu'il  est  en  relâchement;  que  ce  gonflement  prend  en- 
core plus  d'énergie  au  moment  de  la  systole  de  l'oreillette, 
preuve  nouvelle  qu'il' dépend  d'une  répiétion  du  ventri- 
cule sous  la  double  influence  du  vu  a  tergo  d'abord,  puis 
de  la  systole  de  l'oreillette.  On  se  trouve  naturellement 
porté  à  rechercher  dans  les  autres  tracés  la  preuve  de  cette 
répiétion.  Examinons  donc  à  ce  point  de  vue  les  tracée 
du  ventricule  et  de  l'oreillette. 

Dans  le  tracé  du  ventricule  (troisième  révolution  du 
cœur),  on  voit  que  tout  le  temps  du  relâchement  est  re- 
présenté par  une  ligne  oblique  ascendante,  absolument 
comme  cela  arrive  dans  le  tracé  de  la  pulsation  car- 
diaque. On  y  retrouve,  avec  la  même  forme,  l'efiet  de  la 
contraction  de  roreillctle  f.  Ainsi ,  de  part  et  d'autre, 
la  répiétion  du  ventricule  se  traduit  de  la  même  ma- 
nière :  par  Tasconsion  de  la  courbe  ;  cela  exprime  que  la 
charge  du  sang  dans  le  veutricule  devient  de  plus  en  plus 
forte.  .  ' 

Le  tracé  de  Toreillette  représente  le  même  phénomène  de 
répiétion.  Pendant  le  relâchement  de  cette  cavité,  on  peut 
voir  que  le  point  le  plus  bas  de  la  courbe  de  l'oreillette 
est  en  g  (troisième  révolution  du  cœur),  à  partir  de  oe 
point  qui  correspond  au  relâchement  accompli,  et,  par 
suite,  à  la  plus  grande  vacuité  de  roreillelle;  on  voit  que 
la  direction  générale  de  la  courbe  est  ascendante  jusqu'à 
la  prochaine  contraction  auriculaire. 
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Dans  ces  trois  lignes  superposées  il  y  a  donc  parfaite 
concordance  des  tracés  pour  prouver  que  la  réplétion  s'ef- 
fectue dans  chaque  cavité  du  cœur  aussitôt  que  la  con- 
traction est  finie  et  que  le  relâchement  est  arrivé.  Cette 
réplétion  graduelle  s'explique  naturellement  par  l'abord 
successif  du  sang  que  le  système  veineux  vient  verser 
dans  les  cavités  du  cœur  aussitôt  que  celles-ci  peuvent  lé 
recevoir. 

Il  ne  reste  donc  plus,  pour  terminer  l'analyse  du  tracée 
qu'à  expliquer  la  production  de  certaines  ondulations 
qu'on  observe,  sur  les  trois  lignes/  au  moment  où  le^^en- 
trîcule  se  contracte  et  au  moment  où  il  se  relâche.  Ce 
sera  l'objet  du  dernier  paragraphe. 

E. — De  la  clôtura  des  valvules  du  cœur,  et  des  signes  qui,  dans  le  tracé, 

représenteDt  celte  clôture. 

§  18.  —  On  a  vu  tout  à  l'heure  comment  la  contraction 
de  l'oreillette,  en  faisant  pénétrer  dans  le  ventricule  une 
certaine  quantité  de  sang,  augmente  la  pression  dans 
cette  cavité,  et  produit,  par  suite,  une  élévation  dans  le 
point  correspondant  de  la  courbe  ventriculaire.  Si  l'ori- 
fice tricuspide  n'était  pas  muni  de  valvules,  un  reflux  se 
ferait  dans  l'oreillette  quand  le  ventricule  se  contracte,  de 
telle  sorte  que,  par  un  phénomène  identique  avec  le  pré- 
cédent, mais  agissant  en  sens  inverse,  on  verrait  à  ce  mo* 
ment  la  pression  s'élever  dans  l'oreillette  sous  l'influence 
de  la  systole  du  ventricule.  Bien  que  les  valvules  empê- 
chent ce  reflux  d'une  manière  à  peu  près  complète,  il 
n'en  existe  pas  moins  une  cause  d'élévation  de  la  pression 
dans  l'oreillette  pendant  la  contraction  du  ventincule.  En 
effet,  les  valvules  elles-mêmes  se  soulèvent,  formant  du 
eôté  de  l'oreillette  un  dôme  à  convexités  multiples.  Dans 


80  PHYSIOLOGIE. 

un  travail  antérieur  (1  ) ,  Tuu  de  nous  a  cherché  à  bien 
établir  Texistence  de  ce  soulèvement  des  valvules  auri- 
culo-veotriculaires,  soulèvement  qu'on  sent  très  bien  ea 
introduisant  le  doigt  dans  Toreillette  par  une  ouverture 
faite  à  ses  parois.  Cette  espèce  de  hernie  des  membranes 
valvulaires  dans  Toreillette  doit  nécessairement  diminuer 
la  capacité  de  cette  cavité  et  y  élever  la  pression  ;  aussi 
voit-on,  dans  le  tracé  de  Toreillette,  une  élévation  se  ma- 
nifester au  moment  de  la  contraction  du  ventricule. 

Ce  soulèvement  des  valvules  n*est  point  un  mouvement 
unique,  mais  une  sorte  d'ondulation,  conséquence  néces- 
saire du  choc  d'une  ondée  liquide  contre  une  membrane 
élastique.  Toutes  les  fois  qu'un  liquide  est  œntenu  dans 
des  parois  élastiques,  il  suffit  qu'il  reçoive  une  impulsion 
dans  un  sens  pour  qu'il  exécute  une  série  de  va-et-vient. 
C'est  ce  qui  se  passe  pour  une  masse  d'eau  contenue  dans 
une  vessie  lorsqu'on  lui  imprime  un  choc  :  on  voit  toute 
la  masse  liquide  trembloter  et  osciller  alternativement  à 
droite  et  à  gauche. 

Lors  donc  que  le  sang  contenu  dans  le  ventricule  qui 
se  contracte  se  porte  contre  les  valvules  auriculo-ventricu- 
laires,  il  les  tend  violemment;  celles-ci  cèdent  d'abord  par 
leur  élasticité,  puis  réagissent  pour  céder  de  nouveau  de- 
vant l'oscillation  du  liquide.  Ainsi  s'expliquent  les  ondu- 
lations que  présente  le  tracé  de  l'oreillette  au  point  h 
(troisième  révolution  du  cœur) . 

Mais  ces  oscillations  de  la  masse  liquide  contenue  dans 
le  ventricule  doivent  nécessairement  se  traduire  à  Tinté- 
rieur  de  celui-ci  par  des  changements  de  pression  alter- 
natifs, suivant  que  la  masse  sanguine  se  porte  vei^  tel  ou 

(4)Cbauveau  et  Faivre,  Gazette  médicale  de  Pam^  4856,  p.  458.    * 
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tel  point;  c'est  ce  qui  arrive  en  effet.  Aussi  voyons-nous 
la  courbe  venlriculaire  présenter  des  oscillations  analo- 
gues à  celles  qu'on  voit  dans  le  tracé  de  Toreillelte.  Ces 
ondulations  du  tracé  ventriculaire  sont  celles  qu'on  ob- 
serve en  A'  (1)  (troisième  révolution  du  cœur). 

Cette  explication  une  fois  admise  et  prouvée  déjà  par 
cette  coïncidence  des  ondulations  dans  les  tracés  <le  Toreil- 
lette  et  du  ventricule,  on  est  entraîné  à  chercher  dans  le 
tracé  de  la  pulsation  un  effet  identique»  Or,  des  ondula- 
tions y  existent  également  en  li!\  et  en  justiQant  les  prévi-' 
sions  qu'avait  fait  nattre  Texamen  des  deux  premiers  tra- 
cés, ne  permettent  plus  de  doute  sur  la  réalité  de  la  cause 
que  nous  venons  de  signaler. 

Clôture  des  valvules  sigmoïdes. 

§  19.  —  Il  ne  reste  plus  à  expliquer,  dans  chacun  des 
tracés,  qu'une  petite  ondulation  d'apparence  semblable  à 
celles  qui  sont  dues  à  la  clôture  de  la  valvule  auriculo-ven- 
Iriculaire  :  c'est  celle  qu'on  obser\^edans  le  tracé  du  ventri- 
cule en  t  (troisième  révolution  du  cœur),  et  sur  les  tracés 
de  la  pulsation  et  de  l'oreillette  en  t' et  T.  Si  l'on  cherche 
à  quel  instant  cette  ondulation  apparaît,  on  voit  que  c'est 
au  moment  du  relâchement  du  ventricule.  Or,  à  cet  in- 
stant il  y  a,  comme  on  le  sait,  une  valvule  qui  se  ferme, 
et  qui  doit,  comme  la  tricuspide,  produire  une  ondula- 
tion. En  effet,  au  moment  où  le  ventricule  se  relâche,  les 
valvules  sigmoïdes,  poussées  par  la  pression  du  sang  ar« 
tériel,  s'abaissent  subitement  et  sont  légèrement  repous- 

[K  )  Ces  ondulations  vont  en  décroissant  de  la  preitiière  à  la  dernière  : 
c*c8t  une  ressemblance  do  plus  avec  les  oscillations  d*une  poche  pleine 
de  liquide  ;  celles-ci,  en  eiïel,  vont  en  s'ôteignant  graduellement,  comme 
doit  le  faire  une  oscillation  quelconque. 
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sées  du  côté  du  ventricule;  elles  doivent  donc,  parla 
saillie  qu'elles  Font  du  côté  de  cette  cavité,  y  produire  une 
légère  élévation  de  la  pression  ;  c'est  ce  qui  s'observe  en 
effet.  —  Il  était  tout  clair  de  rencontrer  dans  le  tracé  de 
la  pulsation  cardiaque  une  ondulation  analogue,  puisqu'on 
sait  que  les  divers  éléments  de  ce  tracé  doivent  traduire 
tous  les  changements  qui  surviennent  dans  la  pression 
intra-ventriculaire.  —  Knfin,  on  peut  voir  en  t",  dans  le 
tracé  de  l'oreillette,  la  transmission  de  cette  ondulation 
produite  par  la  clôture  des  valvules  sigmoïdes.  Ce  fait  n'a 
rien  d'étonnant,  car  on  sait  qu'à  cet  instant  l'oreillette  et 
le  ventricule  ne  forment  qu'une  môme  cavité,  puisqu'ils 
communiquent  largement  par  Torifice  tricuspide  dont  les 
valvules  sont  ouvertes. 

Tout  est  donc  expliqué  dans  ces  tracés  au  point  de  vue 
de  la  signification  des  divers  éléments  de  chaque  courbe. 
Aussi  la  quatrième  révolution  du  cœur  est-elle  tracée 
tout  entière  par  une  ligne  pleine^  taudis  que,  dans  les  pré- 
cédentes révolutions  du  cœur^  nous  avions  figuré  par  des 
lignes  ponctuées  tous  les  éléments  qui  n'avaient  pas  encore 
reçu  leur  interprétation. 


CHAPITRE    IV. 

DES  MOUVEMEPTTS  QUI  SE  PASSENT  DANS  LES  CAVITÉS  GAUCHES 
DU  COEUR.  —  FORCE  DÉPLOYÉE  PAR  CHACUNE  DES  CAVITÉS 
DU   COEUR. 


DescripUoD  de  la  sonde  destinée  à  prendre  le  tracé  de  ces  mouvements. 
Manuel  opératoire.  —  Analyse  du  tracé  ;  synchronisme  du  débat  et 
de  la  fin  des  systoles  dans  le  cœur  droit  et  le  cœur  ganche  ;  différenoet 
que  présentent  ces  deux  mouvements  au  point  de  vue  de  la  forme  et 
de  Fintensité. 

Mesure  de  h  force  absolue  et  relative  des  différentes  cavités  du  cœur. 

De  la  force  statique  développée  par  la  contraction  des  différentes  cavités 
du  cœur,  et  en  général  de  la  pression  que  supporte  le  sang  dans 
chacune  de  ces  cavités  aux  divers  moments  d'une  révolution  car- 
diaque. 

4"  Pressions  passives,  —  o.  Pression  passive  intérieure.  —  6.  Pression 
passive  extérieure.  —  De  la  résultante  de  ces  deux  pressions  qui 
tendent  à  se  neutraliser.  —  Détermination  de  l'état  positif  ou  négatif 
de  la  pression  passive.  —  Détermination  des  minima  de  la  pression 
passive  dans  les  cavités  du  cœur. 

t^  Pressions  actives,  —  Elles  sont  développées  par  la  contraction  des 
différentes  cavités  du  cœur.  —  Manière  de  les  évaluer. 


§  20.  — Il  est  généralement  admis  que  les  deux  cœurs, 
le  droit  et  le  gauche,  ont,  dans  leurs  mouvements,  une 
synergie  parfaite,  et  que  tous  deux  k  la  fois  se  contractent 
et  se  relâchent.  Cette  conclusion  semble  ressortir  nécessai- 
rement de  la  disposition  anatomique  des  deux  oreillettes 
et  des  deux  ventricules  qui  possèdent  des  fibres  commu- 
nes dont  la  contraction  doit  resserrer  à  la  fois  les  cavités 
droites  et  gauches  qui  se  correspondent.  L'examen  d'un 
cœur  mis  à  nu  conflrme  encore  cette  déduction  ;  car  si 
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Ton  saisit  dans  les  mains  les  ùewk  oreilleltes  ou  les  deux 
ventricules,  on  ne  peut  Irouver  le  moindre  intervalle  entre 
les  contractions  des  deux  cavités  parallèles.  Il  était  toutefois 
important  d'enregistrer  les  mouvements  des  cœurs  droit 
et  gauche  d'une  manière  simultanée,  aBn  de  rechercher 
si,  dans  la  forme  de  leurs  mouvements,  il  n*exislait  pas 
des  diiïérences  trop  peu  appréciables  pour  être  ])erçues 
par  nos  sens. 

Rien  n*est  plus  facile  que  d'introduire  des  ampoules 
dans  chacun  des  deux  cœurs,  lorsqu  on  a  ouvert  la  poi- 
trine d'un  animal  auquel  le  bulbe  est  coupé  et  chez  lequel 
on  pratique  la  respiration  artiGcielle.  Mais,  dans  de  telles 
conditions,  le  cœur  n'a  plus  des  mouvements  aussi  régu- 
liers que  de  coutume;  ses  battements  sont  en  outre  plus 
faibles  et  plus  précipités.  Toutefois  le  fait  même  de  Tir- 
régularité  qui  survient  alors  présentait  un  certain  intérêt, 
car  il  fallait  savoir  si  ces  irrégularité  coïncidaient  exacte- 
ment dans  les  deux  cœurs.  Or,  le  tracé  obtenu  dansées 
circonstances  nous  a  montré  une  concordance  parfaite 
des  mouvements  des  deux  ventricules.  Leurs  contractions 
étaient  toujours  simultanément  fortes  ou  faibles,  rares  ou 
fréquentes.  Il  n'y  avait  de  différence  que  dans  l'amplitude 
relative  des  deux  tracés  des  ventricules,  le  gauche  ayant 
toujours  plus  d'énergie  que  le  droit. 

Dans  des  expériences  plus  récentes,  nous  avons  réusj^î 
à  obtenir  le  tracé  du  ventricule  gauche  en  même  temps  que 
celui  des  cavités  droites  et  dans  des  conditions  analogues, 
c'est-à-dire  sur  un  animal  qui  se  tient  debout,  qui  mange, 
marche  et  ne  donne  aucun  signe  de  douleur.  La  voie  par 
laquelle  la  sonde  est  introduite  dans  le  ventricule  gaucho 
est  une  des  artères  carotides.  Cette  sonde  est  poussée  jus- 
que sur  les  valvules  sigmoïdes  de  Taorte,  et,  à  la  faveur 
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de  leur  soulèvement^  au  moment  d'une  systole  du  ventri- 
cule, elle  est  plongée  dans  Tintérieur  môme  de  celle 
cavité. 

Voici  comment  se  pratique  celte  expérience,  Tune  des 
plus  faciles  de  la  cardiographie. 


• 


DcscripUon  de  la  sonde  du  venlricule  gauche 

§  21 .  —  La  sonde  cardiaque  qui  doit  pénétrer  dans  le 
ventricule  gauche  est  formée  d'un  tube  de 
métal  a  f  (Bg.  9)  de  3  à  &  millimètres  de 
diamètre  extérieur.  Les  parois  de  ce  tube 
doivent  être  assez  rigides  ;  sa  longueur  est 
d'environ  0",60.  A  l'une  des  extrémités  du 
tube  est  une  carcasse  métallique  qui  doit 
tservir  de  support  à  une  ampoule  élastique 
analogue  à  celle  qu  on  introduit  dans  le  ven- 
tricule droit  (Qg.  6).  Cette  ampoule  n'a  que 
trois  arêtes  de  métal,  au  lieu  de  quatre; 
chacune  d'elles  est  arquée  de  façon  que 
Tampoule  est  assez  large  à  sa  partie 
moyenne  (12  millim.),  tandis  que  ses  deux 
extrémités  sont  effilées.  Enfin»  l'axe  de 
celte  ampoule  9  au  lieu  d'être  sur  le  pro- 
longement de  celui  du  tube ,  forme  avec 
lui  un  angle  obtus  d'environ  135  degrés. 

Afin  do  savoir,  lorsque  la  sonde  est  in- 
troduite dans  le  cœur,  de  quel  côté  est 
dirigée  l'ampoule,  on  place  une  tige  latérale  c  branchée 
perpendiculairement  sur  le  tube  et  se  dirigeant  du  côté 
où  Tampoule  est  inclinée.  Cette  tige  servira  de  point  de 
repère  pendant  Texpérience. 


^ 


Fig.  9. 
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L'extrémité  libre  de  la  sonde  est  mise  en  rapport  avec 
un  tube  gv  qui  transmet  à  un  des  leviers  du  cardiographe 
les  mouvements  du  cœur  gauche. 

Manuel  opératoire. 

Lorsqu'on  a  introduit  dans  les  cavités  droites  du  cœur 
d'un  cheval  la  sonde  à  double  courant,  comme  cela  a  été 
décrit  à  propos  de  l'expérience  précédente,  on  passe  à 
l'introduction  de  la  sonde  destinée  au  ventricule  gauche. 

Pour  cela,  on  fuit  une  incision  du  côté  opposé  à  la  pre- 
mière, et  l'on  met  k  nu  la  carotide  vers  la  base  du  cou. 
On  applique  une  ligature  sur  ce  vaisseau,  le  plus  haut 
possible,  puis  on  saisit  l'artère  avec  les  doigts  près  de  l'ex- 
trémité supérieure  de  l'incision.  Celle-ci  doit  être  asseï 
longue  pour  que  le  vaisseau  offre  une  étendue  de  A  à 
5  centimètres  entre  le  poinl  que  Ton  comprime  et  celui 
où  la  ligature  a  été  placée  tout  à  l'heure. 

On  fend  alors  l'artère  longitudinalement,  et  à  travers 
cette  fente  on  introduit  Tampoule  de  la  sonde  préalable- 
ment mouillée.  On  laisse  glisser  cette  ampoule  entre  les 
doigts  qui  compriment  le  vaisseau,  puis,  quand  elle  est 
assez  engagée,  on  étreinl  avec  les  doigts  les  parois  de  l'ar- 
tère, pour  qu'elles  soient  bien  aocolées  au  tube  et  que  le 
sang  ne  puisse  s'échapper  autour  de  celui-ci.  On  enfoncé 
alors  doucement  la  sonde  qui  franchit  la  carotide  et 
l'aorte  antérieure,  et  vient  enfin  butter  contre  un  obstacle  ; 
cet  obstacle  est  produit  par  les  valvules  sigmoïdes  de 
l'aorte.  On  en  a  la  certitude  en  voyant  la  sonde  se  soule- 
ver à  chaque  fois  que  le  ventricule  se  contracte. 

A  ce  moment,  on  pose  une  nouvelle  ligature  sur  la  ca- 
rotide, afin  de  l'adapter  assez  exactement  sur  le  tube  de 
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la  sonde,  sans  toutefois  empêcher  cette  dernière  d'exécu- 
ter des  glissements. 

Il  s'agit  enfin  de  faire  pénétrer  Tampoule  dans  le  ven- 
tricule {i;auche.  Le  hasard  fait  quelquefois  que  cette  intro* 
duction  a  lieu  d'elle-même,  et  que  Tampoule,  au  lieu  de 
butter  contre  les  valvules  sigmoïdes,  trouve  celles-ci  ou- 
vertes et  les  franchit  du  premier  coup.  Mais  le  plus  sou- 
vent il  n'en  est  pas  ainsi,  et  l'ampoule  est  arrêtée  par  les 
valvules.  Il  faut  alors  épier  le  moment  d'une  systole  ven- 
triculaire.  Cela  est  facile,  si  Ton  regarde  le  levier  que  le 
ventricule  droit  met  en  mouvement  et  dont  Tascension 
correspond,  comme  on  sait,  à  la  systole. 

On  prend  dans  la  main  rextrcmilé  de  la  sonde  qui  porte 
comme  repère  la  petite  tige  latérale  c  dont  nous  avons 
parlé,  et  l'on  tourne  celte  tige  en  bas;  puis,  au  moment 
précis  où  la  systole  du  ventricule  est  arrivée  à  son  maxi- 
mum, on  pousse  la  sonde,  qui  pénètre  alors  à  coup  sûr 
dans  la  cavité  ventriculaire  gauche,  et  l'on  peut  l'y  en- 
gager à  une  profondeur  variable.  Le  tube  métallique  seul 
traverse  donc  rorifice  aortique;  les  valvules  viennent 
s'appliquer  sur  lui  d'une  manière  exacte,  à  cause  de  son 
peu  de  volume.  On  peut  s'assurer  que  les  bruits  du  cœur 
s'exécutent  d'une  manière  normale  et  que  l'animal  n'ac- 
cuse aucun  trouble. 

Alors  on  adapte  à  l'extrémité  de  la  sonde  le  tube  gv 
qui  se  rend  au  levier  de  Teuregistreur,  et  l'on  obtient  le 
tracé  suivant  (fig.  10)  (1). 

(4  )  Les  deux  tracés  supérieurs  sont  fournis  par  le  cœur  droit  ;  le  tracé 
inférieur  est  celui  du  ventricule  gauche.  —  Dans  celle  expérience,  les 
deux  ampoules  introduites  dans  le  cœur  droit  avaient  à  peu  près  la  même 
sensibilité;  celle  du  cœur  gauche  élaii  moins  sensible  que  lés  deux 
aotret. 


(O  niVSlULOGIE. 

AmUjm  ém  trmmé  (Qg.  40). 

§  "22. — On  peut  voir  tout  d'abord  que  le  tracé  fourni  par 
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les  cavités  droites  présente  sensiblement  las  mêmes  carac- 
tères que  dans  la  figure  S;  seulement,  l'amplitude  des  niou- 
vementsqui  expriment  la  systole  de  l'oreillette  dans  le  tracé 
supérieur  est  un  peu  plus  faible  que  dans  l'expérience 
précédente  ;  de  plus,  tes  vibrations  de  la  valvule  auriculo- 
ventriculaire  droite  sont  moins  prononcées  dans  le  tracé 
du  ventricule. 

Si  l'on  examine  les  tracés  des  ventricules  droit  et  gauche 
comparativement,  on  trouve  le  plus  parfait  syocbronisnio 
dans  le  début  et  la  fin  des  contractions.  I-e  faitde  la  syner^ 
gie  des  deux  ventricules  se  trouve  donc  démontré  par 
cette  expérience. 

L'oreillette  gauche  nous  est  encore  inaccessible  dans 
ces  expériences  faites  sur  les  animaux  non  mutilés,  aussi 
ne  pouvons-nous  pas  comparer  la  forme  de  ses  mouvc- 
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ments  a  ceux  de  sa  congénère.  Nous  pouvons  toutefois 
juger  du  moment  précis  de  sa  contraction,  d'après  le  tracé 
du  ventricule  gauche.  On  a  vu»  en  effet,  à  propos  des 
mouvements  du  cœur  droit,  que  la  contraction  do  Toreil- 
lette  se  traduit  instantanément  dans  le  ventricule  par  une 
élévation  de  la  pression,  et,  dans  le  tracé,  par  une  petite 
ondulation  (/*,  fig.  8).  Cette  ondulation  existe  aussi  dans  la 
figure  10  et  se  trouve  également  nette  dans  les  deux  ven- 
tricules. De  part  et  d'autre,  elle  arrive  au  même  instant. 
Le  synchronisme  des  contractions  des  deux  oreillettes  se 
trouve  donc  établi  comme  celui  des  deux  ventricules. 

I^  première  différence  qui  frappe,  lorsqu'on  compare 
les  deux  tracés  des  ventricules,  c'est  leur  inégale  hauteur 
(ou  amplitude).  Cela  indique,  pour  le  ventricule  gauche, 
une  plus  grande  énergie,  puisqu'il  soulève  plus  haut  le 
levier  de  l'appareil  (1).  Nous  reviendrons  plus  lard  sur 
cette  inégalité  dans  la  force  des  deux  ventricules,  en  don- 
nant une  mesure  exacte  de  l'énergie  de  chacun  d'eux. 

La  forme  des  deux  courbes  ventriculaires  présente  (pa- 
iement des  différences  intéressantes  à  signaler  :  l'une  porte 
sur  le  sommet  de  la  courbe  systolique,  l'autre  sur  la  clô- 
ture des  valvules  sigmoïdes. 

La  contraction  du  ventricule  droit  arrive  dès  le  début 
à  son  summum  ;  elle  décline  ensuite  graduellement  jus- 
qu'à ce  que  le  relâchement  complet  arrive.  En  effet,  dans 
le  tracé  du  ventricule  droit,  le  maximum  m  se  trouve  dans 
la  première  partie  de  la  durée  systolique.  Dans  le  ventri- 
cule gauche,  au  contraire,  la  contraction  va  toujours  en 
augmentant  d'énergie  pendant  toute  la  durée  de  la  systole, 

(I)  Rappelons,  en  oulre,  qae  Tampoulo  du  ventricule  gauche  est  moins 
lensible  que  celle  du  cœur  droit. 
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de  sorte  que  le  maximum  m' se  trouve  près  de  la  fin  de  la 
période  systolique  (1  ). 

Quant  à  la  clôture  des  valvules  sigmoïdes,  on  a  vu  déjà 
qu'elle  se  traduit  par  uue  ondulation  qui  survient  à  la  fin 
du  relâchement  ventriculaire.  Or,  on  peut  voir  que  cette 
ondulation  est  beaucoup  plus  faible  dans  le  tracé  du  ven- 
tricule droit,  en  t;  par  exemple,  que  dans  le  ventricule 
gauche,  en  v\  Cette  différence  d'énergie  dans  le  claque- 
ment des  valvules  sigmoïdes  droite  et  gauche  est,  du 
reste,  très  bien  en  rapport  avec  la  différence  d'intensité 
de  la  force  qui  produit  ce  claquement.  En  effet,  la  ten- 
sion artérielle  est  beaucoup  plus  forte  dans  Taorte  que 
dans  Tartère  pulmonaire.  Enfin,  une  inégalité  analogue 
s'observe  dans  l'intensité  des  vibrations  produites  par  les 
valvules  auriculo-ventriculaires.  C'est  mie  nouvelle  cou* 
séquence  de  l'inégale  énergie  des  deux  ventricules. 

DE  LA  FORCE  STATIQUE  DÉPLOYÉE  PAR  LA  CONTRACTION  DES  DIFFÉRENTES 
CAVITÉS  DU  CŒUR,  ET  EN  GÉNÉRAL  DE  LA  PRESSION  OUE  SUPPORTE  LE 
SANG  DANS  CHACUNE  D*ELLES,  AUX  DIVERS  MOMENTS  d'UNB  RÉVOLUTION 
CARDIAQUE. 

En  examinant  les  tracés  cardiographiques  représentés 
figures  8  et  10,  on  a  pu,  à  première  vue,  reconnaître  si  la 
pression  que  supporte  le  sang  dans  chaque  cavité  du  cœur 
augmente  ou  diminue.  L'ascension  et  la  descente  de  la 
courbe  indiquent  fidèlement  chacune  des  variations  qui 
surviennent  dans  cette  pression.  Mais  ce  n'est  là  qu'une 

(4  )  Cette  différence  de  forme  se  rencontre  fort  souvent  ;  cependant  on 
ne  saurait  la  considérer  comme  un  caractère  absolu.  Un  grand  nombre 
de  conditions  peuvent  faire  varier  la  forme  de  la  contraction  pour  Tan 
ou  pour  l'autre  ventricule  :  ainsi  les  influences  respiratoires,  1  état  de 
la  circulation  artérielle,  etc. 
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indication  relative  incapable  de  nous  fournir  la  solution 
du  problème  poursuivi  si  longtemps  par  les  physiologistes, 
diepuis  Borelli  et  Haies,  jusqu'à  Cl.  Bernard,  Ludwig,  etc. 
Ce  problème  est  le  suivant  :  Quelle  est  la  force  statique  dé- 
ployée par  le  cœur  au  moment  où  il  se  contracte. 

§  2â.  —  Pour  résoudre  cette  question ,  il  fallait  sou- 
mettre notre  cardiographe  à  une  graduation  dans  laquelle 
un  étalon  constant  déterminerait  la  valeur  réelle  de  chaque 
degré  d'ascension  de  la  courbe.  Il  fallait,  en  un  mot,  faire 
pour  le  cardiographe  ce  qu'on  fait  pour  un  thermomètre 
à  échelle  arbitraire,  lorsqu'on  le  compare  au  thermo- 
mètre centigrade.  C'est  le  manomètre  à  mercure  qui  nous 
a  servi  à  graduer  notre  appareil;  nous  avons  déterminé 
expérimentalement  à  combien  de  centimètres  de  mercure 
correspondent  les  pressions  qu'il  faut  appliquer  aux  am- 
poules cardiaques  pour  élever  la  courbe  graphique  aux 
différentes  hauteurs  qu'elle  atteint  dans  un  tracé  (î). 

Chaque  fois  qu'une  des  cavités  du  coeur  se  contracte, 
elle  exerce  une  pfession  sur  le  sang  qu'elle  contient,  et 
par  conséquent  sur  l'ampoule  qui  hargne  dans  ce  sang. 
Le  degré  de  pression  que  supporte  alors  l'anipoule  expri- 
mera donc  la  force  avec  laquelle  se  fait  la  contraction. 
Mais  on  a  déjà  vu  §§  15  et  16.  que,  même  pendant  le 
repos  des  cavités  du  cœur,  la  pression  varie  à  lieur  inté- 
rieur. Ainsi,  elle  s'élève  à  mesure  que  les  oreillettes  ou 
les  ventricules  se  remplissent  parle  sang  qui  leur  revient 
des  veines.  Ce  n'est  pas  tout.  Il  peut  s'exercer  à  la  sur- 

(4)  Les  expériences  d'évaluation  de  la  force  du  cœur  sont  fort  com- 
plexes; leur  exposition  détaillée  nous  conduirait  trop  loin,  aussi  n'en 
donnerons-nous  que  les  résultats  les  plus  essentiels.  Pour  le  reste,  nous 
renvoyons  le  lecteur  à  Texpo&é  complet  des  expériences  de  cardiographie 
que  nous  avons  faites  avee  If.  ChiovMtt. 
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face  du  cœur  des  compressions  ou  des  aspirations  qui  réa* 
gissent  sur  la  pression  du  sang  contenu  à  son  intérieur. 
Une  distinction  capitale  doit  donc  être  posée  ax'ant  tout. 
Il  y  a  pour  chaque  cavité  du  cœur  des  pressions  actives^ 
celles  qui  tiennent  à  sa  contraction,  et  des  pressions  pas^ 
sives;  parmi  ces  dernières,  les  unes  sont  intérieures,  elles 
dépendent  de  Tabord  du  sang,  les  autres  sont  extérieures, 
et  dépendent  de  l'état  de  raréfaction  ou  de  compression 
du  milieu  dans  lequel  le  cœur  se  trouve  plongé. 

a.  Pressions  passives  inlérieares. 

§  2A.  —  Quand  une  ampoule  est  introduite  dans  le 
cœur,  quelle  que  soit  la  pression  indiquée  par  le  levier,  on 
augmentera  cette  pression,  si  Ton  enfonce  l'ampoule  plus 
profondément;  on  la  diminuera,  si  on  la  retire.  Cet 
effet  tient  à  ce  qu'on  fait  varier  la  charge  du  sang  qui 
presse  sur  l'ampoule.  Pareil  phénomène  se  produit,  si  Ton 
plonge  cette  ampoule  dans  un  seau  d'eau,  suivant  qu'on 
l'enfonce  dans  le  vase  ou  qu'on  la  ramène  à  la  surface. 

§  25.  —  Quand  l'ampoule  est  en  un  point  flxe  d'une 
cavité  du  cœur,  pendant  le  relâchement  de  celte  cavité, 
la  réplétion  s'opère.  Le  sang,  après  avoir  gonflé  le  veniri-. 
cule  et  l'oreillette,  gonfle  également  les  veines  afférentes  ; 
il  constitue  ainsi  une  colonne  liquide  d'une  hauteur  crois* 
santé,  et  dont  la  charge,  croissante  elle-même,  se  traduit 
par  l'élévation  graduelle  du  tracé.  —  Si  l'on  veut  pousser 
à  ses  dernières  limites  cet  effet  de  la  réplétion  du  cœur  et 
des  veines,  il  faut  arrêter  la  contraction  des  ventricules 
en  galvanisant  les  '  pneumogastriques.  Dans  des  oxpé* 
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riences  fsiites  avec  M.  Chauvcau,  nous  avons  vu  sous  cette 
influence  la  pression  passive  intérieure  acquérir  un  degré 
d'élévation  énorme.  Il  se  produit  alors,  par  l'effet  du  vie 
à  iergo ,  une  tension  veineuse  et  cardiaque  analogue  à 
celle  qu'on  obtient  dans  les  veines  des  membres  au-des* 
sous  d'une  ligature. 

§  26.  —  Enfin,  l'attitude  de  l'animal  en  expérience 
Fera  varier  la  pression  passive  intérieure,  en  changeant  la 
hauteur  de  la  colonne  sanguine  qui  presse  au  dedans  de 
cet  organe. 

6.  Pressions  pas^ive8  extérieures. 

§  27.  —  Tous  les  organes  situés  dans  le  thorax,  en  de- 
hors du  poumon,  sont  soumis  à  une  pression  inférieure  à 
celle  de  l'atmosphère.  Ce  vide  virtuel  tient  à  la  rétracti- 
lité  du  poumon  ;  il  est  bien  démontré  par  la  rentrée  do 
Pair  dans  la  plèvre  au  moment  où  l'on  fait  une  ouver- 
ture, soit  aux  parois  Ihoraciques,  soit  au  diaphragme. 
Depuis  les  expériences  de  Carson ,  et  surtout  depuis  les 
beaux  travaux  de  Donders,  on  connatt  bien  la  mesure  de 
cette  force  aspiratrice  du  thorax,  force  qui  n'est  autre  que 
reflet  de  la  rétràctililé  du  poumon,  augmente  et  diminue 
avec  elle. 

Le  cœur»  étant  situé  dans  ce  milieu  raréfié,  se  trouve 
donc  soumis  à  une  aspiration  qui  tendrait  à  le  dilater  si 
son  contenu  était  susceptible  de  changer  de  volume.  Aussi, 
lorsqu'une  ampoule  pleine  d'air  est  introduite  dans  une 
des  cavités  de  cet  organe,  l'aspiration  s'exerce-t-elle  sur 
celte  ampoule  à  travers  les  parois  cardiaques. 

Plus  le  vide  thoracique  sera  grand,  plus  cette  aspira- 
tion sera  forte.  Elle  augmentera  donc  à  chaque  fois  que 
rinspiration,  déployant  le  poumon,  augmentera  la  force 
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élastique  de  cet  organe  (1).  — Voici  donc  une  preattoo 
passive  qui  exerce  sur  le  sang  contenu  dans  le  cœiip  une* 
action  tout  opposée  à  celle  qui  provient  de  la  réplétîon 
cardiaque.  SoUicUée  par  ces  deux  actions  inverses,  Tani^ 
poule  cardiaque  n'eu  recevra  en  définitive  que  la  d^é- 
rence  ou  la  résultante.  Si,  à  quelque  mouiept»  la  pressîoo 
positive  qui  tient  à  l'abord  du  sang  et  la  pression  néga- 
tive qui  tient  à  l'aspiration  pulmonaire  sont  d'égale  inteo* 
site»  Tampoule  ne  sera  soumise  qu'à  la  pression  atmos- 
phérique pure  et  simple.  Alors,  le  niveau  auquel  s'élèvera, 
le  levier  de  l'appareil  enregistreur  correspondra  à  zéro  (-2). 

Détermination  de  létal  positif  ou  négatif  de  la  pression  passive. 

§  28.  —  Pour  déterminer  dans  un  tracé  cardiogra- 

• 

(4)  On  conçoit  également  que  si  la  glotte  était  fermée  et  9'il  se  rainil 
un  effort  énergique  d'expiration,  le  poumon,  ne  pouvant  se  vider,  se  trov* 
verait  au  contraire  comprimé  par  les  parois  thoraciques.  Dès  lors,  an 
lieu  du  vide  virtuel  qui  existe  dans  la  poitrine,  il  y  aurait  une  pcession 
positive.  Ce  cas  ne  se  présente  presque  janiais  dans  les  expériences  sur 
les  animaux;  nous  aurons  à  l'étudier  nltérieuremenl,  à  propos  detf 
influences  de  la  respiration  sur  la  circulation  artérielle. 

(2)  Tous  les  instants  de  la  répléiion  cardiaque  ne  sont  plus  égale- 
ment favorables  à  l'aclion  des  deux  forces  passives  intérieure  et 
extérieure.  —  Tant  que  les  cavités  du  cœur  ne  sont  pas  arrivées  à 
leur  distension,  Fabord  du  sang  agit  surtout  pour  déployer  les  parois 
qui  cèdent  facilement  devant  lui.  Ce  n'est  qu'après  cette  réplétîon  que 
la  colonne  sanguine  s'élève  dans  les  veines  et  constitue  une  charge  rapi- 
dement croissante.  —  A  l'inverse,  l'iispiration  ambiante  agit  à  soo 
maximum  quand  le  cœur  est  le  moins  rempli.  Alors,  en  effet,  les  parois 
cardiaques  plus  souples  obéissent  à  Tappel  extérieur  et  s'écartent  pour 
produire  le  gonflement  de  l'ampoule.  Mais  dès  que  le  cœur  est  rempli» 
ses  parois  prennent  une  force  élastique  de  plus  ei  plus  grande,  de  telle 
sorte  que  l'aspiration  extérieure  s'exerce  de  moins  en  moins  :  elle  ne 
doit  plus  agir  du  tout  quand  le  cœur  est  arrivé  à  une  réplétioo  com* 
plète. 
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pbique  les  instants  où  la  pression  s  élève  dans  le  cœur  au- 
dessus  de  zéro  et  ceux  où  elle  tombe  au-dessous,  nous 
avons  construit  une  ampoule  qui  ne  fournit  que  l'indi- 
cation des  pressions  négatives,  et  qui  ne  transmet  aucun 
mouvement  au  levier  lorsque  la  pression  qu'elle  subit  est 
supérieure  à  zéro.  Voici  comment  cette  ampoule  est  con- 
struite (fig.  11). 

Une  pièce  métallique  creuse  et  de  forme  oli  vaire  est  mise 
en  communication  avec  un  tube  TV  qui  la  relie  au  car- 
dic^rapbe.  Celle  ampoule,  criblée  de  petits 
Irons,  est  revêtue  d'une  membrane  mince  et 
très  souple  qui  s  applique  exactement  sur 
toute  sa  surface  et  qu'on  lie  autour  du  tube, 
au  point  où  il  pénètre  dans  Tampoule.  Grâce 
à  cette  disposition,  toute  pression  positive 
supportée  par  Tampoule  ne  fera  qu'appli- 
quer plus  intimement  la  membrane  sur  la 
surface  métallique^  mais  ne  pourra  produire  ^^^'  *  *  ' 
aucune  compression  de  l'air  qui  y  est  contenu.  *Âu  con- 
traire, toute  aspiration  produira  un  décollement  de  la 
membrane,  et  dès  lors,  s' exerçant  librement  sur  Tair  de 
l'ampoule,  se  transmettra  au  levier  cardiographique, 
qui  s'abaissera  d'autant  plus  que  la  pression  descendra 
plus  bas. 

Voici  un  exemple  de  la  manière  dont  se  fait  la  déter- 
mination des  pressions  négatives.  Soit,  figure  12,  le  tracé 

Fig.  12. 

des  mouvements  de  Toreillette  droite  d'un  cheval,  tracé 
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obtenu  à  Taide  de  la  sonde  ordinaire,  avec  une  faible 
vitesse  de  translation  du  papier.  On  reconnail  tout  de  suite, 
dans  les  points  o,  o\  o",  l'expression  des  systoles  auricu-» 
laires;  les  autres  éléments  se  voient  également  bien,  de 
sorte  qu'on  peut  reconnaître  non  moins  facilement  le 
relâchement  do  Toreillelte,  le  soulèvement  de  la  valvule 
tricuspide,  la  réplélion  de  Toreillette,  etc. 

Substituons  à  la  sonde  ordinaire  celle  qui  vient  cëètre 
décrite  figure  11 ,  le  tracé  obtenu  sera  le  suivant  (fig.  iS): 


Fig.  13  (1). 

Ici  les  oscillations  de  la  courbe  sont  tronquées  dans  leur 
partie  supérieure;  les  indications  de  l'instrument  s'arrê- 
tent au  niveau  d'une  ligne  horizontale  0  qui  marque  le 
moment  où  la  pression  devient  positive;  à  cet  instant,  en 
effet,  la  membrane  est  appliquée  sur  l'olive  métallique 


(1  )  En  comparaoi  les  tigures  4  2  et  4  3,  on  voit  que,  dans  la  première,  la 
duréedes  révolutions  cardiaques  est  un  peu  moindre  que  dans  la  deuiième, 
cela  peut  tenir  à  une  moins  rapide  translation  du  papier  dans  la  première 
expérience.  Mais  ce  qui  frappe  davantage,  c'est  l'amplitude  extrême  des 
oscillations  dans  la  figure  4  3.  Cela  tient  à  ce  que,  pour  la  construction  des 
sondes  semblables  à  celle  qui  est  décrite  figure  4  4 ,  on  emploie  des  mem- 
branes  extrêmement  minces  qui  cèdent  très  facilement  à  l'aspiration  car- 
diaque, et,  par  suite,  impriment  au  levier  des  mouvements  très  étendus. 
—  On  voit  aussi  (fig.  4  3)  que,  dans  le  moment  de  la  systole  de  Toreil- 
lette,  il  se  fait  un  très  léger  mouvement  d'élévation  au-des:8us  de  la 
ligne  horizontale.  Cet  effet  est  produit  par  une  légère  invagination  de  la 
membrane  de  l'ampoule  à  travers  les  trous  do  la  carcasse  métallique. 
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creuse,  et  cle?ient  incompressible.  De  là  résulte  rimmo- 
bilité  du  levier.  Cette  portion  horizontale  dans  laquelle 
la  ligne  du  zéro  vient  couper  le  tracé,  laisse  donc  au- 
dessous  d'elle  tontes  les  portions  de  la  courbe  qui  corre»* 
pondent  à  des  pressions  négatives. 

Quant  à  la  partie  qui  est  supprimée  dans  la  courbe  et 
qui  devrait  se  trouver  au-dessus  de  la  ligne  0,  elle  cor* 
respmidrait  à  )a  fin  de  la  réplétion  de  Toreillette  et  à  la 
systole  de  cette  cavité,  seuls  instants  où  la  pression  soit 
positive  dans  Toreillette.  (Nous  avons  figuré  par  des 
lignes  ponctuées  la  direction  approximative  de  cette 
courbe.) 

En  recherchant  dans  les  diiïérentes  cavités  du  cœur 
Fétat  positif  ou  négatif  de  la  pression,  on  voit  : 

V  Pour  Voreillétte  droite^  que  la  pression  est  presque 
toujours  n^ative  peqdant  toute  la  durée  du  tracé;  le 
levier  sera  donc  alors  continuellement  animé  de  mou- 
vements. —  Quelquefois  on  observe,  comme  dans  la 
figure  13,  des  temps  d'arrêt  pendant  lesquels  le  levier  ne 
se  meut  plus;  c'est  qu'alors  la  pression  s'est  élevée  au- 
dessus  de  zéro.  Ces  instants  correspondent  à  la  fin  de  la 
réplétion  et  à  la  contraction  de  Toreillette  oo\  —  Enfin, 
dans  certains  cas  rares,  le  levier  ne  se  nieul  plus  du  tout, 
ce  qui  veut  dire  que  la  pression  reste  toujours  égale  ou 
supérieure  à  zéro.  Cela  tient  à  la  chai'ge  plus  considérable 
du  sang  qui  vient  pallier  les  effets  de  Taspiralion  thora- 

cique. 

2*  Pour  le  ventricule  droit ^  Tam poule,*  placée  dans  la 
partie  inférieure  de  cette  cavité,  n'accuse  pas  de  pression 
négative»  c'est-à-dire  que  le  levier  reste  parfaitement  im- 
mobile ;  mais  si  Ton  porte  l'ampoule  plus  haut,  on  voit 
«luelquefois  le  levier  éprouver  à  chaque  révolution  du 
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cœur  uDe  secousse  brève.  Cela  indique  que  la  pression 
intra-ventriculaire  tombe,  à  ces  instants,  au-dessous  de 
zéro.  —  C'est  au  début  du  relâchement  du  Tentricule  que 
correspondent  ces  états  négatifs  de  la  pression. 

â°  Dans  le  ventricule  gauche^  au  moment  du  relâcbe- 
ment,  la  pression  tombe  presque  toujours  d'une  manière 
sensible  au-dessous  de  zéro.  Il  semble  que,  dans  eette 
cavité,  l'aspiration  soit  plus  forte  que  dans  le  ventifcule 
droit.  —  Notons  cependant  que  Tampoule  occupe  en 
général  un  point  assez  élevé;  elle  est  placée  très  peu  au* 
dessous  des  valvules  sigmoïdes,  ce  qui  peut  expliquer 
rabaissement  de  la  pression  par  une  moindre  eharge 
sanguine  (1). 

Évalualion  des  minima  de  la  pression  passive  dans  les  caviiés  da  eœar. 

§  29.  —  Dans  l'expérience  précédente,  Pampoulé  se 
gonfle  au  moment  où  la  pression  intra-cardiaque  tombe 
au-dessous  de  celle  de  l'atmosphère,  parce  que  Tair  con- 
tenu dans  les  tubes  du  cardiographe  possède  précisément  la 
pression  atmosphériqife.  Mais,  s'il  existait  dans  ces  tubes 
une  pression  plus  basse  (aspiration),  l'ampoule  ne  s'enfle- 
rait que  pour  un  abaissement  plus  grand  de  la  pression 
tntra-cardiaquè.  Si,  au  contraire,  Tair  était  comprimé 
dans  ces  tubes,  le  gonflement  de  l'ampoule  se  produirait 
dans  des  cas  où  la  pression  du  sang  serait  supérieure  à 
celle  de  Talmosphère.  C'est  sur  ce  principe  qu'est  fondée 
notre  méthode  de  détermination  des  minima. 

Supposons  l'appareil  établi  comme  pour  l'expérience 
précédente.  —  On  branche  sur  un  point  quelconque  du 

(4  )  L*oreill6tte  gauche  n*est  pas  accessible  aux  sondes,  jusqu'il  pré- 
itDt  da  Bioiiis. 


*** 
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tube  cardiographique  un  tuyau  bifurqué  dout  Tune  deb 
divisions  est  adaptée  à  un  manomètre  à  mercure,  tandis 
que  l'autre  est  ouverte  et  sert  à  pratiquer,  avec  ia  boudie, 
une  aspiration  ou  une  insu£Qation.  Le  tube  cardiogra- 
phique,  l'ampoule  et  le  tambour  qui  sont  en  communi- 
cation avec  lui  peuvent  donc  renfermer  de  Tair  à  des 
pressions  variables.  Le  manomètre  sert  à  indiquer  la  près-" 
sioD  qui  existe  dans  l'intérieur  du  cardiographe. 


.  —  La  pression  inlra-cardiaqoe  est  toujours  inférieure 
à  zéro,  comme  cela  arrive  en  général  pour  l'oreillette  droite. 

Pendant  qu'on  enregistre  les  mouvements  de  l'oreil- 
lette, on  pratiqueune  aspiration  graduelle  de  l*airdu  car- 
diographe. Alors  on  voit  le  levier  s'abaisser  peu  à  peu  et 
à  un  moment  donné  devenir  immobile.  Cela  prouve  que 
la  membrane  ne  se  décolle  plus  de  Tampoule,  et  par  con- 
séquent, que  le  vide  dans  l'appareil  est  toujours  plus  grand 
que  dans  le  cœur.  On  restitue  peu  à  peu  de  l'air  au  car- 
diographe, jusqu'à  ce  que  les  mouvements  commencent  à 
reparaître.  A  l'instant  précis  où  ces  mouvements  sont  per- 
ceptibles, on  doit  conclure  que  les  rainima  de  la  pression 
de  l'oreillette  sont  un  peu  plus  bas  que  la  pression  de  l'air 
dans  l'appareil.  —  Le  manomètre  indique  la  valeur  de 
l'aspiration  qui  supprime  les  mouvements  du  levier. 
C'est  la  pression  minima  qu'il  fallait  déterminer. 


(. —  La  pression  intra-cardiaque  est  toujours  supérieure 
à  zéro,  comme  cela  se  voit  pour  le  ventricule  droit,  lorsqu'on  enfonce 
Fampoule  dans  le  fond  de  cette  cavité. 

En  se  plaçant  toujours  dans  les  circonstances  précéden- 
tes,  on  a  une  immobilité  constante  du  levier^  ce  qui  veut 
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dire  que  les  inimnia  de  la  pression  intra-cardiaque  sont 
encore  supérieurs  à  la  pression  atmosphérique  qui  existe 
dans  ie  cardiographe.  —Alors on  insuffle  graduellem^tit 
de  Fair  dans  Uappareil.  I^  colonne  manométrique  s'élève, 
ainsi  que  le  levier,  qui  tout  à  coup  se  met  à  se  niouvoir 
d'une  manière  brève  et  intermittente.  Â  cet  instant,  la 
pression  qui  existe  dans  l'instrument  et  qui  est  accusée  par 
le  manomètre,  est  légèrement  supérieure  à  celle  qui 
existe  dans  le  ventricule  au  moment  des  mini  ma,  c'est- 
à-dii*e  au  début  du  relâchement.  En  appliquant  cette  mé-^ 
Ibode^  nous  avons  pu  déterminer  les  minima  dans  lès  dif- 
férentes cavilés  du  cœur. 

VOreillette  droite  présente  des  minima  très  variables, 
puisque  nous  avons  pu  trouver  des  écarts  entre  —  2""  et 
—35"".  Le  chiffre  ordinaire  est  entre  — 7"""  et — 15"" 
de  mercure.  —  L'ctl^aissement  de  la  pression  dans  ToreiU 
lette  est  toujours  proportionnel  ù  Tintensité  de  Taspiration 
thoracique  mesurée  par  le  procédé  de  Donders. 

h^veniriculc  droit  nous  a  paru  offrir  dans  ses  minima 
un  rapport  constant  avec  ceux  de  roreillette;  la  pression 
y  serait  toujours  supérieure  d'environ  10°"",  quantité  qui 
correspond  à  la  colonne  sanguine  plus  haute  qui  pèse  sur 
le  ventricule.  Cette  pression  a  varié  entre  —  16""  (cas 
rare)  et  +  20"". 

Le  ventricule  gauche  présente  les  mômes  variations  que 
le  droit  :  les  minima  sont  un  peu  inférieurs;  comme  nous 
l'avons  dit,  et  à  peu  près  constamment  au-dessous  de  zéro. 
Cela  doit  tenir  à  ce  que  Tarn  poule  pénètre  en  générai 
peu  profondément  dans  celte  cavité  du  cœur. 

Les  expériences  précédentes  nous  font  connaître  la 
résultante  des  pressions  passives  intérieure  et  extérieure 
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qui  agissent  sur  les  différentes  cavités  du  cœur.  Nous 
allons  étudier  mainlenant  les  premons  actives^  c'est^k^ 
dire  celles  qui. résultent  de  la  contraction  des  différeotes 
cavités. 

Pes  fatemaionm  actives  déYeloppé^s  par  la  coatractlon  dlea 

différentes  cavltéa  dn  cœar. 

§  30.  — :  L'expérience  dans  laquelle  nous  venons  d'em- 
ployer le  manomètre  pour  évaluer  les  minima  delà  pression 
ventriculaire  présente  assez  d'analogie  avec  celle  qui  va 
soÎYre,  et  la  rendra  facile  à  comprendre.  Pour  déterminer 
les  pressions  actives  du  ventricule,  il  faut  chercher  expéri 
mentalement  quelle  pression  doit  être  appliquée  sur  les 
ampoules  pour  obtenir  les  différents  degrés  d'élévation  de 
la  courbe  graphique  au-dessus  de  la  ligne  du  zéro. 

§  31.  —  Supposons  qu'on  vienne  de  prendre  un  tracé 
[^rdiographique  semblable  à  celui  de  la  figure  10.  Lors- 
\\ue  les  sondes  ont  été  retirées  du  cœur  et  placées  à  Tair 
libre,  la  pression  atmosphérique  agissant  à  Tintérieur  du 
cardiographe  comme  à  l'extérieur,  l'élasticité  des  am- 
poules ne  sera  sollicitée  dans  aucun  sens,  les  leviers  se 
placeront  donc  d'eux-mêmes  à  la  position  zéro.  —  On  en- 
roule de  nouveau  sur  le  cylindre  passif  le  papier  sur  lequel 
le  tracé  a  été  obtenu,  et  l'on  remet  l'appareil  en  marche^ 
Les  plumes  des  leviers  immobiles  tracent  chacune  une 
ligne  horizontale  qui  donne  la  positiou  du  zéro  pour  cha* 
[)UQ  des  tracés.  —  On  introduit  alors  les  sondes  dans  un 
nacon  dont  elles  traversent  le  bouchon  ;  un  manomètre  à 
mercure  et  un  tube  à  insufflation  communiquent  éga- 
lement avec  l'intérieur  de  ce  flacon.  On  foule  de  l'air 
dans  le  flacon  de  façon  que  le  manomètre  s'élève  par 
degrés  successifs  de  5  en  5  millimètres.  A  chaque  fois 
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qu'on  obtient  une  dé  ces  augmentations  dans  la  pression, 
on  note  sur  le  tracé  la  position  des  leviers. 

Il  résulte  une  graduation  des  oscillations  du  tracé,  de 
telle  sorte  que  chaque  degré  d'élévation  de  la  courbe  cor- 
respond à  une  pression  manométrique  connue.  Dès  lors 
on  peut  mesurer  à  combien  de  millimètres  de  lùercare 
équivaut  chaque  point  de  la  courbe  graphique,  en  pre- 
nant avec  un  compas  la  hauteur  de  cette  courbe  au-dessus 
de  la  ligne  du  zéro,  et  en  portant  cette  hauteur  sur  Té- 
chelle  des  grad  nations . 

Si  Ton  veut  évaluer  par  le  même  procédé  les  pressions 
négatives,  on  construit  une  échelle  de  graduation  pour 
tous  les  degrés  d'abaissement  du  levier  au-dessous  de  la 
ligne  de  zéro,  en  aspirant  Tair  du  flacon  qui  renferme  les 
sondes,  en  notant  la  position  des  leviers  sur  le  papier,  et 
en  mesurant  au  manomètre  chaque  degré  d'aspiration  que 
Ton  produit. 

§  31 .  —  Mais  l'expérience  n'est  pas  aussi  simple  que 
nous  venons  de  la  décrire.  Une  complication  se  présente, 
elle  est  due  à  l'influence  de  la  température  élevée  des  ca- 
vités du  cœur.  L'air  contenu  dans  les  sondes  se  dilate  et 
produit  une  élévation  des  leviers,  abstraction  faite  de  cdle 
qui  tient  à  la  pression  du  sang.  L'appareil  se  comporte 
donc  comme  un  véritable  thermomètre  enregistreur.  Cette 
propriété,  qui  pourra  dans  d'autres  circonstances  être 
d'une  grande  utilité,  vient  ici  créer  des  difficultés,  et  fait 
de  cette  expérience  l'une  des  plus  difficiles  de  la  cardio* 
graphie. 

Pour  remédier  à  cet  eflet  de  la  dilatation  de  l'air  du 
cardiographe,  il  faut,  au  moment  où  l'on  introduit  les 
sondes,  que  l'air  qu'elles  renferment  ait  été  porté  à  la  tem« 
pérature  de  39  degrés  environ ,  au  moyen  d'une  étuve 
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dus  laquelle  les  aondes  sont  plongées  ;  il  faut  aussi  que 
cet  air  échauffé  soit  en  équilibre  de  pression  avec  Tatmos* 
phère(l). 

En  évaluant  au  manomètre  la  pression  qui  correspond 
aux  différents  degrés  de  la  courbe  graphique  fig.  iO, 
on  trouve,  pour  le  maximum  de  force  déployée  par  cha- 
cune des  cavités  du  cœur,  les  chiffres  suivants  : 

Pour  roreillette  droite S""", 6 

Poar  Toreillette  ^uche.  ......  (fl^)(2) 

Pour  le  ventricole  droit. 25"" 

Pour  le  ventncale  gauche 4  28 

Ce  sont  les  expressions  de  la  force  des  différentes  cavités 

(4)  Nous  ne  décrirons  pas  le  manuel  opératoire  très  compliqué  qui 
conduit  à  ce  résultat.  Ces  détails  de  l'expérience  seront  indiqués  tout  ao 
long  dans  un  autre  travail  où  seront  relatées  les  expériences  de  cardio* 
graphie  que  nous  avons  tàites  aveo  M .  Chativeau. 

(2)  L'évaluation  directe  de  la  force  contractile  de  Toreillette  gauche 
n*e6i  pas  possible  à  Taide  de  notre  méthode,  puisque  jusqu'ici  nous 
n'avons  pu  introduire  une  ampoule  dans  cette  cavité  sans  ouvrir  la  poi- 
trine de  l'animal.  On  peut  toutefois  se  faire  une  idée  approximative  de 
cette  force,  en  mesurant  l'effet  qu'elle  produit  dans  le  tracé  du  ventri- 
cule gauche. 

On  a  vu,  en  effet,  que  dans  ce  tracé  du  ventricule  il  se  produit,  au 
moment  où  l'oreillette  se  contracte,  une  élévation  de  la  pression  san* 
guine,  ce  qui  s'accuse  par  une  élévation  correspondante  de  la  courbe 
graphique.  Comme  l'oreillette  et  le  ventricule  communiquent  largement 
an  moment  où  cet  effet  se  produit,  on  peut  admettre  que  l'effet  de  la 
contraction  de  l'oreillette  se  fait  sentir  d'une  manière  à  peu  près  égale 
dans  ces  deux  cavités. 

H  s'agit  dès  lors  de  mesurer  la  quantité  dont  la  pressiçn  s'est  éfevée 
dans  le  ventricule  au  moment  de  la  systole  soriculaire,  pour  avoir  une 
idée  à  peu  près  exacte  de  l'énergie  de  celte  systole. 

Or,  les  évaluations  manométriques  ci-dessus  indiquées  nous  appren- 
nent que  la  pression  dans  le  ventricule  avant  la  systole  de  l'oreillette 
s'était  élevée  environ  à  4  4""  par  le  seul  fait  de  la  réplétion  des  cavités 
du  coeur.  Au  moment  où  Toreillette  se  contracte,  cette  presi^ion  s'élève 
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du  cœur  dans  un  cas  particulier.  En  expérimentant  d'une 
manière  comparative  sur  plusieurs  chevaux,  nous  avons 
trouvé  des  chiffres  différent.  Ainsi,  en  comparant  la  force 
des  deux  ventricules,  l'un  d'eux  donnait  \e%  évaluations 
suivantes  : 

Ventricule  droit 30"" 

VenXricule  gauche 9«5 

Chez  un  vieux  cheval,  nous  trouvons  : 

Ventricule  droit 29"" 

Ventricule  gauche 1 40 

Outre  ces  variations  individuelles  du  chiffre  qui  ex- 
prime la  valeur  absolue  de  la  force  contractile  pour  les 
deux  ventricules,  on  doit  remarquer  que  le  rapport  d'éner- 
gie de  ces  deux  cavités  varie  également  ;  toutefois,  dans  la 
plupart  des  cas,  il  se  traduità  peu  près  par  celui  de  1  à  S. 

environ  à  43"";  c*est  donc  2""  d'augmentation  survenus  sous  l'ia- 
flsence  de  la  systole  auriculaire.  On  doit  considérer  cette  valeur  comme 
correspondant  sensiblement  à  la  force  de  la  contraction  de  l'oreillette. 
Toutefois  nous  ne  donnons  cette  mesure  qu'avec  des  restrictions,  et  nous 
ne  saurions  en  garantir  la  réalité  comme  pour  la  force  des  autres  cavités 
dont  nous  avons  mesuré  directement  la  pression. 


CHAPITRE    A^ 

SIGNES   EXTÉRIEURS   DES  MOUVEMENTS   DU   CŒUR. 
—  BRUITS   ET   PULSATION  (oU  CHOC). 

De%  bruit»  du  cœur,  —  Leurs  caractères  distinctifs  :  rbylhme  de  ces 
bruits  ;  coïncidence  du  premier  bruit  avec  la  pulsation  cardiaque  ; 
timbre,  siège  de  cbacun  d'eux.  —  Cause  des  bruits  du  cœur.  — Théorie 
de  Rouanet.  —  Additions  qu'il  faut  faire  à  la  théorie  de  Rouanet  pour 
qa  elle  rende  compte  des  caractères  différents  des  deux  bruits.  — 
Expériences  destinées  à  démontrer  la  cause  des  bruils  du  cœur. 

Interprétation  des  signes  fournis  par  l'auscultation  du  coeur  à  Tétat 
physiologique. 

Bffproduction  arti^ieUe  des  bruits  du  cœur  aurmoyen  de  Tappareil-  scbé* 
matique  déjà  décrit,  —  Des  principaux  faits  dont  ces  expériences 
fournissent  la  démonstration. 

0c  la  pulsation  eardiaquee  ou  choc  du  cœur  —  Jusqu'ici  cette  pulsa- 
tion a  été  considérée  comme  un  choc  instantané.  —  Les  appareils 
enregistreurs  montrent  que  le  tracé  d'une  pulsation  peut-  donner  des 
renseignements  sur  la  plupart  des  phénomènes  qui  constituent  une 
révolution  cardiaque. 

Moyen  d'obtenir  sur  l'homme  un  tracé  de  la  pulsation  cardiaque.  7- 
Applicaiion  directe  du  sphygmographe.  —  Procédé  de  Buisson,  ses 
inconvénients;  difficulté  d'appliquer  cet  appareil  chez  tous  les  sujets. 
—  Formation  de  la  pulsation  négative.  —  Moyen  d'éviter  ces  incon- 
vénients. 

Toutes  les  expériences  faites  sur  les  animaux  à  Taide 
des  appareils  cardiographiques  avaient  pour  but  de  bien 
déterminer  la  succession  des  mouvements  dans  les  diffé- 
rentes eavités  du  cœur,  ainsi  que  la  forme  et  T  intensité 
de  chacun  d'eux.  Mais,  si  Ton  n'a  pas  oublié  le  programme 
que  nous  noussommes  tracé,  on  comprend  que  ce  n'était 
là  qu'une  phase  transitoire  qui  devait  nous  conduire  à  la 
connaissance  plus  parfaite  des  signes  extérieurs  delà  cir<;ii- 
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latiôn  cardiaque.  II  s'agit  donc  maintenant  de  perfection- 
ner le  phis  possible  Tanalyse  de  ces  signes,  qui  seuls  pour- 
ront nous  renseigner  dans  les  études  faites  sur  l'homme 
sain  ou  malade.  —  Chaque  révolution  du  cœur  s'accom- 
pagne, comme  on  le  sait,  de  deux  bruits  et  d'une  pulsation. 
Voyons  ce  que  peut  nous  apprendre  l'observation  de  ces 
deux  ordres  de  phénomènes. 

A.  —  Des  braiU  do  cœar. 

§  3S.  —  L'application  de  l'oreille  sur  la  poitrine  d*un 
homme  sain  fait  percevoir  à  la  fois  les  deux  ordres  de 
signes  dont  nous  venons  de  parler.  La  tête  de  l'observateur 
est  légèrement  soulevée  par  la  pulsation  cardiaque,  les 
deux  bruits  s'entendent  facilement;  on  peut  donc  saisir 
les  rapports  que  présentent  entre  eux  la  pulsation  et  les 
bruits,  ce  qui  est  d'une  très  grande  importance. 

L'un  des  bruits  coïncide  exactement  avec  la  pulsation  ; 
on  l'appelle  le  premier  bruit.  L'autre  arrive  au  bout 
d'un  certain  temps;  c'est  le  second  bruit.  Puis  il  se  bit 
encore  un  silence,  et  une  nouvelle  pulsation  arrive,  accom- 
pagnant le  premier  bruit  de  la  révolution  suivante.  Ces 
désignations  des  bruits  du  cœur  en  premier  et  second  se 
rapportent  donc  à  un  point  de  repère  qui  est  la  pulsation. 

Toutes  les  fois  qu'on  entend  un  bruit,  en  même  temps 
qu'on  éprou  ve  la  sensation  de  soulèvement  dont  nous  avons 
parlé,  on  sait  qu'on  a  affaire  au  premier  bruit  du  cœur. 

L'intervalle  qui  sépare  le  premier  bruit  du  second  est 
assez  court  ;  on  l'appelle  petit  silence  i  tandisqùe  le  temps 
qui  s'écoule  entre  16  second  bruit  et  le  premier  de^la  révo- 
lution suivante  est  en  général  plus  long  :  on  4e  désigne 
sous  le  nom  de  grand  silence. 
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Beaucoup  d  auteurs  ont  essayé  de  représenter  le 
rhytbme  des  bruits  du  cœur  au  moyen  de  la  notation 
musicale.  Un  semblable  procédé  suppose  que  pour  tous 
les  cœurs  les  durées  des  silences  qui  séparent  les  bruits 
sont  dans  un  rapport  constant.  Or,  il  n'en  est  pas  ainsi  ; 
et  cette  variété  même  dans  le  rhytbme  du  cœur  chez 
différents  sujets»  a  produit  de  grandes  dissidences  dans  la 
manière  de  noter  ces  bruits.  Mais  comme  ce  procédé  de 
représentation  de  la  succession  des  phénomènes  est  un  des 
plus  faciles  à  saisir,  nous  allons  la  figurer  d'une  manière 
analogue,  en  prévenant  toutefois  qu'il  n'y  a  rien  d'absolu 
dans  la  durée  relative  des  différents  intervalles. 

Caractères  distinctifs  des  deux  bruits  du  cœur. 

i**  brall.  i*  lirait  !•'  brait.  f  brait.  1«  brait. 

I  Petit  illMe*.  I        Grand  lileiiM.     I  Pttit  iilenc«.  |       Grand  liltiiea.     I 

Cboe.  Choc.  Ghoe. 

Le  premier  exercice  auquel  on  doive  se  livrer  pour 
apprendre  à  ausculter  le  cœur  doit  donc  être  de  chercher 
à  reconnaître  chez  différents  sujets,  à  l'état  physiol(^ique, 
le  premier  bruit  et  Je  second.  La  chose  est  très  facile  chez 
les  individus  qui  ont  le  choc  du  cœur  bien  accusé,  puisque 
ce  choc,  par  sa  coïncidence  avec  le  premier  bruit,  sert  à 
le  faire  distinguer  facilement. 

Un  autre  signe  important  se  tire  du  rhyihme  des  bruits. 
En  effet,  puisque  les  intervalles  ou  silences  ne  soiit  pas 
égaux,  et  qu'après  le  grand  silence  vient  le  premier  bruit, 
on  peut»  d'une  manière  générale,  distinguer  le  premier 
bruit  du  second  d'après  la  durée  du  silence  qui  l'a 
précédé.  —  Ce  moyen  n'est  pas  infaillible  ;  car,  ainsi  que 
nous  l'avons  dit,  la  durée  relative  des  deux  silences  n'a 
rien  de  fixe,  et  il  peut  arriver  dans  certains  cas  que  tous 
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deux  soient  égaux.  Le  cœur  bat  alors  une  mesure  à  deux 
temps;  il  serait  donc  impossible  de  distinguer  le  premier 
bruit  du  second  d'après  le  rhythme.  Dans  ces  cas,  il  est 
important  de  se  régler  sur  le  moment  d'apparition  de  la 
pulsation,  pour  reconnaître  le  premier  bruit. 

Mais  la  pulsation  du  cœur  peut  manquer,  soit  que  la 
contraction  du  ventricule  ait  trop  peu  d'énergie,  soit  qu'un 
épanchement  dans  le  péricarde,  ou  l'interposition  d'une 
lamelle  de  poumon  emphysémateux  sépare  le  ventricule 
de  la  paroi.  Il  faut  don'c  d'autres  moyens  pour  déterminer 
la  position  des  deux  bruits.  Disons  tout  de  suite  que  la 
palpation  du  pouls  carotidien  vient  lever  cette  difficulté 
(le  pouls  carotidien  coïncide  à  peu  près  avec  la  pulsation  du 
cœur,  et  par  conséquent  avec  le  premier  bruit).  Outre ùe 
moyen  tiré  de  la  palpation  combinée  avec  l'auscultation, 
moyen  qui  exige  une  certaine  habitude  de  la  part  du  pra- 
ticien, il  en  est  un  autre  fourni  par  Tauscultation  toute 
seule,  èl  tiré  de  la  différence  de  timbre  des  deux  bruits. 

Les  bruits  du  cœur  n'ont  pas  le  même  timbre.  Le  pre- 
mier bruit  est  sourd,  grave,  on  sent  qu'il  est  accompagné 
par  un  ébranlement  profond  et  énergique.  Le  deuxième 
bruit  est  elair,  plus  aigu  que  le  précédent,  plus  nettement 
frappé.  Nous  n'insistons  pas  davantage  sur  là  différence 
de  ces  deux  sons,  elle  s'expliquera  mieux  quand  nous 
aurons  parlé  de  la  cause  de  chacun  d'eux. 

Enfin,  ces  deux  bruits  présentent  encore  une  différence^ 
importante  d'après  le  lieu  ou  ils  s'entendent.  Le  siège  du 
maximum  d'intensité  n'est  pas  le  môme  pour  tous  deux.  — 
Sur  un  animal  dont  le  cœur  est  à  nu,  le  premier  bruit 
s'entend  également  bien  sur  tous  les  points  de  la  surface 
ventriculaire.Ledeuxième,au  contraire,  a  pour  maximum 
d'intensité  Vorigine  de  l'aorte  et  de  r«artère  pulmonaire. 
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Sur  l'homme  vivant,  le  maximum  d'intensité  du  pre- 
mier bruit  est  situé  au  poiut  même  où  le  choc  se  produit, 
c'est-à-dire  au  niveau  de  U  pointe  du  cœur- (dans  le 
cinquième  espace  intercostal  gauche  un  peu  en  dehors 
du  mamelon),  point  où  le  ventricule  est  en  contact  di- 
rect avec  la  paroi  thoracique.  —  Le  deuxième  bruit  a  son 
maximum  en  face  de  la  base  du  cœur  (au  deuxième  ou 
troisième  espace  intercostal  gauche,  tout  près  du  bord  du 
sternum). 

Le  siège  des  bruits  du  cœur,  pas  plus  que  leur  rhythme 
ou  leur  timbre,  n'est  susceptible  d'être  déterminé  d'une 
manière  rigoureuse  dans  tous  les  cas.  En  effet,  les  chan- 
gements, de  volume  du  cœur,  ou  ses  déplacements  par  un 
épanchement  pleurétique  ou  quelque  autre  cause,  peuvent 
faire  que  cet  organe  s'écarte  un  pou  de  sa  place  ordinaire, 
et  que,  par  conséquent,  le  siège  de  ses  bruits  soit  déplacé. 
Mais  il  est  rare  que  tous  les  caractères  que  nous  venons 
d'indiquer  manquent  à  la  fois.  En  général,  à  défaut  de 
quelques-uns  d'entre  eux,  les  autres  suffisent  pom*  distin- 
guer le  premier  et  le  second  bruit.  Ces  caractères. peu v(înt 
se  résumer  dans  le  tableau  suivant  : 


CARACTÈRE    PROPRE    AU    PREMIER    BRUIT. 

i 

Il  coïncide  avec  la  pulsition  cardiaque,  et  est  presque  syuclironc  avec  le  pouls  carulidicn. 
CARACTÈRES   DIFFERENTIELS    0E8   DEUX    BRUITS. 


Le  premier 

Arrive  après  le  ^ind  filenee;  too  timbre  est 
fourd  ;  son  maximum  d'intensité  eit  à  la 
pointe  du  cœur. 


Le  leeond 

Arrive  apfès  le  petit  sileare  ;  son  timbre  est 
clair  ;  son  maximum  d*inteu5ité  est  à  la 
base  du  cœur. 


De  la  cause  des  bruils  du  cœur. 


§  34 .  —  Parmi  les  différentes  théories  qui  ont  été  émi- 
ses relativement  à  fa  cause  des  bruits  du  cœur  à  l'étal  phy- 
siologique, il  en  est  plusieurs  qu'oji  ne  nous  demandera 
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pas  même  de  réfuter,  tant  elles  sont  en  opposition  avec  les 
principes  de  Tacoustique.  Mats  il  eu  est  d'autres  qui, 
basées  sur  des  idées  physiques  plus  saines,  ne  peutent 
être  combattues  que  si  Ton  montre  leur  désaccord  avec 
les  faits  (1). 

(4)  Ce  que  notts  disons  s'applique  tout  particalièrement  à  là  Uiéioirie 
de  M.  Beau.  Pour  cet  auteur,  le  premier  bruit  du  cœur  sàrait  produit 
par  le  déploiement  brusque  et  sonore  des  parois  ventriculaires  au  mo- 
ment où  se  fait  la  contraction  de  Toreillette.  Le  second  bruit  serait 
produit  d'une  manière  analogue  par  le  déploiement  de  roreilleite  dans 
laquelle  afQue  le  sang  veineux  a.u  moment  où  elle  se  reHôbe.  Àseaié- 
ment  la  brusque  distension  d*ujie  cavité  membraneuse,  lorsqu'un  liquida 
s'y  précipite,  peut  donner  naissance  à  un  bruit,  mais  cette  brusque 
distension  n'existe  pas. 

Si  Ton  se  reporte  aux  faits  précédemment  démontrés  dans  l'analysé 
des  tracés  graphiques,  on  voit  tout  d'abord  que  c«tte  interprétation  du 
premier  brtfit  ne  saurait  être  vraie.  En  effet  tout  le  monde,  et  M.  Beau 
lui-même,  admet  que  le  premier  bruit  coïncide  avec  la  pulsation  car- 
diaquei  Or,  lious  croyons  avoir  suffisamment  établi  (§  4  3)  que  cette 
pulsation  n'a  pas  lieu  au  moment  de  la  réplétion  du  ventricule,  mais 
pendant-^a  contraction.  On  a  vu,  de  plus,  que  l'arrivée  du  sang  dans 
le  ventricule,  par  feffet  de  la  contraction  de  roreilletle,  est  précédée 
d'une  réplétion  lente  et  graduelle  de  la  cavité  ventriculaire;  il  ne  sau- 
rait donc  y  avoir  un  déplacement  brusque  et  sonore  des  parois  de  cette 
cavité.  —  Pour  le  second  bruit,  il  n'est  pas  produit  non  pins  par  la 
brusque  réplétion  des  oreillettes.  Si,  à  l'exemple  de  MM.  Cbauveau  et 
Faivre,  on  paralyse  les  oreillettes  de  manière  à  supprimer  tout  à  fait 
leurs  contractions,  ces  cavités  seront  constamment  remplies,  de  sorte 
qu'elles  ne  se  videront  plus  dans  les  ventricules  que  par  regorgement. 
On  ne  saurait  admettre  alors  la  réplétion  brusque  des  oreillettes,  et 
cependant  le  deuxième  bruit  continue  à  s'entendre  comme  par  le  passé. 

Nous  croyons  qu'on  peut  se  contenter  de  celte  réfutation  des  diverses 
théories  émises  sur  la  cause  des  bruits  du  cœur.  Fidèle  à  notre  méthode, 
nous  chercherons  à  fournir  des  preuves  en  faveur  de  l'opinion  à  laquelle 
nous  nous  sommes  rattaché,  plutôt  qu'à  combattre  les  autres.  Quant  à 
la  critique  des  théories  diverses  émises  sur  ce  sujet,  nous  ne  saurions 
mieux  faire  que  de  renvoyer  le  lecteur  aux  traités  de  physiologie  de 
MM.  Milne  Edwards  et  Longet,  qui  ont  rassemblé  et  savamment  discuté 
les  opinions  des  différehts  anteiirs. 
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Pour  qu'une  interprétation  des  bruits  du  cœur  soit 
acceptable,  il  faut  qu'elle  se  concilie  avec  les  faits  déjà 
prouvés.  Nos  démonstrations  antérieures  nous  autorisent 
donc  à  éliminer  les  théories  qui  sont  en  contradiction  avec 
les  résultats  fournis  par  les  expériences,  et  nous  con* 
duisent  à  examiner  exclusivement  la  théorie  donnée  par 
Roùanet. 

Cet  auteur  a  publié  sur  la  cause  des  deux  bruits  du  cœur 
an  travail  dans  lequel  il  démontre  que  chacun  des  bruits 
est  produit  par  un  claquement  valvulaire:  Cette  idée  avait 
déjà  été  émise  par  Carswell,  mais  c'est  à  Rouanet  qu'on 
doit  de  l'avoir  démontrée  et  vulgarisée  (1  ). 

Le  premier  bruit,  arrivant  au  moment  où  le  ventricule 
se  contracte,  serait  dû  au  claquement  des  valvules  auri- 
€alo-ventriculaires,  lorsque  celles-ci  se  ferment  sous 
l'efiort  du  liquide  sanguin  qui  tend  à  s'échapper  du  ven- 
tricule. —  Le  deuœième. bruit,  arrivant  après  la  systole  du 
ventricule,  serait  produit  par  le  claquement  des  valvules 
artérielles.  Celles-ci  s'abaissent  sous  la  pression  du  sang 
qui  a  été  poussé  dans  l'aorte  et  dans  l'artère  pulmonaire, 
et  qui  tend  à  refluer  dans  les  ventricules  aussitôt  que  ceux- 
ci  cessent  de  se  contracter. 

n  n'y  a  presque  rien  à  changer  à  la  théorie  de  Rouanet, 
sauf  une  aiddition  qui  rende  compte  dé  la  différence  du 
timbre  des  deux  bruits  du  cœur. 

Le  premier  èfruit  est  sourd,  grave;  on  comprend,  lors- 
qu'on l'entend ,  qu'il  est  produit  par  un  effort  puissant  du 
cœur.  C'est  eu  eflet  au  moment  de  la  contraction  du  ven- 
tricule qu'il  a  lieu,  c'est-à-dire  au  moment  où  le  cœur 
dévdoppe  son  action  la  plus  énergique»  A  cet  instant  trois 

(4)  ÀntOjfmémhnâU  eu  omur.  Paris,  483S« 
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actes  se  produisent,  dont  chacun  doit  donner  naissance  à 
un  bruit;  ces  trois  actes  sont  :  l*"  la  clôture  des. valvules 
auriculo-veutriculaires;  2Me  changement  brusque  de  la 
forme  des  ventricules,  qui  deviennent  globuleux;  3^  la 
contraction  des  parois  Qiusculeuses  de  ces  cavités. 

Toutes  les  fois  qu'une  membrane  arrive  brusquement 
à  Tétat  de  tension,  il  se  produit  un  claquement  sonore. 
Ainsi,  lorsqu'une  voile  se  tend  brusquement  par  Teffet 
d'un  coup  de  vent,  ou  bien  encore  lorsqu'une  courroie 
dont  on  écarte  subitement  les  deux  boots  arrive  à  l'état 
de  tension  ;  enOn  lorsqu'on  souffle  de  l'air  ou  qu'on  injecte 
un  liquide  dans  une  poche  membraneuse,  un  bruit  se  pro<> 
duit  au  moment  où  cette  poche  est  remplie  et  où  ses  parois 
arrivent  à  l'état  de  tension  parfaite.  Or«  au  moment  où 
les.  ventricules  se  contractent,  le  sang  soulève  les  valvules 
auriculo-ventriculaires;etcelles-ci,  semblables  à  des  voiles 
qui  se  gonflent,  viennent  brusquement  saillir  dans  l'oreiU 
lelte.  Mais  tout  à  coup  leur  soulèvement  s  arrête;  les 
valvules  sont  tendues  et  retenues  par  les  cordages  tendi*-* 
neux  qui  Gxent  leurs  bords  libres.  Ce  mode  de  tension 
des  valvules  est  parfaitepient  démontré.  MM.Chauveauet 
Faivre,  étudiant  sur  le  cheval  les  phénomènes  de  la  circu* 
lation  cardiaque,  ont  pu  sentir  avec  le  doigt  les  saillies  que 
forment  les  valvules  au  moment  où  le  ventricule  se  gou«* 
tracte.  Pour  cela,  on  fait  à  l'oreillette  une  petite  ouveiiure 
par  laquelle  on  iqtroduit  le  doigt  dans  cette  cavité  jus- 
qu'au niveau  de  l'orifice  auriculo-ventriculaire.  J)ans  ces 
conditions,  le  doigt  éprouve  une  percussion  à  chaque  fois 
que  les  valvules  se  tendent  et  font  leur  relief  du  c6té  de 
l'oreillette  (i);  eu  auscultant  le  cœur  au  même  insta^nt,  on 

(1)  Ce  mode  d'occlusioa  des  valvules  est  1res  facile  à  seuUr.  L  espé- 
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peut  s'assurer  du  synchronisme  parfait  de  ce  claquement 
avec  le  premier  bruit.  Du  reste,  le  doigt  tout  seul  peut  ici 
suppléer  roreille,  car,  de  môme  que  pour  constater  la  cré- 
pitation des  fractures  oq  de  Temphysème,  on  peut  par  le 
toucher  percevoir  Texistence  du  bruit. 

Si  la  tension  brusque  d'une  poche  membraneuse  s'ac- 
compagne d'un  bruit,  on  doit  conclure  qu'un  bruit  se 
produira  paiement  au  moment  où  les  ventricules,  en  se 
contractant,  auront  atteint  l'état  de  dureté  et  la  forme 
globuleuse  dont  iHHte  avons  parlé  §  13;  car,  à  ce  moment, 
il  y  a  une  brusque  tension  des  parois  des  ventricules  et 
un  temps  d'arrêt  dans  leur  contraction.  --  Au  début  de  la 
systole,  la  cavité  des  ventricules  est  trop  grande  pour  le 
sang  qu'elle  contient  ;  aussi  le  premier  effet  de  la  con- 
traction des  parois  sera-t-il  de  changer  la  fprme  ducœur, 
et  de  ramener  les  ventricules  à  la  plus  petite  surface  pos- 
sible. Mais  dès  que  la  forme  globuleuse  sera  atteinte  et 
que  le  sang  qui  tend  à  s'échapper  du  côté  de  l'oreillette 
aura  produit  la  clôture  des  valvules  auriculo-ventricu'* 
laires,  un  obstacle  soudain  s  opposera  à  la  contraction  des 
ventricules  :  c'est  Tincompressibilité  du  sang  contenu 
dans  leur  intérieur.  Toute  contraction  sera  donc  alors, 
arrêtée  jusqu'à  ce  qu'elle  acquière  assez  d'énergie  pour 
chasser  le  sang  dans  l'aorte  en  lui  faisant  soulever  les 
valvules  sigmoïdes  malgré  l'effort  de  la  pression  du  sang 
dans  les  artèrea. --^  Une  membrane  flasque  qui  devient 
subitement  tendue I  une  contraction  facile  qui  subit  un 

rience  qui  vient  d*èlre  décrite  montre  que  Parcbappe  8'était  trompé 
lorsqu'il  admettait  une  sorte  d'engrènement  des  cordages  lendineux  des 
valvules  et  une  disposition  infundibuliforme  de  l'oriRce  auriculo-ven- 
triculaire  fermé.  (Parcbappe,  Du  cœur^  do  ia  structure  et  de  ses  mouvc-^ 
menu,  etc.  PêriSi  4848.) 
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brusque  temps  d'arrêt  en  présence  d'un  obstacle/  telles 
sont  les  conditions  qui  se  produisent  alors  et  qui  sont  bien 
faites  pour  donner  naissance  à  un  ébranlement  sonore. 
Cet  ébranlement,  la  main  peut  facilement  le  percevoir  : 
c'est  le  début  de  la  pulsation  cardiaque  ou  choc  du  cœur. 
Quant  au  bruit,  il  s'ajoute  au  bruit  des  valvules  et  le  ren- 
force. Avec  une  telle  cause,  le  premier  bruit  devra  s'en- 
tendre sur  toute  la  surface  des  ventricules,  car  il  n'est  pas 
un  point  de  leur  surface  qui  ne  subisse  en  même  temps 
que  les  autres  cette  tension  brusque  dont  il  vient  d'être 
question.  C'est  en  effet  ce  qui  arrive  :  on  peut  s'en  assurer 
en  promenant  un  stéthoscope  sur  les  différents  points  de  la 
surface  d'un  coeur  mis  à  nu  ;  quel  que  soit  le  point  qu'on 
ausculte,  on  entend  le  premier  bruit. 

Pourquoi  donc  existe-t-il,  lorsqu'on  ausculte  le  cœur  de 
l'homme,  un  espace  limité,  correspondant  à  la  pointe  de 
l'organe,  espace  au  niveau  duquel  le  premier  bruit  pré- 
sente son  maximum  d'intensité  ?  Cela  tient  au  contact 
plus  intime  du  ventricule  avec  la  paroi  thoracique  en  cet 
endroit,  tandis  que  partout  ailleurs  le  tissu  du  poumon 
s'interpose  en  lame  plus  ou  moins  épaisse  qui  conduit 
mal  le  son.  C'est  la  môme  cause  qui  fait  qu'en  ce  point  la 
pulsation  cardiaque  se  sent  mieux  que  partout  ailleurs. 

Enfin  tout  muscle  qui  se  contracte  donne  naissance  à 
un  bruit  continu  qu'on  appelle  le  bruit  rolaloirey  bruit 
qui  dure  autant  que  la  contraction,  se  renforce  ou  faiblit 
avec  elle.  Tout  porte  à  croire  que  la  contraction  des  ven- 
tricules doit  s'accompagner  d'un  bruit  semblable  qui 
vient  encore  s'ajouter  à  ceux  dont  nous  avons  parlé,  les 
modifier  dans  leur  timbre  et  prolonger  leur  durée. 

Le  second  bruit  est  un  claquement  valvulaire  pur,  il  est 
plus  simple  par  conséquent  dans  sa  production  que  ne 
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l'est  le  premier,  mais  très  analogue  par  sa  nature.  Il  se 
produit  au  moment  où  les  valvules  sigmoïdes  de  Taorte 
s'abaissent  sous  la  pression  du  sang  qui  tend  à  refluer  des 
artères  dans  les  ventricules,  dès  que  ceux-ci  sont  relâchés. 
Il  n'y  a  donc  ici  rien  à  changer  à  la  théorie  de  Rouanet. 
Ce  second  bruit  a  son  siège  dans  deux  points  bien  limités  : 
les  valvules  sigmoïdes  de  l'aorte  et  celles  de  l'artère  pul- 
monaire; aussi  sera-ce  en  ces  points  qu'il  s'entendra  avec 
son  maximum  d'intensité.  11  s'accompagne  d'un  ébran- 
lement que  le  doigt  peut  sentir  lorsque^  sur  un  animal 
dont  le  cœur  est  à  nu,  on  saisit  la  base  des  deux  vaisseaux, 
en  face  du  point  où  s'insèrent  les  valvules.  Ces  preuves 
pourraient  suffire  pour  établir  la  cause  du  deuxième 
bruit  du  cœur,  mais  les  physiologistes  ont  ajouté  des  dé* 
moustrations  qui  ne  permettent  aucun  doute  sur  le  rôle 
des  valvules  sigmoïdes  dans  la  production  de  ce  bruit. 

Rouanet  adapta  un  tronçon  d'aorte  muni  de  ses  val- 
vules sigmoïdes  à  l'extrémité  inférieure  d'un  tube  vertical  ; 
d^autre  part,  une  vessie  pleine  d'eau  était  ajustée  à  la  base 
de  ce  tronçon  aortique  au-dessous  des  valvules.  Si  l'oq 
comprime  la  vessie  de  manière  à  pousser  une  colonne  de 
liquide  dans  le  tube,  on  obtient  un  claquement  sonore, 
semblable  au  deuxième  bruit  du  cœur,  au  moment  où  la 
vessie  cesse  d'être  comprimée  et  où  la  colonne  liquide  qui 
tend  à  reOuer  ferme  devant  elle  les  valvules. 

L'expérience  de  Rouanet  était  une  démonstration  syn- 
thétique d'une  grande  valeur.  11  vint  bientôt  s'y  ajouter 
un  nouvel  ordre  de  preuves  tirées  des  vivisections.  Le 
comité  des  médecins  de  Londres  (1)  montra  que  si  l'on 


(4)  Report  of  Ihe  Dublin  siib-commiUee  (Brilish  Asèociat.^  1835, 
p.  247). 
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empêche  les  valvules  sigmoïdes  de  se  fermer,  on  supprime 
le  deuxième  bruit  du  cœur;  a  cet  effet  on  introduisait  à 
la  base  de  Taorte  et  de  l'artère  pulmonaire  des  aiguilles 
mélalliques  au  moyen  desquelles  ou  tenait  les  valvules 
accolées  aux  parois  de  ces  vaisseaux.  Ces  expériences 
furent  reprises  depuis  par  Hope  et  par  Cbauveau  et  Fai- 
vre,  toujours  avec  des  résultats  parfaitement  concor* 
dants. 

Interprétation  des  signes  fournis  par  rauscultaUoo  du  coeur  à  Télat 

physiologique. 

§  85.  —  Lorsqu'on  s'est  exercé  à  entendre  et  à  distin- 
guer, dans  tous  les  cas  simples,  les  deux  bruits  du  cceur, 
il  faut,  pour  que  cette  connaissance  ait  une  utilité  pratique, 
qu'elle  nous  permette  de  savoir  ce  qui  se  passe  dans  le 
cœur.  Ge  résultat  est  atteint  du  moment  où  l'on  connatt 
la  cause  qui  produit  le  choc  et  les  bruits. 

C'est  à  l'action  du  ventricule  tout  seul  que  se  rappor* 
tent  ces  signes.  C'est  le  ventricule  qui,  en  se  contractant, 
ferme  les  valvules  auriculo  -  ventriculaires  et  produit  le 
premier  bruit  ;  c'est  lui  qui  produit  le  choc  par  son  dur- 
cissement subit;  c'est  au  moment  où  il  se  relâche,  et  per- 
met au  sang  artériel  de  faire  claquer  les  valvules  aorti* 
ques  et  pulmonaires,  que  se  fait  le  deuxième  bruit.  Les 
signes  fournis  par  l'auscultation  nous  révéleront  donc  le 
début  de  la  contraction  des  ventricules  et  celui  de  leur 
relâchement ,  mais  riep  de  plus.  La  réplétion  des  ca- 
vités du  cœur  est  silencieuse  dans  Tétat  normal  ;  la  con^ 
traction  de  l'oreillette  l'est  également  ;  nous  ne  sommes 
donc  en  rien  renseignés  sur  les  mouvements  de  l'oreil- 
lette, mais  seulement  sur  ceux  du  ventricule.  On  ne  doit 
rien  demander  de  plus  à  lauscultalion. 
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Si  donc,  par  la  pensée,  nous  cherchons  à  nous  rendre 
compte  de  ce  qui  se  passe  dans  le  ventricule  au  moment 
des  deux  bruits  et  dans  leurs  intervalles,  nous  arrivons  à 
interpréter  ainsi  la  succession  des  mouvements. 

É 

l**  bruit.  S*  brait.  4 •' bruit.  2*  bruit. 

IGontraetion    ■     Belfichement  venlri-     1    G«ntrtellon  ■     Rellebement  Tentri- 
TeatrlcoUire.  ■  cataire.  |  venlriculalre.  ■  culairc. 

.Ou  autrement,  en  figurant  Tétat  des  ventricules  pendant 
les  deux  silences. 

I     Petit  anence    _  '      Gnnd  lileoee         1    Polit  tlleoce  Grand  tUence  | 

on  I  on  I  .ou  I  ®°  I 

contraction.  rellchement.        |    contraction.  rolftchement.  | 

Il  est  impossible  d'ausculter  le  co&ur  d'une  manière  utile 
et  de  diagnostiquer  la  cause  des  bruits  anormaux  qui  se 
produisent  par  suite  des  lésions  de  ses  orifices,  si  l'on  n'ar* 
rive  tout  d'abord,  en  appliquant  l'oreille  sur  la  poitrine,  à 
se  représenter  ainsi  le  jeu  du  ventricule  avec  ses  aherna- 
tives  de  contraction  et  de  relâchement.  Alors  seulement  on 
peut  se  rendre  compte  de  la  durée  de  l'action  et  du  repos 
de  cet  organe^  et  tirer  des  conclusions  importantes  sur  la 
manière  dont  ses  fonctions  s'exécutent.  Il  n'est  pas  toujours 
facile  de  saisir  d'une  manière  exacte  cette  succession  des 
mouvements;  on  n'y  arrive,  à  coup  sûr,  qu'après  des  ef- 
forts répétés.  Mais  ce  point  est  indispensable;  c'est  le  pre* 
mier  pas  dans  l'iitude  de  l'auscultation. 


WimprmdmtlÊiém  «rilflelelle  de*  bralw  dm  eù&mw,  * 

§  36.  —  La  reproduction  artificielle  des  bruits  du  cœur 
au  moyen  de  l'appareil  schématique  décrit  figure  2,  est 
un  des  meilleurs  moyens  de  faire  comprendre  leurs  rap- 
ports ftvec  les  mouvements  du  ventricule,  —  A  chaque 
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fois  que  Ton  comprime  dans  la  main  la  boule  de  caout- 
chouc, on  foule  de  Tair  dans  le  ballon  v,  et  par  consé- 
quent, on  produit  une  espèce  de  systole  de  Tampoule  qui 
représente  le  ventricule.  On  peut  alors  constater  une  série 
de  phénomènes  qui  éclairent  beaucoup  la  physiologie  des 
mouvements  du  cœur. 

a.  Le  début  de  cette  systole  s'accompagne  d'un  bruit. 
Celui-ci  est  bien  produit  par  un  claquement  valvulafre;  il 
a  pour  cause  l'occlusion  de  la  valvule  auriculo-ventri- 
culaire  VM  qu'on  voit  à  travers  les  parois  du  tube  de 
verre.  11  correspond  donc  au  premier  bruit  du  coeur. 

b.  La  fin  de  la  systole  du  ventricule,  c'est-à-dire  l'in- 
stant précis  où  l'on  cesse  de  comprimer  la  boule,  s'accom- 
pagne aussi  d'un  bruit.  On  peut  s  assurer  qu'il  tient  bien 
à  Tocclusion  de  la  valvule  VA.  C'est  l'analogue  du 
deuxième  bruit  du  cœur. 

c.  11  est  facile  d'agir  sur  ces  valvules  de  manière  à  les 
empêcher  de  se  fermer.  On  voit  alors  que  le  premier  ou 
le  deuxième  bruit  est  supprimé,  suivant  qu'on  empêche 
l'occlusion  de  la  valvule  VM  ou  celle  de  VA. 

rf.  Les  soupapes  de  taffetas  qui  représentent  les  valvules 
du  cœur  ne  sont  évidemment  mises  en  jeu  que  par  les 
mouvements  du  liquide  auxquels  elles  obéissent  d'une 
manière  passive.  Quelle  que  soit  la  rapidité  avec  laquelle 
on  fasse  succéder  les  systoles  ventriculaires,  les  valvules 
obéissent  toujours,  et  produisent  leur  claquement  avec 
une  surprenante  précision.  Cette  expérience  démontre 
très  bien  que  les  valvules  du  cœur  s'ouvrent  et  se  ferment 
sous  l'influence  des  mouvements  du  sang,  sans  qu'on  ait 
besoin  d'invoquer  l'action  de  leurs  niuscles  propres  (1). 

(f)  Les  bandelellos  musculoases  qui  existent  dans  Tépaisseur  des 
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e.  L'emploi  du  schéma  montre  encore  très  clairement 
la  signification  du  grand  et  du  petit  silence.  I^orsqu^on  fait 
fonctionner  cet  appareil^  on  peut  donner  à  la  systole  du 
ventricule  une  durée  variable,  et  Ton  voit  que  la  durée  du 
petit  silence  peut  être  rendue  à  volonté  plus  ou moins 
longue.  Cette  expérience  fait  bien  comprendre  comment 
la  systole  du  ventricule  est  immédiatement  précédée  par 
le  premier  bruit,  et  immédiatement  suivie  par  le  second. 
Voy.  §  35. 

/.  Enfin  9  comme  on  devait  s'y  attendre,  les  deux  bruits 
produits  par  les  soupapes  de  Tapparëil  ont  tous  deux  le 
même  timbre;  cela  se  comprend,  puisque  tous  deux  sont 
produits  par  la  même  cause,  un  claquement  valvulaire  tout 
seul.  Le  premier  bruit  n'a  donc  plus  son  timbre  sourd 
et  grave,  parce  que  dans  le  schéma  il  ne  se  produit  pas 
cette  tension  de  parois  du  ventricule  qui  donne  naissance 
à  la  pulsation  cardiaque,  qui  renforce  et  modifie  le  son 
du  premier  bruit. 

B.  De  la  pulsation  cardiaque. 

Le  nom  impropre  de  choc  du  cœur  donné  h  la  pulsa- 
tion cardiaque  montre  bien  que,  jusqu'à  présent,  on  n'a- 
vait saisi  dans  ce  phénomène  qu'un  mouvement  instan- 
tané dont  la  durée  indivisible  échappe  à  toute  analyse. 
Ce  phénomène  n'avait  donc  pas  d'autre  valeur  que  de 
servir  de  repère  dans  l'auscultation,  et  de  faire  distin- 


vaWules  sigmoïdes  doivent  donc  avoir  un  tout  autre  rôlo  que  de  produire 
les  mouvements  de  ces  valvules.  Pcui-èlre  sont-elles  destinées  à  les 
tendre  plus  ou  moins.  L'utilité  des  colonnes  charnues  parait  devoir  être 
du  même  genre  relativement  aux  valvules  auriculo-ventriculaires.  Ce 
sujet  peu  connu  appelle  de  nouvelles  recherches. 
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guor  plus  facilement  le  premjer  bruit  du  cœur  d'avec  le 
deuxième  (1). 

Les  expériences  cardiographiques  nous  ont  appris  déjà 
que  la  pulsation  cardiaque  peut  se  traduire  par  un  tracé 
fort  riche  en  détails.  L'analyse  de  ce  tracé  (voy.  §  13) 
fournit  en  effet  la  notion  de  presque  tous  les  phénomènes 
qui  se  passent  dans  une  révolution  cardiaque.  On  y  peut 
voir  rinstant  précis  de  la  contraction  des  ventricules  et 
celui  de  leur  relâchement;  on  voit  Texpression^de  la  durée 
relative  de  la  systole  et  de  la  diastole  des  ventricules,  c'est- 
à-dire  des  périodes  d'action  et  de  repos  de  ces  cavités. 
Le  même  tracé  montre  encore  l'effet  de  la  clôture  des 
valvules  auriculo-ventriculaires  et  sigmoïdes.  It  traduit 
également  les  changements  de  volume  des  ventricules  : 
leur  rétrécissement  systolique  suite  de  l'expulsion  du 
sang  dans  les  artères,  et  leur  réplétion  diastolique  dans 
laquelle  se  reconnaît  Teffet  de  la  contraction  de  Toreil- 
lette. 

Mais  il  a  fallu  une  vivisection  pour  obtenir  un  tracé 
aussi  complet  de  la  ])ulsation  cardiaque  :  c'est  en  intro- 
duisant une  ampoule  élastique  dans  la  paroi  de  la  poitrine 
qu'on  a  pu  recueillir  tous  les  éléments  de  cette  pulsation 
avec  assez  d'exactitude  pour  que  leur  tracé  renferme  tous 
les  détails  qu'on  voit  dans  la  figure  8.  Faut-il  donc 
renoncer  à  obtenir  sur  l'homme  un  tracé  analogue?  Faut- il 


(4)  Toutefois,  beaucoup  de  médecins  croient  pouvoir,  d'après  la  force 
de  la  pulsation  cardiaque,  conclure  à  l'énergie  plus  ou  moins  grande  de 
la  systole  ventriculaire.  Ce  dernier  point  ne  nous  semble  pas  admissible, 
car  un  grand  nombre  d'expériences,  dont  il  sera  question  plus  loin, 
semblent  prouver  que  l'énergie  de  la  pulsation  cardiaque  peut  changer 
chez  un  sujet  donné  sans  que  le  cœur  varie  dans  Ténergie  de  sa  con- 
traction. 
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réduire  la  pulsation  cardiaque  au  rôle  de  point  de  repère 
dans  Tauscultation 7  Assurément  non;  car,  malgré  les 
difficultés  qu*il  y  a  souvent  à  prendre  le  tracé,  de  cette 
pulsation  sur  l'homme,  on  peut,  le  plus  souvent,  obtenir 
une  courbe  qui  fournisse  des  renseignements  importants 
sur  l'action  du  cœur. 

Dès  que  nous  eûmes  réussi  &  construire  un  sphygmo- 
graphe  qui  fournit  un  tracé  exact  de  la  pulsation  arté- 
rielle (i),  nous  rappliquâmes  à  la  pointe  du  cœur,  pensant 
que  nous  obtiendrions,  avec  une  égale  facilité,  le  tracé  de 
la  pulsation  cardiaque.  Mais  par»  suite  de  la  difficulté  de 
maintenir  en  place  instrument,  il  est  souvent  nécessaire 
de  faire  plusieurs  tentatives  avant  d'obtenir  un  tracé  à  peu 
près  correct.  La  figure  1 4  représente  la  courbe  de  la  pul- 
sation cardiaque  donnée  par  notre  sphygmographe. 

Fig.  14. 

Bien  que  ce  tracé  soit  beaucoup  moins  parfait  que  celui 
qu'on  obtient  dans  les  expériences  faites  sur  les  animaux, 
il  présente  néanmoins  un  grand  intérêt,  car  il  nous  four- 
nit les  indications  suivantes  :  l"*  la  durée  relative  des  pé- 
riodes de  contraction  et  de  relâchement  des  ventricules  ; 
2*  il  signale  la  clôture  des  valvules  auriculo-ventriculaires 
et  sigrooïdes  (ce  qu'il  est  facile  de  reconnaître  en  compa- 
rant la  figiire  14  au  tracé  de  la  pulsation  cardiaque  repré- 
senté figure  8).  (2). 

(4  )  l4  description  de  cet  instrument  sera  donnée  dans  le  chap.  VIII. 

(2)  La  raison  qui  rend  ce  tracé  moins  riche  en  détails  que  ceux  que 
nous  avons  obtenus  sur  les  animaux  est  précisément  la  trop  grande  sen* 
sibilité  do  sphygmographe.  Ainsi,  un  mouvement  aussi  paissait  que  la 
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D*autres  procédés  sont  d'une  application  plus  facile  : 
ainsi  le  mode  de  transmission  du  mouvement  au  sphygmo* 
graphe,  par  le  procédé  de  Buisson,  fournit  souvent  de 
bons  résultats. 

Mais,  avec  cet  appareil»  deux  inconvénients  peuvent  se 
présenter.  —D'abord,  tous  les  sujets  ne  se  prêtent  pas  éga- 
lement bien  à  l'emploi  de  l'appareil  de  Buisson;  chez 
ceux  qui  ont  un  peu  d'embonpoint,  on  n'obtient  qu*uQ 
tracé  d'une  amplitude  tellement  faible  qu'il  est  à  peu  près 
insignifiant.  —  En  outre,  si  Tinstrument  n'est  pas  appli- 
qué sur  le  point  où  le  ventricule  est  en  contact  immédiat 
avec  les  parois  de  la  poitrine,  on  obtient  un  tracé  dans  le- 
quel tous  les  éléments  de  la  courbe  sont  renversés,  c'est- 
à-dire  que  le  levier  de  l'instrument  s'abaisse  quand  il 
devrait  s'élever,  et  s'élève  quand  il  devrait  s'abaisser. 
C'est  ce  qu'on  peut  appeler  la  pulsation  négalive.  Nous 
allons  donner  Texplication  de  ce  phénomène. 

De  la  pulsation  cardiaque  n(^gative. 

D'après  ce  qu'on  a  vu  de  la  nature  de  la  pulsatioo  car- 
diaque, on  sait  déjà  qu'un  double  effet  se  produit  à  cha- 
cune des  contractions  du  ventricule,  l**  Le  ventricule 
change  de  forme  et  de  consistance,  ce  qui  produit  la  pres- 
sion excentrique  contre  les  parois  thoraciques  dans  les 
points  où  ces  parois  déformaient  la  masse  ventriculaire  : 

pulsation  cardiaque  se  traduit  sur  cet  instrument  par  des  oscillations 
tellement  étendues  qu*elles  sortent  des  limites  du  papier  qui  est  destiné 
à  les  enregistrer.  Nous  avons  dû,  en  conséquence,  appliquer  Tinstm- 
ment,  non  plus  sur  le  point  où  la  pulsation  cardiaque  atteint  son  maximum 
d'intensité,  mais  un  peu  en  dehors  de  ce  point.  Il  en  est  résulté  qu*uue 
plus  grande  épaisseur  de  parties  molles  séparait  le  cœur  de  l'instrument, 
ce  qui  altérait  un  peu  la  forme  du  tracé  et  en  éteignait  certains  détails. 
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c'est  la  cause  de  la  pulsation  cardiaque  proprement  dite. 
2"  Les  ventricules  diminuent  de  volume  d'une  manière 
absolue  pendant  leur  systole,  h  mesure  que  leur  contenu 
est  expulsé  dans  les  artères.  Cest  à  ce  dernier  efTct  que 
tient  le  phénomène  de  la  pulsation  négative. 

Au  moment  où  le  cœur  diminue  de  volume,  il  produit 
autour  de  lui  une  aspiration  véritable;  toutes  les  parties 
qui  l'environnent  vioment  occuper  la  place  que  ses  parois 
abandonnent.  Ainsi  le  poumon  se  dilate,  le  diaphragme 
s'élève,  les  espaces  intercostaux  s'enfoncent,  chacune  de 
ces  parties  obéissant  à  cette  aspiration  dans  la  limite  de 
la  mobilité  qu'elle  possède. 

Si  donc  l'entonnoir  de  Buisson,  au  lieu  d'être  appliqué 
au  niveau  du  point  de  contact  du  ventricule  avec  les  pa- 
rois de  la  poitrine  (point  auquel  se  produit  la  pulsation 
positive),  est  placé  sur  un  endroit  où  ce  contact  n'ait  pas 
lieu,  chaque  systole  s'accompagnera  d'une  dépression  des 
espaces  intercostaux  et  d'une  aspiration  de  l'air  de  l'en- 
tonnoir, d'où  résultera  un  abaissement  du  levier  cardio- 
graphique. A  l'inverse,  chaque  diastole  des  ventricules, 
amenant  la  réplétion  de  ces  cavités,  produira  un  gonfle- 
ment des  espaces  intercostaux  sur  lesquels  repose  l'en- 
tonnoir  et  une  élévation  du  levier. 

Un  moyen  unique  permet  de  remédier  à  la  fois  aux 
deux  inconvénients  que  nous  venons  de  signaler.  Pour 
obtenir  un  tracé  toujours  positif,  et  pour  l'obtenir  à  coup 
sûr  chez  tous  les  sujets,  il  faut  agir,  non  pas  avec  un  ap- 
pareil d'une  grande  surface  comme  Tentonnoir  de  Buis- 
son, mais  avec  une  surface  étroite  susceptible  de  s'insi- 
nuer entre  deux  côtes  et  de  s'appliquer  exactement  sur 
le  point  où  le  ventricule  est  en  contact  parfait  avec  les 
parois  de  la  poitrine.  Ce  point  se  reconnaît  facilement  : 
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c*est  celui  où  le  doigt  sent  le  plus  nettement  les  batte- 
ments du  cœur. 

Nous  décrirons  plus  tard  Tinstrument  que  nous  avons 
construit  pour  atteindre  ce  résultat.  On  verra,  à  propos 
des  applications  de  la  méthode  graphique  au  diagnostic 
des  maladies  du  cœur,  quelle  utilité  son  emploi  peut 
avoir  ix)ur  Faire  connaître  directement  les  altérations  des 
mouvements  de  cet  organe. 


CHAPITRE    VI 

CIRCULATION    ARTÉRIELLE. 

Les  artères  ont  une  triple  fonction:  —  4°  de  supprimer  r'inlermitlence 
qui  eiiste  dans  ractton  du  oœor,  et  d'apporter  aux  organea  un  cou- 
rant aanguin  conUno  et  régulier  ;  -*-  2**  de  recevoir  le  sang  que  le 
cœur  leur  envoie  en  nécessitant,  de  la  part  des  ventricules,  le  moins 
possible  de  dépense  de  force  ;  —  3"  de  distribuer  aux  organes  une 
quantité  de  sang  plus  ou  moins  grande  à  différents  moments.  —  L'é- 
lasticité et  la  contractilité  des  artères  suffisent  pour  produire  ce  triple 
effet. 

A.  L'élasticilé  des  artères  change  le  mouvement  intermittent  que  le  sang 
reçoit  du  cœur  en  un  écoulement  continu  et  uniforme,  comme  cela 
9*observe  dans  les  vaisseaux  capillaires.  Expérience. 

B.  L'élasticité  des  artères  favorise  l'action  du  cœur  en  diminuant  les 
résistances  au-devant  de  cet  organe.  Expérience, 

G.  La  contractililé  des  artères  permet  à  ces  vaisseaux  de  distribuer  aux 
organes  des  quantités  de  sang  différentes  à  différents  moments.  — 
Du  rôle  véritable  de  la  contractilité  des  artères  ;  erreurs  qui  ont  régné 
à  ce  sujet. 

De  la  tension  artérielle,  —  Sa  formation  sous  l'influence  de  deux  forces 
antagonistes  :  l'action  du  cœur  et  la  résistance  produite  par  l'étroi- 
tesso  des  vaisseaux. 

Moyens  de  mesurer  la  tension  artérielle  :  manomètre.  «-  des  différentes 
espèces  de  manomètres  et  den  erreurs  inséparables  "de  leur  emploi.  — » 
Manomètre  compensateur  fournissant  la  mesure  exacte  de  la  tension 
moyenne  des  artères.  —  Description  de  cet  appareil  et  des  principes 
sur  lesquels  sa  construction  est  basée.  —  Lots  générales  qui  président 
aux  variations  de  la.  tension  artérielle  moyenne. 

• 

La  disposition  anatomique  du  système  artériel  nous 
révèle  sa  fonction  principale  qui  est  de  porter  le  sang  du 
cœur  aux  organes.  L'aorte  se  divise  en  troncs  divergents 
et  chacun  de  ces  troncs  en  branches,  puis  en  raineaux  et 
artérioles.  Ces  divisions  qui  se  niultiplientit  Tinfini  per- 
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mettent  au  sang  atiériel  de  se  transporter  dans  toutes  les 
direetions,  et  de  se  distribuer  dans  les  tissus  de  tous  les 
organes  pour  les  nourrir  et  alimenter  leurs  fonctions. 
Mais  ce  transport  du  sang  doit  s'efTectuer  dans  certaines 
conditions.  11  faut  d'une  part  que  le  cœur  exécute  le  plus 
facilement  possible  son  action  impulsive,  et  d'autre  part 
que  les  organes  reçoivent  le  sang  artériel  avec  contiDuité. 
11  faut  en  outre  que  ce  sang  leur  arrive  en  quantité  va« 
riable  à  divers  moments.  Deux  propriétés  inhérentes  à 
la  structure  des  artères  atteignent  ce  triple  but  :  ces  pro- 
priétés importantes  sont  YélasUcilé  de  ces  vaisseaux  et 
leur  conlraclililé.  Le  rôle  des  artères  peut  donc  se  résumer 
à  ces  trois  actes  principaux  : 

l"*  Apporter  aux  organes  un  courant  sanguin  r^ulier, 
c'est-à-dire  supprimer  Tintermittence  du  mouvement 
donné  par  le  cœur.  —  C'est  là  un  des  effets  de  l'élasticité 
des  artères. 

2""  Recevoir  le  plus  facilement  possible  le  sang  que  le 
cœur  envoie,  et  par  conséquent  nécessiter  de  la  part  de 
cet  organe  le  moins  possible  de  dépense  de  force. —  Cet 
effet  est  encore  obtenu  par  l'élasticité  des  artères. 

S""  Distribuer  aux  organes  des  quantités  de  sang  difië- 
rentes  à  différents  moments.  —  Ces  variations  locales 
de  la  circulation  ne  peuvent  évidemment  dépendre  de 
l'action  plus  ou  moins  énergique  du  cœur  ;  celui-ci  accé- 
lérerait ou  ralentirait  le  mouvement  dajis  tout  le  système 
artériel  à  la  fois.  Elles  ne  peuvent  tenir  qu'à  une  cause 
locale  siégeant  dans  l'organe  où  la  circulation  s'accélère 
ou  se  ralentit;  elles  sont  dues  à  la  propriété  qu'ont  les 
vaisseaux  de  devenir  plus  ou  moins  étroits,  grâce  à  la 
coniraclililc  de  leurs  parois. 
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A.  L'élasticilé  des  artères  change  le  mouvement  intermittent  que  le 
sang  reçoit  du  cœur  en  un  écoulement  continu  et  uniforme,  comme 
cela  s'observe  dans  les  vaisseaux  capillaires. 

§  37. — Lorsqu'on  examine  au  microscope  la  circulation 
du  sang  dans  les  petits  vaisseaux,  ce  qui  peut  se  Faire  en 
plaçant  sous  l'objectif  de  l'instrument,  une  membrane 
transparente  dans  laquelle  le  sang  circule  (ainsi  la  mem- 
brane interdigitale  des  grenouilles,  le  mésentère  de  souris, 
l'aile  des  chauves-souris,  etc.),  on  voit  que  les  globules  du 
sang  se  meuvent  d'un  mouvement  uniforme,  et  ne  pos* 
sèdent  plus  l'impulsion  saccadée  que  le  sang  avait  reçue 
du  cœur. 

11  y  a  longtemps  déjà  que  les  physiologistes  ont  expli- 
qué dans  son  résultat  fmal,  le  phénomène  de  transforma- 
tion de  mouvement,  en  vertu  duquel  les  afflux  intermit- 
tents du  sang  que  pousse  le  cœur  deviennent,  au  niveau 
du  système  capillaire,  un  courant  continu  et  régulier. 

On  sait  que  dans  les  pompes  à  incendie,  le  jeu  inter- 
mittent du  piston  foule  l'eau  sous  une  cloche  pleine  d'air. 
L'élasticité  de  ce  gaz  comprimé  réagit  à  son  tour  sur  la 
surface  du  liquide,  et  devient  une  force  sensiblement 
constante  qui  pousse  à  travers  les  tuyaux  un  courant 
continu  ;  cela  se  traduit  à  leur  extrémité  par  un  jet  de 
liquide  dépourvu  de  saccade.  La  même  chose  se  passe 
dans  le  système  artériel  ;  seulement,  c'est  l'élasticité  des 
vaisseaux  eux-mêmes  qui  transforme  le  mouvement  dans 
l'appareil  circulatoire.  Cette  similitude  des  phénomènes  qui 
se  passent  dans  les  artères  et  de  ceux  qui  se  produisent 
dans  les  pompes  foulantes,  n'avait  pas  échappé  aux  phy- 
siologistes; la  comparaison  que  nous  venons  d'en  faire  se 
trouve  dans  tous  les  traités  classiques. 
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L'expérience  suivante  montrera  comnienl  cette  trans- 
formation s'opère. 
Eœpérience.  —  Prenons  un  vase  de  Mariotte  V  (fig.  15) 


'fL-, 
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Fig.  15. 

élevé  sur  un  support.  De  ce  vase  se  détache  un  tube  flexible 
(mais  non  élastique)  muni  d*un  robinet  R.  Ce  tube  se 
bifurque  au  point  T,  et  chacune  de  ses  branches  se  con- 
tinue avec  un  long  conduit,  T  un  aa  inerte  (en  verre),  Tautre 
bb  élastique  (en  caoutchouc  mince).  Ces  deux  tubes  se  ter- 
minent par  des  ajutages  étroits  a  et  6.  Le  tube  élastique  est 
muni  à  son  origine,  d'une  soupape  qui  ne  fait  pas  d'obsta- 
cle au  liquide  qui  vient  du  vase,  mais  qui  s'oppose  à  tout 
reOux  en  sens  inverse. 

Si  Ton  ouvre  et  si  Ton  ferme  alternativement  le  robi*- 
net  R,  de  façon  que  le  liquide  arrive  d'une  manière 
intermittente  dans  le  tube  T  et  dans  ses  deux  branches 
de  bifurcation  y  on  voit  : 

1"*  Que  le  tube  inerte  aa  fournit  à  son  orifice  d'écoule- 
ment des  jets  de  liquide  intermittents  comme  les  afflux 
eux-mêmes. 

â"*  Que  le  tube  élastique  bb  donne  un  écoulement  con- 
tinu et  régulier  (c'est-à-dire  qu'il  a  transfornié  le  mouve- 
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ment  qu'il  avait  reçu,  et  cela  par  suite  de  rélastlcité  de  se« 
parois). 

La  même  chose  se  produit  dans  les  vaisseaux  sanguins; 
maisi  entre  les  deux  points  extrêmes  du  système  artériel, 
entre  Torifice  aortiqne  et  les  capillaires,  le  mouvement  du 
sang  passO)  pour  subir  sa  transformation,  par  une  série 
de  types  intermédiaires  entre  l'intermittence  franche  et  la 
continuité  avec  régularité  parfaite.  Il  suffit^  pour  s^en 
convaincre,  d'ouvrir  sur  un  animal  vivant  des  artères  plus 
ou  moins  éloignées  du  cœur  :  le  jet  sanguin  obtenu  sera 
d'autant  moins  saccadé  qu'on  s'éloigne  davantage  dti 
cœur. 

Cette  intermittence  décroissante  du  jet  de  sang  à  nie'* 
sure  qu'on  observe  une  artère  plus  éloignée  du  cœur, 
montre  que  la  transformation  du  mouvement  du  sdng 
ne  se  produit  pas  aussitôt  que  l'ondée  ventriculaire  pénètre 
dans  l'aortev  mais  que  le  mouvement  se  régularise  peu  à 
peu,  à  mesure  qu'il  se  transmet  à  des  vaisseaux  plus  éloi* 
goés.  L'eiplication  de  ce  fait  serait  inséparable  d'une  étude 
physique  de  la  transmission  du  mouvement  dans  les  tubes 
élastiques*  Nous  avons  essayé,  dans  d^autres  publicar 
tiens  (1),  de  démontrer  par  quel  mécanisme  cette  transe- 
formation  s'effectue  I  nous  reviendrons  plus  tard  sur  les 
principaux  faits  relatifs  t  cette  transmission.  L'essentiel ^ 
au  point  de  vue  de  la  physiologie,  est  de  bien  se  repl^« 
senter  que  le  mouvement  du  sang  se  régularise  peu  à  peu  ; 
en  se  transmettant  du  centre  à  la  périphérie  du  système 
artériel. 

(4)  ifimilM  cl0S  ictencef  nai.,  Zoolooie,  i«  VUI  (US7),  p.  337. 
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B.   L*élaslicité  artérielle  favorise  l'action  du  cœur  en  diminuant  les 

résistances  an  devant  de  cet  organe. 

§d8.— Cet  effet  de  rélasticité  des  vaisseaux  avait  été  con- 
testé par  tous  les  physiologistes.  Les  uns  tranchaient  la  ques- 
tion à  priori,  disant  avec  Bicbat  que  si  les  artères  étaient 
des  tubes  rigides  et  inextensibles,  la  circulation  se  ferait  ab- 
solument comme  dans  des  vaisseaux  élastiques,  sauf  qu'on 
ne  sentirait  pas  le  pouls  en  palpant  ces  artères  rigides.  Les 
autres,  se  basant  sur  des  expériences,  niaient  Tinfluenoe 
Favorable  de  l'élasticité  des  artères  sur  la  quantité  de  sang 
qui  peut  les  traverser.  Ils  avaient  vu,  en  effet,  que  si  Ton 
fait  passer  un  courant  continu  de  liquide,  sous  une  certaine 
pression,  à  travers  un  tube  élastique  et  à  travers  un  tube 
inerte  de  mômes  calibres,  le  tube  élastique  ne  verse  pas 
plus  de  liquide  que  Tautre.  (Le  fait  était  vrai  pour  le  cas 
d'un  écoulement  uniforme,  mais  il  cesse  de  Tètre  si  Tafflux 
du  liquide  est  intermittent,  comme  cela  arrive  pour  la 
circulation  sanguine.  Or,  personne  ne  s'était  avisé  de  fiure 
Texpérience  avec  des  afflux  intermittents  de  liquide  poussés 
dans  un  tube  inerte  et  dans  un  tube- élastique  comparati- 
vement.) Ënffn  quelques  physiologistes  avaient  remarqué 
que  le  sang  coule  dans  les  artères,  d'une  manière  continue 
quoique  saccadée,  et  comprenant  bien  que  c'est  le  retrait 
élastique  des  artères  qui  pousse  le  sang  dans  les  moments 
où  le  ventricule  se  repose,  ils  avaient  considéré  l'élasticité 
artérielle  comme  une  force  qui  s'ajoute  à  celle  du  cœur. 
Mais  la  question  étant  ainsi  posée,  leur  déduction  était 
fausse.  Bérard  fit  remarquer  que  cette  force  élastique  qui 
pousse  le  sang  pendant  le  repos  du  cœur  n'est  que  la 
resUluUon  d'une  force  empruntée  à  Taction  du  cœur  lui- 
même.  11  n'y  a  donc  rien  eu  d'ajouté  par  l'élasticité  des 
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artères  à  la  somme  des  forces  impulsives  qui  portent  le 
sang  vers  la  périphérie. 

Est-ce  à  dire  que rélasticité  des  artères  soit  inutile  au 
point  de  vue  de  la  quantité  du  sang  qui  est  porté  du  cœur 
à  la  périphérie  ?  Non,  car  si  l'élasticité  des  artères  n'ajoute 
rieu  à  la  somme  des  forces  qui  poussent  le  sang  vers  les 
extrémités,  eUe  diminue  les  résistances  que  le  sang  éprouve 
à  passer  du  cœur  dans  les  vaisseaux. 

Constatons  tout  d'abord,  par  une  expérience  très  sim- 
ple, que  deux  tubes,  l'un  inerte,  l'autre  élastique,  rece- 
vant du  liquide  par  Tune  de  leurs  extrémités,  sous 
forme  d'afQux  intermittents  semblables  en  force  et  en 
durée,  le  tube  élastique  sera  traversé  par  une  quantité 
de  liquide  plus  grande  que  celle  qui  traverse  le  tube 
inerte. 

Expérience.  —  Soit  (6g.  15)  l'appareil  que  nous  avons 
décrit  tout  à  l'heure,  et  dans  lequel  un  vase  de  Mariette 
verse  sou  liquide  par  deux  tubes  aa  et  bb,  le  premier 
rigide,  le  second  élastique.  Les  orifices  qui  terminent  ces 
tubes  sont  égaux  en  diamètre. 

Si  Ton  ouvre  le  robinet  R  et  qu'on  laisse  l'écoulement 
s'établir  d'une  manière  continue,  la  quantité  de  liquide 
versé  par  les  deux  tubes  sera  la  même  pour  Tun  et  pour 
l'autre.  Mais  si  l'on  ouvre  et  si  l'on  ferme  alternativement 
le  robinet  de  manière  à  rendre  les  afflux  intermittents,  le 
tube  élastique  versera  plus  de  liquide  que  le  tube  rigide  ; 
il  en  aura  donc  reçu  davantage. 

On  peut  conclure  rigoureusement  de  ce  fait  que  l'élas* 
ticilé  des  artères  permet  à  ces  vaisseaux  de  recevoir  plus 
facilement  le  sang  que  leur  envoie  le  cœur.  Eu  d'autres 
termes,  que  le  cœur  éprouve  moins  de  peine  à  se  vider 
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dans  les  artères  lorsqu'elles  sont  élastiques  que  lorsqu'elles 
ont  perdu  leur  élasticité  (1). 

De  ce  fait  de  physiologie  ressortent  des  conclusions 
qui  s'appliquent  à  la  pathologie.  Ainsi ,  il  est  prouvé 
que  dans  la  vieillesse,  les  artères  perdent  peu  à  peu  leur 
élasticité  ;  dès  lors  le  cœur  devra  éprouver  chez  les  sujets 
d'un  âge  avancé  des  résistances  qui  rendent  sa  contraction 
plus  difficile.  C'est  là,  selon  nous,  la  cause  de  Thyper-^ 
trophie  du  ventricule  gauche  si  fréquente  chez  les  vieil- 

(4)  On  pourrait  démontrer  d'uno  manière  plus  directe  l'avantage  que 
présentent  les  tubes  élastiques  au  point  de  vue  de  la  pénétration  plus 
facile  du  liquide  dans  leur  intérieur.  Pour  cela,  i!  faut  avmr  an  moyeD 
d*éiva!uér|  non  pat  ce  qui  est  versé  par  l'oriOc^  d'écoulement  da  loba, 
mais  ce  qui  pénètre  à  son  intérieur.  Or,  ce  moyen  consiste  précisémant 
dans  l'emploi  du  vase  de  Mariolte  comme  source  d^afflux.  Ce  vase,  en 
efTet,  ne  laissant  écouler  le  liquide  qu'à  la  condition  qu'il  rentre  I  son 
intérieur  une  quantité  d'eif  proportionnelle  à  celle  de  l'eau  qui  sort,  nous 
indique  exactement,  par  le  nombre  des  bulles  dair  rentrantes,  la  quan- 
tité do  liquide  qui  s'échappo  à  chaque  instant.  Or,  en  faisant  écouler 
d'uno  manière  intcrmil tente  lo  liquide  par  le  tubo  inerte,  puis  par  le 
tube  élastique  comparativement,  on  voit  que  les  choses  se  passent  très 
différemment  dans  l'un  ou  dans  l'autre  cas.  • 

Si  ion  fait  commencer  l'écoulement  par  le  tube  inerte  seul,  on  voit 
les  bulles  d'air  entrer  dans  le  vase  de  Mariotle  une  à  une,  à  des  inter> 
valles  réguliers  (soit  une  seconde),  et  cela  jusqu'au  moment  où  Ion  arrête 
Técoulement,  ce  qui  supprime  tout  d'un  coup  la  rentrée  des  bulles  d*air. 

Si  au  contraire,  fermant  le  tube  inerte^  on  (bit  commencer  réooo- 
lement  dans  le  tube  élasUque  seul,  on  voit  aussitôt  une  bouffée  dt  Mkt 
d'air  très  pressées  arriver  dans  le  vase  de  Mariolte,  témoignant  ainsi 
qu'il  arrive  dans  le  tube  élastique  une  grande  quantité  de  liquide  ;  pois 
les  bulles  d'air  deviennent  de  plus  en  plus  rares  et  se  succèdent, 
h  des  intervalles  d'une  seconde,  jusqu'à  ce  qu'on  arrête  l'éGoalament. 
Il  est  alors  évident  que  le  tube  élastique  a  reçu,  de  plus  que  le  .tube 
inerte,  toute  la  quantité  de  liquide  qui  correspondait  à  la  bouffée  de 
bulles  d'air  qui,  au  moment  de  l'ouverture  du  robinet,  sont  entrées  dans 
\n  rase  de  Mariolte.  —  Si,  après  avoir  fermé  le  robinet,  nous  attendons 
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lards.  —  dette  influence  secondaire  de  l'état  sônile  des 
vaisseaux  sera  plus  longuement  développée  dans  la  partie 
de  ce  travail  relative  à  la  pathologie. 

C  Les  artères  distribuent  aux  organes  des  quantités  de  sang  différentes 
à  difTérents  moments.  Os  variations  dans  la  circulation  périphérique 
tienoent  à  la  oonlraclilité  des  vaiaseaai  (4). 

§  39.  —  Il  est  aujourd'hui  parfaitement  démontré  que 

un  instant  pour  que  l'élasticité  du  tube  ait  le  temps  de  chasser  le  liquide 
qu'il  logeait  par  sa  distension,  le  tube  élastique  aura  évidemment  fait 
écouler  plus  de  liquide  que  le  tube  inerte.  Cet  excès  d'écoulement  pro- 
duit par  le  tube  élastique  se  répétera  toutes  les  fois  qu'on  ouvrira  le 
robinet.  —  Pour  que  la  quantité  de  liquide  qui  se  loge  dans  le  tube  élas- 
tique soit  aussi  grande  que  possible,  il  faut  que  le  temps  de  clôture  du 
robinet  soit  assez  long.  —  D'autre  part,  pour  que  le  tube  inerte  verse  le 
moins  de  liquide  possible,  il  faut  que  le  temps  d'ouverture  du  robinet 
soit  très  court. 

On  peut  donc  conclure  de  là  que  pour  rendre  le  plus  inégale  possible 
la  quantité  de  liquide  fournie  par  les  deux  tubes  dans  l'expérience  pré- 
cédente, il  faut  que  le  robinet  soit  ouvert  très  peu  de  temps  et  à  de  longs 
intervalles. 

(4)  La  contractilité  des  vaisseaux  artériels  avait  été  entrevue  par  les 
médecins  des  derniers  siècles,  mais  la  plupart  d'entre  eux  l'avaient  mal 
comprise  dans  ses  effets  et  n'en  avaient  pas  démontré  l'existence, 

La  première  démonstration  de  cette  propriété  des  vaisseaux  est  due  à 
J.  H  un  ter  (*)•  L'illustre  chirurgien  anglais  ne  se  borna  pas  à  prouver 
que  les  artères  sont  contractiles,  il  mesura  le  degré  de  contractilité  de 
ces  vaisseaux  dans  les  différents  points  de  l'économie,  et  ardva,  par  l'ex- 
périmentation directe,  à  prouver  quQ  toutes  les  artères  ne  possèdent  pas 
cette  propriété  au  même  degré. 

J.  Hunter  remarque  d'abord  que,  si  l'on  prend  une  artère  d'un  animal 
que  l'on  vient  de  tuer  par  hémorrhagie  brusque,  cette  artère  est  très 
contractée.  Si  on  la  coupe  en  tronçons,  chacun  de  ceux-ci,  s'il  est  dis- 
tendu par  une  force  quelconque,  au  lieu  de  revenir  à  son  calibre  primi- 
tif, reviendra  à  un  calibre  plus  large,  mais  toujours  le  même  pour  des 

0  i.  Hunter,  Traité  du  sang  tt  de  Vinflammatkm ,  trad.  dé  Richelot, 
diap.  H. 
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tous  les  organes  n'ont  pas  à  leur  intérieur  une  circulation 
d'une  abondance  définie  et  toujours  la  môme.  Une  glande, 
lorsqu'elle  fonctionne,  est  traversée  par  uq  courant  sanguin 
beaucoup  plus  rapide  que  dans  les  moments  où  sa  sécré- 
lion  est  suspendue.  Ce  fait,  déjà  entrevu  par  les  médecins 
du  dernier  siècle,  a  été  interprété  dans  ces  dernières 
années  par  Claude  Bernard,  qui  a  montré  que  l'activité 
de  la  glande  s'accompagne^  d'un  mouvement  du  sang 
beaucoup  plus  rapide  tenant  à  Taugmentation  du  calibre 
de  ses  artérioles  et  de  ses  capillaires  (1).  L'éminent  pro- 
fesseur a  déterminé  de  plus  l'influence  des  nerfs  sur  la 

tronçons  de  la  même  artère.  L*auleur  conclut  qa  en  dilatant  le  vaîaàeaa. 
il  avait  détruit  Teffet  de  la  contractililé,  et  que  celui-ci,  en  vertu  de  la 
seule  propriété  inhérente  à  son  tissu  même,  l'élasticité,  était  revenu  à  ce 
qu'il  appelle  Vétai  moyen,  dans  lequel  Télasticité  est  au  repos.  Ayant 
dès  lors  entre  les  mains  le  moyen  de  mesurer  les  effets  de  la  contracU* 
lité,  Hunter. établit  des  expériences  comparatives  dans  lesquelles  il  vit 
que  la  conlraclilité^  très  faible  dans  les  gros  troncs  artériels ^  croit  à  oie- 
sure  quon  observe  un  vaisseau  plus  éloigné  du  cœur. 

La  répartition  inégale  de  la  contractilité  dans  les  différents  points  do 
système  artériel  s* accorde  bien  avec  ce  que  nous  savons  du  rôle  de  cet 
ordre  de  vaisseaux.  En  effet,  les  premières  parties  de  Tarbre  vaaculaire 
n'avaient  guère  besoin  que  de  l'élasticité,  car  leur  rôle  est  de  transfor- 
mer le  mouvement  du  sang  et  de  régulariser  son  cours.  Mais,  à  mesure 
qu*on  se  rapproche  de  la  périphérie,  un  autre  besoin  se  fait  senUr  :  il 
(ml  que  les  artères  règlent  la  quantité  de  sang  qu'elles  vont  distribuer 
aux  organes  ;  dès  lors  elles  doivent  être  contractiles.' 

La  découverte  de  J.  Uunter  a  trouvé  une  vérification  dans  la  struc- 
ture même  des  vaisseaux.  L'histologie  nous  apprend  que  l'élément  con- 
tractile est  très  abondant  dans  les  petits  vaisseaux  artériels  et  les  capil- 
laires les  plus  volumineux,  tandis  qu'il  diminue  d'abondance  dans  les 
artères  plus  voisines  du  cœur  ;  dans  ces  derniers  vaisseaux,  c'est  l'élé- 
ment élastique  qui  prédomino. 

(4)  Une  erreur  longtemps  accréditée  parmi  les  physiologistes  con- 
sistait à  admettre  que  le  resserrement  des  vaisseaux  accélère  le  mouve- 
ment du  sang  à  leur  intérieur.  Cette  erreur,  qui  nous  parait  avoir  été 
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contraciioD  et  le  relâchement  de  ces  vaisseaux  ;  il  a  fait 
Toir  que  les  filets  du  grand  sympathique  produisent, 
quand  on  les  excite,  la  contraction  des  capillaires,  ralen- 
tissent la  circulation  de  la  glande  et  tarissent  sa  sécrétion  ; 
tandis  que  «les  filets  émanés  des  nerfs  spinaux  ont  une 
action  tout  opposée  :  c'est-à-dire  quMls  produisent,  quand 
on  les  excite,  la  dilatation  des  vaisseaux,  qu'ils  accélèrent 
la  circulation  de  la  glande  et  activent  la  sécrétion. 

Ces  changements  de  la  circulation  dans  les  glandes, 
sous  l'influence  d'une  aetioti  nerveuse,  nous  donnent  la 
clef  de  phénomènes  connus  depuis  longtemps,  mais  qui 

inlrodaite  par  Thomson,  a  été  répétée  après  lui  par  un  grand  nombre 
d'auteurs. 

Il  est  donc  important  d*étre  bien  fixé  sur  ce  point  : 

Quel  est  f  effet  de  la  dilatation  ou  du  reseerrement  des  vaisseaux  sur  la 
quantité  du  liquidé  qui  les  traverse? 

Les  lois  physiques  appliquées  à  la  solution  de  ce  problème  de  physio- 
logie nous  apprennent  que  le  resserrement  des  vaisseaux,  créant  par  les 
frottements  un  obstacle  au  cours  du  sang,  le  ralentira.  Pour  les  tubes 
capillaires ,  la  loi  est  ainsi  formulée  par  Poiseuille  :  Véeoulement  est 
proportiarmel  à  la  quatrième  puissance  des  diamètres  des  tubes  traversés. 
On  conçoit,  d'après  cela,  que  la  dilatation  des  capillaires  laissera  le  sang 
passer  plus  facilement  dans  les  veines  ;  réciproquement,  la  contraction 
dee  capillaires  créera  un  obstacle  à  ce  passage,  et  le  ralentira.  Un  grand 
nombre  de  physiologistes  admettent,  au  contraire,  que  la  dilatation  des 
capillaires  retarde  le  cours  du  sang,  et  que  leur  contraction  l'accélère. 

Voici  la  cause  qui  a  fait  croire  que  la  contraction  des  vaiésôaux  accé- 
lère la  circulation.  S»  un  tube  offre  des  renfleme)its  et  des  resserrements^ 
c*est  dans  les  points  resserrés  que  le  liquide  coule  le  plus  vite.  Ce  fait 
est  parfaitement  vrai;  mais  voyons  ce  qu'il  signifie.  Chaque  segment 
do  tube,  lorsque  l'écoulement  est  établi,  doit  laisser  passer  une  quantité 
de  liquide  égale,  quel  que  soit  son  diamètre;  il  s'ensuit  que  les  molécules 
liquides  devront  marcher  plus  vite  là  où  elles  ne  peuvent  passer  que 
successivement,  à  cause  de  Tétroitesse  du  tube ,  tandis  que  dans  les 
points  plus  larges,  où  plusieurs  peuvent  passer  de  front ,  elles  auront 
moins  de  vitesse.  Mais,  en  somme,  la  quantité  de  liquide  qui  s'écoule 
par  le  tube  est  diminuée  par  ce  rétrécissement.  Il  ne  faut  donc  pas 
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n'avaient  pas  reçu  d'explication  :  ainsi  l'état  congestif  de 
la  muqueuse  de  l'estomac  pendant  la  digestion  et  la  sécré- 
tion du  suc  gastrique  ;  ainsi  la  dilatation  des  vaisseaux 
de  la  mamelle  pendant  la  lactation,  de  la  vulve  pendant 
le  rut  chez  les  femelles  de  certains  animaux.  D'autres 
fois  la  circulation  est  modifiée  dans  sa  rapidité  et  son 
abondancci  sur  une  certaine  étendue  des  téguments.  Ainsi 
voyons- nous  la  face  rougir  ou  pâlir  subitement  sous  une 
influence  nerveuse,  une  émotion,  par  exemple.  Ailleurs 
une  cause  agissant  directement  sur  les  tissus  change  loca- 
lement l'état  circulatoire.  L'influence  du  froid  fait  res- 
serrer les  vaisseaux,  la  chaleur  les  relâche.  Certains  agents 
chimiques  ont  des  influences  analogues  :  les  uns  font  con- 
tracter les  vaisseaux,  les  autres  les  font  relâcher  comme 
l'ont  observé  Thomson,  Wilson,  Hastings,  Raiteobnin- 
ner,  etc.,  examinant  dans  le  champ  du  microscope  des 
membranes  transparentes  sur  lesquelles  ils  faisaient  agir 
des  solutions  de  difiërentes  substances*  Dans  ces  expé* 
riences  et  dans  bien  d'autres  encore,  on  put  voir  que  la 
contractilité  de  l'élément  musculaire  des  vaisseaux  peut 
être  mise  en  jeu  :  l"*  par  des  influences  nerveuses  ;  2''  par 
des  actions  directement  portées  sur  le  tissu  contractile. 

confondre  raccélération  du  mouvement  de  chaque  molécule  en  un  point 
avec  raccélération  de  Técoulement  lui-môme. 

Sans  doute,  beaucoup  de  physiologistes  ont  dû  faire  cette  distinction, 
mais  la  plupart  ont  considéré  avec  Thomson  le  resserrement  des  vais* 
seaux  comme  une  cause  de  circulation  plus  active. 

Hastings  a  considéré  les  vaisseaux  dilatés  comme  faisant  obstacle  au 
cours  du  sang,  et  a  admis  dans  ces  cas  une  force  plus  grande  des  artères 
pour  vaincre  cet  obstacle.  L'erreur  passa  bientôt  dans  la  pathologie,  et 
des  cliniciens  allèrent  jusqu*à  admettre  que  la  dilatation  de  Taorte  feit 
obstacle  au  cours  du  sang  qui  sort  du  cœur.  Terminons  en  concluant 
que  la  contractilité  constitue  la  force  par  laquelle  les  vaisseaux  peuvent 
régler  la  quantité  do  sang  qui  circule  à  leur  intérieur. 
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Les  tissus  contractiles  de  la  vie  organique  se  comportent 
donc  en  définitive  d'une  manière  analogue  à  ceux  de  la 
vie  animale  :  ils  obéissent  tous  deux,  tantôt  à  une  influence 
nerveuse,  tantôt  à  une  action  qui  agit  directement  sur  eux. 

De  tous  les  faits  que  nous  venons  de  passer  eu  revue,  il 
résulte  que  les  voies  par  lesquelles  le  sang  s'écoule  des 
artères  dans  les  veines  sont  susceptibles  de  grandes  varia* 
tiens  dans  leurs  diamètres,  et  on  conséquence,  que  la  faci* 
lité  du  passage  du  sang  des  artères  dans  les  veines  est 
susceptible  elle-même  d'uu  grand  nombre  de  variations. 

Si  Ton  veut  ^ien  comprendre  comment  les  variations 
de  la  contractilité  des  artères  agissent  pour  augmenter  ou 
diminuer  le  calibre  des  vaisseaux,  et  par  conséquent  la 
rapidité  du  courant  sanguin  qui  les  traverse,  il  faut 
admettre  avec  J.  Hunter  (1]  et  Henle  (2)  que  dans  Tétat 
normal  de  la  circulation,  les  vaisseaux  sont  contractés 
avec  une  certaine  énergie,  ce  qui  leur  assigne  un  calibre 
déterminé  (un  diamètre  moyen). — Si  la  contractilité 
diminue»  les  vaisseaux,  cédant  a  la  pression  intérieure  du 
sang,  se  laissent  dilater  à  des  degrés  variables,  suivant  que 
leur  force  contractile  est  plus  ou  moins  diminuée. —  Dans 
les  cas  où  leur  force  contractile  sera  tout  à  fait  supprimée, 
les  vaisseaux  n'auront  d'autre  liinite  à  leur  distension  que 
celle  que  leur  assigne  la  force  élastique  de  leurs  parois. 
— Si  la  contraction  des  artérioles  est  au  contraire  plus 
grande  qu'à  l'état  normal,  leur  calibre  diminuera  et 
deviendra  inférieur  au  diamètre  moyen,  car  la  pression 
intérieure  du  sang  ne  suffira  plus  pour  lutter  contre  la 
force  de  retrait  du  système  vasculaire.  Ces  vaisseaux  deve- 

(1)  J.  Hunier,  Traité  du  sang  et  de  Tm/lammafton,  trad.  de  Richelol, 
p.  498. 

{%)  Henle,  Sncf/el.  amti,.  Anal,  gén,^  t.  II,  p.  64. 
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nant  plus  étroits,  se  laisseront  traverser  plus  difficilement 
par  le  courant  qui  va  des  artères  aux  veines. 

De  !•  icnsloa  artérielle. 

§  l\0.  —  Ce  que  nous  avons  dit  du  rôle  de  rélasticilé 
des  artères  montre  que  Taction  impulsive  du  cœur  se 
transforme  dans  ces  vaisseaux  en  une  autre  force  qui  a 
pour  caractère  d'être  plus  constante,  et  qui  a  pour  ori- 
gine le  retrait  des  artères  distendues  au  moment  de  Tar- 
rivée  de  chaque  ondée  nouvelle.  Cette  force  a  reçu  le  nom 
de  lefision  artérielle.  Il  est  important  de  bien  se  rendre 
compte  de  la  manière  dont  elle  se  produit. 

Supposons  que  le  système  artériel  soit  vide  de  sang  et 
pour  ainsi  dire  affaissé  sur  lui-même.  Qu'à  ce  moment  le 
cœur  se  mette  à  battre,  de  manière  à  envoyer  dans  les 
artères  des  ondées  égales  en  volume,  en  force  impulsive 
vX  revenant  à  intervalles  réguliers.  Les  premières  ondées 
(jui  pénétreront  dans  les  artères  commenceront  à  les  rem- 
plir, mais  les  distendront  peu,  à  cause  de  la  grande  ca- 
pacité que  ces  vaisseaux  offrent  dans  leur  ensemble.  Ce 
sang  se  logera  donc  à  peu  près  tout  entier  dans  le  sys- 
tème artériel,  et  il  ne  s'en  écoulera  par  les  capillaires 
qu'une  très  petite  quantité,  parce  que  la  force  de  retrait 
des  artères  sera  encore  très  faible.  Mais,  à  mesure  que  les 
artères  se  rempliront,  leur  force  élastique  ou  la  tendance 
qu'elles  ont  à  revenir  sur  elles-mêmes  ira  en  augmentant. 
Cette  force,  qui  est  la  tension  artérielle^  poussera  le  liquide 
vers  les  capillaires  avec  plus  d'énergie  que  tout  à  Theure, 
et  la  quantité  de  sang  qui  s'écoulera  deviendra  de  plus  en 
plus  grande.  Par  conséquent,  la  quantité  qui  restera  dans 
le  système  artériel,  après  chaque  systole  du  ventricule, 
diminuera  de  plus  en  plus.  La  tension  artérielle  ira  donc 
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toujours  en  croissant  jusqu'au  moment  où  elle  deviendra 
suffisante  pour  faire  écouler  entre  deux  systoles  du  cœur 
une  quantité  de  sang  égaie  à  celle  que  lui  envoie  chacun 
de  ces  afflu]^.  Â  ce  moment,  la  tension  aura  atteint  un 
degré  auquel  elle  s'arrôtera,  ou  plutôt  autour  duquel  elle 
oscillera,  s'élevant  légèrement  à  chaque  nouvelle  ondée 
qui  arrive,  pour  s'abaisser  ensuite  par  le  fait  de  l'écoulé- 
meut  à  travers  les  capillaires,  s  élèvera  encore  à  la  pro- 
chaine contraction  du  ventricule,  s'abaissera  de  nouveau, 
et  ainsi  de  suite.  Ce  que  nous  savons  de  rinfluence  que 
la  contractilité  des  petits  vaisseaux  exerce  sur  le  passage 
plus  ou  moins  facile  du  sang  des  artères  dans  les  veines 
nous  fait  prévoir  que,  sous  l'influence  de  cette  propriété, 
la  tension  des  artères  variera  beaucoup.  —  Si  les  petits 
vaisseaux  se  relâchent,  le  sang  s'écoulanl  des  artères  plus 
facilement  et  plus  vite,  s'y  accumulera  en  quantité  moins 
grande;  dès  lors,  la  tension  artérielle  sera  moindre.  — 
Si  les  petits  vaisseaux  se  contractent,  le  sang  les  traver- 
sera moins  facilement  et  la  tension  artérielle  s'élèvera. 

La  tension  artérielle  n'est,  en  déflnitive,  que  la  force 
déployée  par  le  cœur,  force  mise  en  réserve  dans  l'aorte 
et  les  grosses  artères,  puis  régularisée  par  l'élasticité  de  ces 
vaisseaux.  Mais  comme  celte  force  devient  à  son  tour  la 
cause  prochaine  du  mouvement  du  sang  dans  tout  l'arbre 
circulatoire,  elle  mérite  d'attirer  l'attention  d'une  façon 
toute  particulière. 

§  ûl.  —  Haies,  le  premier,  essaya  de  donner  une  me- 
sure exacte  de  cette  tension  en  mesurant  la  hauteur  à  la- 
quelle le  sang  s'élevait  dans  un  tube  adapté  à  une  artère. 
Le  physiologiste  anglais  vit  que,  dans  cette  expérience,  hi 
colonne  de  sang  s'élevait  à  huit  ou  neuf  pieds  environ,  et 
que,  par  conséquent,  la  foi*ce  avec  laquelle  le  sang  tend 
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à  s'échapper  des  artères,  fait  équilibre  à  la  pression  d'une 
colonne  de  sang  de  huit  ou  neuf  pieds. 

Cette  manière  d'évaluer  la  pression  du  sang  à  rinté«-^ 
rieur  des  vaisseaux  est  identique  avec  celle  qu'on  emploie 
journellement  en  physique  pour  mesurer  la  pression  des 
liquides  dans  les  conduits  qui  les  distribuent,  ou  bien  la 
tension  des  gaz  ou  des  vapeurs  renfermés  dans  des  réaer^ 
voirs.  Les  appareils  dont  on  se  sert  s'appellent  numomè^ 
très  ;  ils  ne  sont  autres  que  des  tubes  recourbés  en  U  et 
contenant  un  liquide.  La  pression,  étant  appliquée  sur 
Tune  des  branches  de  ce  tube,  produit  dans  l'autre  branche 
une  élévation  du  niveau  du  liquide  qui  exprime  exacte- 
ment Tintensité  de  la  force  qu'il  s'agissait  d'évaluer. 

L'emploi  du  manomètre  en  physiologie  est  aujourd'hui 
très  répandu.  C'est  à  Poiseuille  qu'on  doit  les  premiers 
travaux  faits  au  moyen  du  manomètre  à  mercure.  Ce  phy« 
siologiste  voulait  rendre  plus  facile  la  mensuration  de  la 
tension  artérielle  en  substituant  au  long  tube  que  Haies 
avait  employé  un  tube  beaucoup  plus  court,  puisqu'il  ren- 
fermait, au  lieu  de  sang,  un  liquide  d'une  très  grande 
densité.  L'instrument  de  Poiseuille  était  un  tube  en  U  dont 
une  des  branches  était  introduite  dans  le  bout  central 
d'une  artère  coupée  transversalement.  La  pression  du 
sang  s'exerçait  donc  alors  sur  la  surface  du  mercure  et  le 
forçait  à  s'élever  dans  l'autre  branche  jusqu'à  une  cei^ 
taine  hauteur  qui  mesurait  l'intensité  de  la  pression. 

Le  manomètre  a  subi  des  modiGcations  nombreuses 
entre  les  mains  des  physiologistes;  nous  ne  ferons  que 
citer  rapidement  chacune  d'elles. — Magendie  employa  un 
instrument,  Vhémomèir^y  composé  d'un  flacon  plein  de  mer- 
cure, du  fond  duquel  se  détache  un  tube  ascendant  On  met 
l'ouverture  supérieure  de  ce  flacon  en  communication  avec 
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Tartère dont  OD  veut  mesurer  la  tension.  La  pression  san- 
guine, agissant  à  la  surface  du  mercure  contenu  dans  ce 
flacon,  le  fait  monter  dans  le  tube  vertical.  La  hauteur  à 
laquelle  s  élève  le  mercure  exprime  la  pression  du  sang 
dans  le  vaisseau  exploré.  —  Cl.  Bernard  imagina,  pour 
comparer  la  pression  du  sang  dans  deux  artères  difTéren- 
tas,  de  mettre  chacun  de  ces  vaisseaux  en  communication 
avec  Tune  des  branches  d'un  tube  en  U  contenant  du  mer- 
cure«  De  cette  façon,  le  mercure  était  poussé  de  la  pres- 
sion la  plus  forte  vers  la  pression  la  plus  faible,  et  la  dif- 
férence des  niveaux  exprimait  la  différence  de  la  pression 
du  sang  dans  les  deux  artères.  Cet  appareil  a  reçu  de  son 
auteur  le  nom  de  manomètre  différentiel.  —  Enfin,  Lud- 
wig  transforma  le  manomètre  en  un  instrument  enregis- 
treur à  indications  continues.  Pour  cela,  le  physiologiste 
allemand  se  servit  d'un  manomètre  de  Poiseuille  do  fort 
calibre,  et  plaça  sur  la  colonne  de  mercure  qui  est  à  Pair 
libre  un  flotteur  muni  d'une  tige.  L'extrémité  de  cette 
tige  était  armée  d^un  pinceau  qui  écrivait  sur  un  cylindre 
tournant  (nommé  kymographion)  les  dilléredtes  oscilla* 
tions  du  mercure.  C'est  le  premier  appareil  enregistreur 
qui  ail  été  employé  dans  lus  expériences  physiologi- 
ques (I). 

§  42.  —  Si  nous  avons  passé  rapidement  sur  la  des- 
cription de  ces  manomètres,  c'est  que  tous  présentent  un 
grand  inconvénient  qui  doit  les  faire  bannir  aujourd'hui 
de  Tinstrumentation  des  physiologistes.  Tous,  en  effet, 
introduisent  une  caused'erreur  dans  l'évaluation  des  pres- 
sions variables.  Cela  tient  à  ce  que,  dans  chacune  de  ses 
oscillations,  la  colonne  d*un  manomètre  dépasse,  par  Pef- 

(1)  Voyez,  pour  la  descriplion  plus  complète  de  ces  différenls  instru- 
meots,  te  Traité  de  phytiohgi»  de  Longel,  1. 1*',  p.  S93  et  suiv. 
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fet  de  la  vitesse  acquise^  le  point  auquel  elle  devrait  s'ar- 
rêter pour  exprimer,  soit  le  maximum,  soit  le  minimum 
de  cette  pression  (1). 

§  ûâ.  —  On  peut  toutefois  faire  du  manomètre  un  in- 
strument exact  ;  il  suffit,  pour  cela,  de  ne  pas  l'appliquer 
à  la  mensuration  d'une  force  dont  les  variations  soient 
trop  brusques.  Dès  que  la  colonne  de  mercure  ne  présente 
plus  que  des  mouvements  lents  ou  peu  étendus,  elle  perd 
en  même  temps  cette  vitesse  acquise  qui  faussait  ses 
indications.  On  a  vu  (§  30)  comment  le  manomètre  nous 
a  servi  à  mesurer  la  pression  qui  existe  dans  les  différentes 
cavités  du  cœur  au  moment  de  leur  contraction  ou  pen- 
dant leur  relâchement.  Nous  avons  apporté  au  mano- 
mètre une  modification  qui  permet  de  remployer  à  la 
mesure  exacte  de  la  pression  moyenne  du  sang  dans  les 
artères. 

(  \  )  L'emploi  des  manomètres  a  rendu  de  grands  services  à  la  phyaio* 
logic  en  faisant  connattre  d'une  manière  approximative  quelle  est  la 
pression  du  sang  dans  les  vaisseaux.  l\  a  renversé  des  erreurs  accrédi- 
tées relativement  à  la  force  du  cœur,  que  Borelli  et  les  iatromécani- 
ciens  avaient  cru»  d'après  de  simples  conjectures,  pouvoir  élever  au 
chiffre  étonnant  de  4S0  000  livres.  On  sait  aujourd'hui  que  la  pressioa 
du  sang  dans  les  artères  fait  équilibre  tout  au  plus  à  une  colonne  de 
mercure  de  42  à  15  centimètres. 

Mais,  si  le  manomètre  a  rendu  des  services,  il  a  aussi  présenté  des 
inconvénients.  En  effet,  les  manomètres,  excellents  quand  il  s'agit  de 
déterminer  des  forces  constantes,  une  tension  uniforme,  par  exemplet, 
donnent  au  contraire  des  résultats  très  faux  lorsqu'on  veut  les  employer 
à  la  mesure  d'une  force  variable.  On  peut  dire  que  toutes  les  fois  que  la 
colonne  du  manomètre  oscille,  les  mouvements  de  cette  colonne  ne  cor- 
respondent pas  exactement  aux  variations  de  la  force  qu*on  cherche  à 
mesurer.  Cela  tient  à  ce  que  le  mercure,  par  sa  densité  extrême,  est 
sujet  à  prendre  des  vitesses  acquises  qui  lui  font  dépasser  le  point  auquel 
il  devrait  s'arrêter. 

En  veut-on  la  preuve  expérimentale?  Qu'on  prenne  un  tube  en  U  ren^ 
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La  figure  16  représente  le  manomètre  que  nous  avons 
nommé  compensateur j  avec  lequel  on  peut  obtenir  la  ten- 
sion moyenne  d'une  artère  quelconque.  Par  sa  disposition 
générale,  l'instrument  ressemble  à  Vhémomèire  de  Ma- 
gendie.  C'est,  en  effet,  un  flacon  plein  de  mercure  et 
dont  le  goulot  est  mis  en  communication  avec  une  artère 
au  moyen  d'un  tube  terminé  par  un  bec  métallique.  Ce 
tube,  ainsi  que  la  partie  supérieure  du  flacon,  est  rempli 
d'une  solution  alcaline  pour  empêcher  la  coagulation  du 
sang  qui  pénétrera  dans  l'instrument.  Enfin,  un  écrou 
de  fer  creusé  à  son  intérieur  et  plongeant  dans  le  mer- 
cure du  flacon  reçoit  deux  tubulures  ascendantes  arti- 
culées à  leurs  bases  par  des  manchons  de  caoutcbouc, 
cl  derrière  lesquelles  est  une  échelle  graduée.  Jusqu'ici 
tout  est  semblable  à  l'hémomètre  de  Magendie,  sauf 

fermant  da  mercure  ;  si  les  deux  branches  sont  tenues  bien  verlicalo- 
ment,  le  mercure  aura  le  même  niveau  dans  l'une  et  dans  Tciutre.  — 
Qa'on  incline  le  tube  de  manière  que  le  mercure  tende  à  sortir  par  une 
des  branches,  puis  qu*on  applique  le  doigt  sur  cette  branche  de  façon  li 
la  fermer  complètement,  et  qu'on  replace  le  tube  en  position  verticale. 
A  ce  moment,  l'une  des  branches  sera  pleine  de  mercure,  l'autre  n'en 
contiendra  que  très  peu,  c'est-à-dire  que  réquHibre  des  deux  colonnes 
sera  empêché  par  l'application  du  doigt  qoi  ne  permet  pas  à  la  pression 
de  Fair  d'agir  sur  Tune  des  colonnes.  —  An  moment  où  Ton  enlèvera  le 
doigt,  les  deux  colonnes  devraient  se  remettre  en  équilibre  et  reprendre 
le  même  niveau.  Mais  il  n'en  sera  pas  ainsi,  le  mercure  oscillera  d'une 
branche  à  l'autre  un  grand  nombro  de  fois,  et  ne  s'arrêtera  dans  la 
position  d'équilibre  qu'au  bout  d'un  certain  temps.  Toutes  ces  oscillations 
sont  des  effets  do  la  vitesse  acquise  que  prennent  les  colonnes  de  mercuro 
lorsqu'elles  viennent  d'exécuter  un  mouvement.  Les  mômes  oscillations 
tendent  à  se  produire  dans  les  manomètres  mis  en  communication  avec 
une  artère,  â  chaque  fois  que  le  mercure  s'élève,  il  est  projeté  au-dessus 
du  point  qui  indiquerait  le  degré  réel  de  la  pression  ;  inversement,  quand 
le  mercuro  redescend,  il  tombe  au-dessous  du  minimum  réel.  Ces  erreurs 
appartiennent  à  tous  les  appareils  manométriquod  qui  exécutent  des  oscil- 
lations. 
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qu'il  y  a  deux  colonnes  au  lieu  d'une  seule.  L'une  des 
colonnes  (celle  qui  dans  la  figure  est  à  droite)  est  d'un 
calibre  uniforme  dans  toute  son  étendue;  le  mercure 
s'y  élève  et  y  oscille  comme  dans  l'hémoniètre  ordi- 
naire.—  Mais  l'au- 
tre colonne  (celle  de 
gauche  )  présente 
une  disposition  par- 
ticulière qui  sup- 
prime chez  elle  les 
oscillations.  Cette 
colonne  est  formée 
par  un  tube  large, 
de  façon  qu'il  oon- 
tienne  beaucoup  de 
mercure,  et  présen- 
tant h  sa  partie  in- 
férieure ,  tout  près 
du  manchon  de 
caoutchouc ,  un 
étranglement  dont 
le  calibre  est  tout  à 
fait  capillaire.  H 
résulte  de  là  que  le 
mercure  traverse 
difficilement  la  par- 
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lie  rétrécis,  et  que  la  quantité  de  ce  métal  qui  entre  dans 
le  tube  du  manomètre  à  chaque  instant  ne  produit,  daus 
le  niveau  de  cet  instrument,  que  des  variations  insigni- 
fiantes. Lorsqu'on  adapte  le  bec  du  manomètre  compen- 
sateur au  bout  central  d'une  artère  coupée,  OQ  voit  les 
doux  colonnes  se  comporter  très  difFérerament.  La  CO' 
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I00D6  de  droite  s'élève  tout  de  suite  très  haut  et  exécute 
des  oscillations  plus  ou  moins  grandes  :  c'est  une  colonne 
d'hémomètre  ordinaire.  La  colonne  de  droite  s'élève 
lentement  et  par  saccades  insensibles,  jusqu'en  un  point 
où  elle  s'arrête  pfesque  immobile  ;  ce  point  indique  la 
pression  moyenne  du  sang  dans  l'artère  explorée,  c'est-à- 
dire  la  tension  moyenne  de  cette  artère. 

Dans  un  autre  travail  (1),  nous  avons  longuement  dé- 
veloppé la  théorie  de  notre  manomètre.  Cet  instrument 
nous  a  servi  h  mesurer  l'intensité  de  la  tension  moyenne 
pour  les  différents  points  d'un  tube  élastique  à  travers  le- 
quel un  liquide  circule  par  suite  d'afflux  intermittents. 
Ces  expériences  avaient  pour  but  de  vérifier  les  assertions 
émises  par  Poiseuilley  qui  disait  avoir  constaté  que, 
pour  toutes  les  artères,  la  pression  moyenne  du  sang  est 
la  même,  quelle  que  soit  la  distance  qui  sépare  ces  vais* 
seaux  du  cœur.  —  Une  pareille  assertion  nous  paraissait 
en  opposition  avec  les  données  de  la  physique.  On  sait  en 
effet  que,  lorsqu'un  liquide  s'écoule  à  travers  un  tube  sous 
l'influence  d'une  certaine  pression,  cette  pression  diminue 
graduellement  dans  toute  la  longueur  du  tube,  à  mesure 
qu'on  s'éloigne  de  l'orifice  par  lequel  le  liquide  pénètre. 
De  plus,  les  résultats  obtenus  par  Poiseuille  étaient 
contredits  par  des  expériences  faites  en  Allemagne  par 
Spengjer  (2). 

En  appliquant  trois  manomètres  compensateurs  sur  le 
trajet  d'un  tube  dans  lequel  un  écoulement  se  fait  par 
afflux  intermittents,  on  voit  : 

l""  Que  la  tension  moyenne  va  en  diminuant  de  l'orifice 

(1)  Annales  des  sciences  naturelles,  4^  série,  Zool,,  t.  VIII,  p.  349 
el  suivantes, 

(i)  Arch.  de  MuUer,  4^44,  p.  55. 
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qu'il  y  a  deux  colonnes  au  lieu  d'une  seule.  L'une  des 
colonnes  (celle  qui  dans  la  flgure  est  à  droite)  est  d'un 
calibre  uniforme  dans  toute  son  étendue;  le  mercure 
s'y  élève  et  y  oscille  comme  dans  l'hémomètre  ordi- 
naire.—  Mais  l'an* 
lrecoloi]ne(celled6 
gauche  )  présente 
une  disposition  pu^ 
ticuliém  qui  sup> 
prime  chex  elle  la 
oscillations.  Cette 
colonne  est  formée 
par  un  tube  large, 
de  façon  qu'il  odd- 
tienne  beaucoup  de 
mercure,  et  présen* 
tant  h  sa  partie  in- 
férieure, tout  près 
du  maoobon  de 
caoutchouc ,  un 
étranglement  dont 
le  calibre  est  tout  à 
fait  capillaire.  H 
résulte  de  là  que  le 
mercure  Iraverae 
difficilement  la  par* 
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Ire  rétrécie,  et  que  la  quantité  de  ce  métal  qui  entre  dans 
le  tube  du  manomètre  à  chaque  instant  ne  produit,  daus 
lo  niveau  de  cet  instrument,  que  des  variations  insigni* 
fiantes.  Lorsqu'on  adapte  te  bec  du  manomètre  compen- 
sateur au  bout  central  d'une  artère  coupée,  on  voit  les 
deux  colonnes  se  comporter  1res  difTéremment.  La  co- 
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II  suit  de  là  que  la  décroissauce  de  la  tension  moyeu ue 
dans  les  vaisseaux  est  d'autant  plus  grande  que  la  vitesse  du 

choses  peuvent  arriver  :  ou  bien  la  force  égale  à  400  degrés  et  la  force 
égale  à  50  degrés  dureront  toutes  deui  le  même  temps;  alors  la  force 
moyenne  sera  exactement  75  degrés  ;  ou  bien,  au  contraire,  la  force 
400  degrés  sera  appliquée  pendant  un  certain  temps  (soit  une  seconde), 
et.  U  force  50  degrés  pendant  un  temps  différent  (soit  deus  secondes)  : 
alors  la  moyenne  numérique,  qui  était  exacte  tout  à  l'heure,  cessera  de 
rètre,  car  elle  représentera  une  qmftitité  trop  forte. 

Ce  qn*il  importe  de  connaître,  ce  n^est  donc  pas  seulement  la  moyenne 
numérique  on  Imtervalle  qui  existe  entre  les  maxiraa  et  les  minima  de 
pression,  mais  c'est  la  moyenne  dynamique  de  laquelle  seule  on  pourra 
déduire  l'effet  que  cette  pression  variable  produira  au  point  de  vue  du 
mouvement  du  sang.  On  va  voir  comment  le  manomètre  compensateur 
donne  cette  moyenne  avec  une  grande  précision. 

Expérience  (fig.  47).  —  Pour  simplifier  les  données  do  problème,  ré* 
duisons  le  manomètre  à  un 
tube  vertical  TT  qui  com- 
munique par  un  tube  ca-  A* 
pillaire  hori^ntal  FF  avec 
un  entonnoir  rempli  d'eau. 
L'entonnoir  R  est  mis  en 
rapport  avec  le  mano- 
mètre au  moyen  d'un  long 
conduit  dexible  qui  permet 
de  le  placer  alternative- 
ment à  différents  niveaux, 
en  A  et  en  R,  par  exemple. 
—  Comme  c'est  on  même 
liquide  qui  se  trouve  dans 
le  réservoir  R  et  dans  le  manomètre  TT,  si  Ton  plaçait  le  réservoir 
en  A,  le  liquide  du  manomètre  s'élèverait  en  à  sur  sa  même  ligne 
borixontale.  Réciproquement,  en  plaçant  le  réservoir  en  B,  on  ferait  venir 
le  niveau  du  manomètre  en  b. 

On  pourra  donc,  en  faisant  passer  le  réservoir  alternativement  par 
les  positions  A  et  B,  faire  agir  sur  le  manomètre  des  pressions  variables 
et  donner  à  chacune  d'elles  la  durée  qu'on  voudra,  suivant  qu'on  ais- 
sera  le  réservoir  pendant  plus  ou  moins  longtemps  k  chacune  de  ses 
stations  A  el  B.  Pour  simpliOer  encore  la  démonstration,  nous  pren- 


Fig.  17. 
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sang  est  plus  grande  elle-mêuie.  Nous  avons  constaté  que 

drons  le  point  B,  minimum  de  la  pression  appliquée  au  manomètre, 
comme  égal  à  zéro. 

Premier  cas.  — -  Lorsque  la  pression  agit  et  cesse  altemalivemmit  pen- 
dant des  temps  égaux^  le  manomètre  compensateur  a  pour  niveau  la 
moitié  de  l'intervalle  qui  sépare  les  niveaux  maxima  et  minima.  (La 
moyenne  dynamique  est  donc  alors  égale  à  la  moyenne  numérique.) 

Supposons  que,  par  suite  des  résistances  que  le  liquide  éprouve  dans 
le  capillaire  FF,  il  faille  un  temps  considérable  (soit  une  minate)  pour 
que  les  niveaux  étant  en  B6,  c'est-à-dire  à  zéro,  Télévation  du  réservoir 
en  A  porte  le  niveau  du  tube  en  a.  Supposons  aussi  que  le  réservoir  R 
reste  alternativement  une  seconde  en  A  et  une  seconde  en  B,  voici  ce  qui 
se  passera  : 

Dans  la  première  seconde^  le  réservoir  quitte  le  niveau  B  pour  se  porter 
en  A,  le  liquide  du  tube  s'élève  de  b  en  6'  sous  Tinfluenco  de  la  pression 
de  la  colonne  AB;  car,  puisqu'il  faut  une  minute  à  ce  niveau  poar 
aller  de  b  en  a,  il  ne  parcourra  pendant  une  seconde  qu'une  partie  de 
sa  course  66*. 

Deuxième  seconde.  Le  réservoir  redescend  en  B  ;  alors  la  colonne  66* 
tend  à  faire  revenir  le  liquide  vers  le  réservoir,  mais  cela  en  vertu  d'une 
force  bien  inférieure  à  celle  que  la  colonne  AB  avait  tout  à  Theure  pour 
eflTectuer  l'ascension  dans  le  tube  ;  aussi  lo  niveau  redescendra-t-il  seu- 
lement en  b^. 

Troisième  seconde.  Le  réservoir  est  de  nouveau  en  A,  et  élèverait  le 
niveau  du  manomètre  au-dessus  de  6^,  d'une  quantité  égale  à  66\  si  le 
poids  de  la  colonne  61;^  ne  diminuait  celui  de  AB,  de  telle  sorte  que  la 
pression  du  réservoir  n'est  plus  que  la  différence  entre  les  niveaux  A 
et  6^;  aussi  la  seconde  ascension  du  manomètre  sera -t- elle  moindre  que 
la  première,  et  le  niveau  viendra  en  6^. 

Quatrième  seconde.  Le  réservoir  est  revenu  en  B  ;  la  colonne  66^  agit 
pour  produire  le  reûux,,et  éiant  plus  grande  que  66*,  produira  un  reflux 
plus  grand  que  66^;  ce  reûux  sera  6^6^. 

Cinquième  seconde.  Le  réservoir  repasse  en  A,  et  élève  le  niveau  do 
manomètre  avec  une  force  diminuée  de  bb*  >  66^;  donc  l'ascension  du 
manomètre  sera  moindre  que  6^6^,  ce  sera  6'6'*. 

Pour  les  secondes  successives,  on  verra  donc  les  ascensions  aller  en 
diminuant  et  les  descentes  en  augmentant,  offrant  entre  elles  des  diffé- 
rences de  plus  en  plus  petites,  jusqu'à  ce  qui3  l'oscillation  soit  régulière 
(ses  maxima  ei  minima  étant  fixes). 

A  ce  moment,  l'oscillation  sera  une  petite  fraction  de  ce  qu'elle  eût 
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cette  moyenne  se  comporte  absolument  suivant  les  mêmes 

été  sans  les  froltemenls  en  F  ;  en  oulre,  sa  moyenne  sera  aussi  celle 
entre  les  points  a  et  b. 

En  effet,  lorsque  les  oscillations  seront  régulières,  et  que  Tascension 
et  la  descente  du  niveau  du  tube  seront  égales,  il  faudra  nécessairement 
que  les  forces  appliquées  du  côté  du  tube  et  du  côté  du  réservoir  soient 
égales  ;  elles  le  seront  quand  le  niveau  du  tube  sera  au  milieu  de  ab. 
Soit  M  ce  milieu.  Quand  la  colonne  ÂB  agira  pour  Tascension,  elle  n*aura 
comme  force  que  la  différence  de  hauteur  des  niveaux,  et  comme  6M 
=  1/2  AB,  sa  force  d'action,  pour  faire  monter  le  liquide  dans  le  tube, 
sera  égale  à  celle  que  6M  lui-même  aura  dans  le  second  instant  pour 
produire  la  descente,  quand  le  réservoir  sera  en  B. 

Dbuxièxi  cas.—  Avec  Finstrument  précédemment  décrit,  les  hauteun  ' 
manométriques  seront  proportionnelles  au  temps  pendant  lequel  la  près- 
shn  agira.  Cest-à-dire  que  la  hauteur  à  laquelle  le  manomètre  restera 
avec  de  petites  oscillations  régulières  sera  à  la  hauteur  qu'il  aurait,  dans 
le  cas  d*équilibre,  sous  la  pression  continue,  comme  les  temps  d'appli- 
cation de  la  force  sont  à  la  durée  totale  de  l'expérience. 

Cela  revient  à  démontrer  que,  si  la  pression  agit  pendant  deux  se- 
condes et  cesse  pendant  une  seconde,  la  hauteur  manométrique  sera  les 
deux  tiers  de  la  hauteur  maximum ,  et  que,  dans  ce  cas,  la  moyenne 
dynamique  ne  corres(K)ndra  plus  à  la  moyenne  numérique. 

En  effet,  quand  la  colonne  SQra  arrivée  au  point  où  les  oscillations 
seront  régulières  (où  les  ascensions  et  les  descentes  seront  égales),  il 
faudra  que  la  force  qui  produit  l'ascension  soit  deux  fois  moindre  que 
celle  qui  produit  la  descente.  A  cette  condition  seulement,  l'inégalité  de 
force  compensera  celle  de  durée.  Mais  la  force  qui  produit  l'ascension 
n'est  autre  chose,  avons-nous  dit,  que  l'excès  de  la  hauteur  du  réservoir 
sur  la  hauteur  manométrique.  Soit  donc  N  (même  figure)  le  niveau  du 
manomètre  ;  d'après  le  théorème  précédent  la  force  ascensionnelle  sera 
égale  à  aN,  et  6N  sera  la  hauteur  manométrique,  ou  force  qui  produit 
la  descente.  Ces  deux  forces,  au  point  de  vue  de  leurs  effets,  seront  dans 
le  rapport  de  4  à  2  ;  mais  comme  l'effet  produit  par  la  pression  d'une 
colonne  liquide  est  proportionnel  à  la  hauteur  de  c-ette  colonne  (*),  on 
aura  pour  les  mesures  de  aN  et  de  6N  la  proportion  suivante  : 

aN  :  6N  ::  4  :  2. 

Ce  qu'il  fallait  démontrer. 

(*)  Dans  le  cas  d*écoulement  par  les  tubes  capillaires,  to  produit  de  Vécoule- 
ment  est  proportionnel  à  la  charge  (loi  de  Poiseuille). 
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lois  i^i  président  à  la  variation  de  la  pression  constante 
dans  des  conduits  où  existe  un  écoulement  continu  (1). 
Ces  lois  ont  été  établies  par  Bernouilli, 

Si  l'on  applique  aux  différentes  artères  d'un  animal  le 
manomètre  compensateur,  on  peut  facilement  constater 
que  la  pression  moyenne  de  ces  vaisseaux  est  différente, 
et  qu'elle  est  à  son  maximum  dans  les  artères  les  plus  rap- 
prochées du  cœur. 

En  résumé  : 

l""  La  tension  moyenne  dans  les  artères  va  toujours 
*  en  décroissiant  à  mesure  qu^on  observe  un  vaisseau  plus 
éloigné  du  cœur. 

2"*  La  décroissance  de  la  tension  moyenne  dans  les 
artères  est  d'autant  moins  rapide  que  les  vaisseaux  ca- 
pillairesy  plus  contractés,  font  plus  d'obstacle  à  l'issue  du 
sang  artériel. — On  peut  donc  prévoir  déjà  que  la  tension 
et  la  vitesse  du  sang  dans  les  artères  seront  dans  un  rap- 
port inverse. 

â*  Il  est  impossible  d'assigner  à  la  tension  moyenne 
d'une  artère  une  valeur  absolue,  car  cette  tension  varie 
d'un  instant  à  l'autre  avec  la  rapidité  de  la  circulation 
périphérique. 

Cbauveau  eut  l'idée  d'adapter  à  notre  manomètre 
compensateur  un  cylindre  semblable  à  celui  du  hymogra- 
phion  de  Ludwig.  Cette  disposition  lui  a  permis  d'enre- 
gistrer les  moyennes  de  tension  que  présentent  différentes 
artères  inégalement  éloignées  du  cœur.  Notre  savant  ami 
a  pu  vérifier  ainsi  Texactitude  de  nos  propres  expériences. 

Enfin,  Setzchenow  (2)  imagina  de  placer  sur  la  co- 

(t)  Ann,  deê  sciences  nai,  [hc,  cil,). 

(2)  Voy.  CcmêtatVs  Jahesbericht,  4864,  p.  426. 
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lonned'uD  manomètre  un  robinet,  au  moyen  duquel  il 
rend  plus  ou  moins  facile  le  passage  du  mercure.  Avec 
cet  instrument,  l'auteur  a  pu,  comme  nous»  obtenir  la 
tension  moyenne  d'une  artère  quelconque.  Ce  manomètre 
est  en  effet  fondé  sur  le  même  principe  que  le  nôtre. 


CHAPITRE  VII. 

VITESSE   DU   SANG   DANS  LES  ARTÈRES.  —  SIGNES  EXTÉRIEURS 

DE   LA   CIRCULATION    ARTÉRIELLE. 

De  la  viteêse  du  sang  dam  les  artères.  Erreurs  qui  ont  régné  sur  ce  sujet. 

—  Expériences  destinées  à  déterminer  cette  vitesse.  —  Appareils  de 
Volkmann,  hémodromomèlre  ;  —  Vierordt,  hémotachomètre  \  —  Cbau- 
veau,  hémodromomètre  à  aiguille.  Adaptation  de  cet  instrument  à 
l'appareil  enregistreur. 

Lois  qui  président  aux  variations  de  la  vitesse  du  sang  dans  les  artères. 

—  Rapport  inverse  de  cette  vitesse  avec  la  tension  artérielle. 
Signes  extérieurs  du  mouvement  du  sang  dans  les  artères  ;  leur  impor- 
tance pour  la  physiologie  et  la  médecine.  —  Dilatalinn  des  artères, 
moyens  de  la  constater —  Locomotion  des  artères;  c'est  un  effet  de 
leur  allongement.  —  Pouls  des  artères  ;  il  tient  aux  changements  qui 
surviennent  dans  la  tension  de  ces  vaisseaux  sous  TinQuence  des  con- 
tractions des  ventricules. 

Btproduction  schématique  des  phénomènes  de  la  circulation  artérielle.  De 
la  tension  artérielle  et  des  variations  qu'elle  éprouve;  de  la  transfor- 
mation du  mouvement  du  liquide  dans  les  artères,  etc. 

Reproduction  schématique  des  signes  extérieurs  de  la  circulation  artérielle. 
Dilatation,  locomotion,  pouls. 

De  la  vitesse  du  aang  dans  le*   artère*. 

§  44.  —  Lorsqu'on  pratique  une  ouverture  aux  parois 
d'une  artère.,  on  voit  le  sang  s'élancer  au  dehors  sous 
forme  d'un  jet  puissant  et  animé  d'une  grande  vitesse. 
Cette  rapidité  avec  laquelle  le  sang  s'échappe  avait  fait 
croire  d'abord  aux  physiologistes  que  le  liquide  se  mou- 
vait dans  les  artères  avec  une  rapidité  analogue.  Haies, 
après  avoir  mesuré  la  pression  du  sang  artériel  (voy.  §  41), 
se  crut  autorisé  à  en  déduire  la  vitesse  de  son  cours. 
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n  la  supposa  égale  à  celle  d'une  molécule  liquide  qui 
tomberait  d'une  hauteur  pareille  à  celle  de  la  colonne 
manométrique.  C'est  précisément  la  formule  de  la  vitesse 
d'un  liquide  qui  s'écoulerait  à  Tair  libre  par  une  ouverture 
faite  à  une  artère.  Haies  négligeait  donc  totalement  les 
résistances  que  le  sang  rencontre  dans  les  vaisseaux,  et 
sous  l'influence  desquelles  sa  vitesse  est  considérablement 
diminuée. 

Sauvages  (1) y  commentateur  de  Haies,  rectifia  cette 
erreur;  il  comprit  l'influence  des  résistances  que  présen- 
tent les  artères.  Il  appelle  virlaelle  la  vitesse  qu'aurait  le 
sang  dans  Thypothèse  de  Haies,  et  admet  qu'en  réalité  ce 
liquide  n'a  qu'une  vitesse  beaucoup  moindre.  L'auteur 
appelle  celle-ci  la  vitesse  actuelle,  mais  n'en  donne  pas 
l'évaluation. 

Tant  que  les  physiologistes  n'instituèrent  pas  des  expé- 
riences en  vue  de  déterminer  la  vitesse  du  sang,  les  idées 
émises  sur  ce  sujet  ne  furent  que  des  erreurs  ou  des  hypo- 
thèses qu'il  n'y  a  pas  lieu  de  mentionner. 

La  première  tentative  faite  pour  résoudre  cette  ques- 
tion par  la  voie  expérimentale  appartient  à  Yolkmann.  Ce 
physiologiste  construisit  un  appareil  fort  ingénieux  qu'il 
appela  hémodromomètre  {'2)  ^  à  l'aide  duquel  on  pouvait 
suivre  le  trajet  parcouru  par  le  sang  dans  un  tube  de 
verre.  —  Qu'on  suppose  une  artère  coupée  dont  on  au- 
rait réuni  les  deux  bouts  par  un  tube  métallique.  Le  sang 
traversera  ce  tube  rectiligne  comme  il  traverserait  l'ar- 
tère elle-même.  Sur  ce  premier  conduit  est  adapté  un 
tube  de  verre  courbé  en  U  qui  constitue  un  circuit  de  dé- 
rivation latéral.  Ce  tube  de  verre  est  rempli  d'eau.  A  un 

(4)  Vi)y.  Haies,  Hémostatique,  p.  3. 

\l)  Volkmann,  Die  HOmodynamik,  p.  495.  Leipii||48B0. 
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moment  donné,  au  moyen  d'un  système  de  robinets,  on 
ferme  le  tube  rectiligne  et  Ton  ouvre  le  circuit  latéral.  Le 
sang  se  trouve  alors  forcé  de  traverser  le  tube  de  verre 
pour  se  rendre  du  bout  central  au  bout  périphérique  de 
Tartère;  il  chasse  devant  lui  Teau  contenue  dans  le  tube 
et  la  pousse  du  côté  des  capillaires.  On  voit  alors,  à  travers 
les  parois  de  verre,  le  sang  qui  s'avance  par  saccades  eo 
se  substituant  à  Feau.  Si  Ton  mesure  le  trajet  parooaru 
ainsi  par  le  sang  pendant  un  certain  nombre  de  aecoodes, 
on  connaît  la  vitesse  du  courant  sanguin  dans  les  artères. 

Bien  qu'il  soit  extrêmement  ingénieux,  ce  procédé  n'est 
probablement  pas  à  Tabri  de  toute  erreur.  Sou  autmr 
lui-même  admet  que  l'interposition  de  l'appareil  sur  le 
trajet  d'un  vaisseau  peut  changer  la  vitesse  du  sang  dans 
celui-ci.  En  effet,  la  colonne  sanguine,  forcée  de  traverser 
un  trajet  plus  long,  rencontre  des  résistances  nouvelles 
que  la  courbure  du  tube  peut  augmenter  encore.  Enfin, 
on  n'est  pas  autorisé  à  admettre  à  priori  que  l'eau  qui  se 
trouve  poussée  dans  les  capillaires  artériels  traversera 
ceux-ci  avec  autant  de  facilité  que  le  sang  le  pourrait  faire. 
On  sait  en  effet  que  les  injections  faites  dans  les  artères 
d'un  animal  vivant  rencontrent  des  résistances  particu- 
lières dues  aux  contractions  que  provoque  dans  ces  vais* 
seaux  la  présence  d'un  liquide  étranger. 

Avec  cet  instrument,  Volkmann  évaluait  la  vitesse  du 
sang  pour  une  seconde  : 

Chez  le  ebicD,  dans  la  carotide 273"" 

Chez  un  autre  chien,  dans  la  carotide  ....  357 

Chez  le  cheval,  dans  la  carotide 254 

Chez  le  cheval,  dans  la  métatarsienne  .  ...       56 

Un  autre  appareil  fut  imaginé  par  Vierordt,  sous  le 
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nom  d*hémotachofnètre  (1)  ;  il  est  basé  sur  un  tout  autre 
principe.  C'est  une  sorte  de  pendule  hydrostatique  sus- 
pendu dans  une  caisse  à  deux  tubulures  que  traverse  le 
courant  sanguin.  L'appareil  s'applique,  comme  celui  de 
Yolkmann,  aux  deux  bouts  d'une  artère  coupée.  Plus  le 
courant  est  rapide,  plus  la  déviation  du  pendule  sera 
grande.  On  détermine  expérimentalement  la  vitesse  né- 
cessaire pour  qu'un  courant  de  liquide  donne  au  pendule 
telle  ou  tdle  déviation,  —  Gomme  la  vitesse  du  liquide 
change  à  chaque  instant,  Vierordt  eut  l'idée  de  transfor- 
mer son  iq)pareil  en  un  instrument  enregistreur,  afin 
d'avoir  l'indication  de  toutes  les  variations  de  la  vitesse  à 
tous  les  instants.  A  cet  effet,  il  prolongea  au  dehors  de  la 
caisse  la  tige  du  pendule,  de  telle  sorte  que  cette  tige 
exécutât  des  mouvements  semblables  à  ceux  du  pendule 
lui-même,  mais  amplifiés  et  de  sens  inverse.  Ces  mouve- 
ments s'enregistraient  sur  un  cylindre  tournant,  d'après 
les  procédés  déjà  connus  (2).  La  figure  de  l'instrument 
qui  se  trouve  à  la  fin  de  l'ouvrage  de  Vierordt  montre 
que  cet  auteur  est  tombé  dans  le  défaut  que  nous  repro<* 
obérons  plus  iard  à  son  sphygmographe,  c'ëst-à-dire  qu'il 
a  donné  au  courant  sanguin  une  trop  grande  masse  à 
mouvoir.  De  là  résulte  une  déformation  du  tracé  enre- 
gistré sur  le  cylindre.  —  Nous  reviendrons  plus  tard  sur 
les  conditions  que  doivent  présenter  les  appareils  enre- 
gistreurs pour  n'être  pas  exposés  à  cet  inconvénient. 

La  vitesse  du  sang,  d'après  Vierordt,  serait  de  0'",261 
par  seconde,  ce  qui  se  rapproche  assez  du  chiffre  donné 
par  Volkmann. 

(1)  Vierordt,  Grundriss  der  Physiologie  des  Menschen^  p.  4  4  0. 

(2)  Vierordt,  Die  Erseheinungen  und  Geselze  d^  Siromgesehwindigkeil 
des  Blutes,  Berlin,  486^  (avec  Bgure  de  l'appareil).  ' 
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Fig.  18. 


Chauveau  (1)  construisit  à  son  tour  un  instrument  (voy. 

la  figure  collec- 
tive 18)  basé  sur 
le  même  principe 
que  celui  de  Vie- 
rordt,  mais  d'une 
construction  beau- 
coup plus  parfaite. 
L'auteur  place  sur 
le  trajet  d'une 
artère  un  tube  de 
métal  a  (  n*  1} 
que  le  sang  tra- 
verse comme  dans 
les  appareils  ci- 
dessus  indiqués.  Ce  tube  présente,  en  un  point  de  sa  paroi, 
une  fenêtre  (n**  3)  que  ferme  une  membrane  de  caout- 
chouc (n**  Ix).  Une  aiguille  mince  et  plate  traverse  cette 
membrane  et  plonge  dans  le  courant  sanguin  (n"  2).  La 
partie  libre  de  cette  aiguille  d  (nM)  parcourt,  dans  ses 
déviations,  les  différents  degrés  d'un  cadran  divisé,  et 
accuse  ainsi  la  vitesse  du  courant  (2). 

Chauveau  a,  comme  Vierordt,  appliqué  un  appareil 
enregistreur  à  son  héraodromomètre;  seulement,  il  s'est 
mis  à  l'abri  des  causes  d'erreurs  que  le  physiologiste  alle- 
mand n'avait  pas  aperçues.  Dans  l'appareil  de  Chauveau, 
la  partie  libre  de  l'aiguille  se  prolonge  sous  forme  d'un 

(4  )  Chauveau,  Bertolus  et  Laroyenne,  Mémoire  sur  la  vitesse  de  la 
circulation  dans  les  artères  du  cheval  {Journal  de  la  physiologie  de  l'homme 
et  des  animaux,  4  860,  c.  III,  p.  695  et  suiv.). 

(2)  e  représente  l'ouverture  d'an  tube  branché  auquel  on  adapte  un 
manomètre  au 
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levier  extrêmement  léger  qui  écrit  ses  mouvements  sur 
une  bande  de  papier  qui  se  déroule. 

Nous  donnerons  plus  tard  quelques-uns  des  tracés  ob- 
tenus par  Cbauveau ,  on  en  comprendra  mieux  la  valeur 
lorsque  nous  aurons  expliqué,  à  propos  de  la  construction 
de  notre  sphygmographe ,  les  conditions  nécessaires  pour 
que  les  appareils  enregistreurs  donnent  une  expression 
fidèle  des  mouvements. 

Lois  générales  qui  président  aux  variatioDS  de  la  vitesse  du  sang  dans 

les  artères. 

§  45.  —  Les  expériences  faites  sur  les  lois  de  Técou- 
lemeut  des  liquides  daus  les  conduits  montrent  que  la 
vitesse  du  liquide  varie  sous  deux  ordres  d'influences. 

D'une  part,  cette  vitesse  s'accroît  quand  le  liquide  est 
poussé  dans  le  tube  avec  une  plus  grande  force.  —  Dans 
la  circulation  du  sang,  la  vitesse  du  courant  qui  existe  dans 
les  artères  augmentera  donc  si  la  force  déployée  par  le 
cœur  augmente,  elle  diminuera  dans  les  circonstances 
inverses.  On  verra  plus  tard  que  cette  sorte  d'influence 
s'exerce  rarement,  et  que  le  cœur  dépense  en  général  une 
quantité  de  force  toujours  la  môme. 

D'autre  part,  la  vitesse  d'un  liquide  est  subordonnée 
aux  résistances  que  ce  liquide  rencontre  dans  les  conduits. 
I^  vitesse  est  d'autant  plus  grande  que  les  résistances  sont 
moindres.  Comme  tous  les  points  d'une  colonne  liquide 
sont  solidaires  les  uns  des  autres,  au  point  de  vue  du  mou- 
vement, un  obstacle  situé  à  une  très  grande  distance  de 
l'orifice  d'entrée  d'un  conduit  ralentira  le  mouvement  du 
liquide  dans  tous  les  points  situés  en  arrière  de  lui.  —  Dans 
la  circulation  du  sang,  ces  résistances  sont  déterminées 
par  le  plus  ou  moins  d'élroitesse  des  petits  vaisseaux.  Le 
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relâchement  ou  la  contraction  de  ceux-ci  pourra  donc, 
à  chaque  instant,  faire  varier  la  vitesse  du  sang  dans  une 
artère  quelconque.  C'est  cette  influence  qui  s'exerce  pres- 
que toujours  lorsque  la  circulation  est  plus  ou  moins  ra- 
pide. Si  donc  ou  fait  contracter  les  artérioles  d'une  région, 
la  vitesse  du  sang  diminuera  dans  toutes  les  artères  affé- 
rentes. Si  ces  artérioles  se  relâchent,  le  courant  deviendra 
plus  rapide. 

Ces  inductions,  tirées  d'expériences  physiques  »  ont 
été  vérifiées  par  l'expérimentation  sur  les  animaux  (1). 
Comme  c'est  presque  toujours  à  l'état  de  contraction  ou 
de  relâchement  des  petits  vaisseaux  que  sont  dues  les  va- 
riations de  la  vitesse  dans  les  artères,  il  résulte  de  là  que 
dans  la  plupart  des  cas,  on  rencontre  une  grande  vitesse 
dans  les  artères  qui  ont  une  faible  tension,  et,  réciproque- 
ment, une  faible  vitesse,  quand  la  tension  est  forte. 

SIgilcfl  emiériemni  d«  movYemeiit  da  saag  dans  les  «rtèretf. 


§  46.  —  Le  mouvement  du  sang  dans  les  artères  se  ré- 
vèle à  Textérieur  par  un  petit  nombre  de  signes.  Les  ar- 
tères sont  animées  de  battements  (pouls),  de  mouvements 
parfois  perceptibles  à  l'œil  (locomotion  des  artères).  On 
peut  quelquefois  constater  la  dilatation  de  certains  gros 
troncs  artériels  au  moment  où  le  ventricule  qui  se  con- 
tracte  leur  envoie  une  ondée  sanguine  nouvelle,  mais  ce 
cas  est  rare  ;  en  général,  la  dilatation  des  artères  nous 
échappe.  D'autres  fois,  en  auscultant  le  trajet  d'une  ar- 
tère, on  perçoit  un  bruit  (bruit  de  souffle)  qui  tient  au 
passage  rapide  du  sang  à  son  intérieur  (2). 

{\)  Cbauveau,  Bertolus  el  Laroyenne,  loc.  cit, 

(2)  Nous  aurons  l'occasion  de  revenir  avec  plus  de  détails  sur  la  causé 
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La  couleur,  le  volume  et  la  température  des  régions 
superficielles  du  corps  sont  encore  des  signes  importants 
]ui  nous  révèlent  l'état  de  la  circulation  dans  ces  parties. 
Si  les  vaisseaux  relâchés  laissent  le  sang  circuler  dans  ces 
[K)ints  avec  beaucoup  de  vitesse,  les  tissus  rougissent,  s'é« 
^auffent  et«  deviennent  turgescents,  ils  pâlissent,  se  re- 
froidissent et  diminuent  de  volume  lorsque  la  circulation 
38t  ralentie  par  suite  de  la  contraction  énergique  des 
miaieaux. 

Ce  sont  là  tous  las  signes  qui  révèlent  à  Textérieur 
l'existence  d'une  circulation  dans  les  artères;  il  faut  que 
le  médecin  se  contente  de  ces  éléments  pour  juger  de 
Tétat  de  la  circulation,  des  altérations  organiques  que 
peut  avoir  subies  le  système  artériel ,  ou  simplement  des 
troubles  qui  se  sont  produits  dans  la  fonction. 

Il  serait  impossible  à  priori  de  juger  de  Tétat  de  la 
circulation  d'après  les  signes  que  nous  venons  de  men- 
tionner, si  la  physiologie  ne  nous  apprenait  tout  d'abord 
la  nature  de  chacun  d'eux.  Les  médecins  ont  tâté  le  pouls 
pendant  des  siècles,  sans  savoir  que  chacun  de  ses  bat- 
tements résulte  d'une  contraction  du  cœur.  Lorsque 
Harvey  leur  eut  démontré  ce  premier  point,  il  restait 
encore  à  savoir  par  quel  mécanisme  le  pouls  se  pro- 
duit :  si  c'est  par  un  choc  du  sang  contre  les  parois  de 
ratière,  par  un  déplacement  ou  par  une  dilatation  des 
▼aisseaux. 

U  importe  non-seulement  de  bien  être  fixé  sur  la  na- 
ture du  pouls  et  sur  la  cause  qui  le  produit,  mais  aussi  de 
savoir  sous  quelles  influences  le  pouls  change  de  fré- 

et  la  signification  de  ces  bruits  de  souflQe  qui  se  passent  dans  les  arlères, 
et  qui  constituent  un  des  éléments  les  plus  importants  du  diagnostic  des 
maladies  du  système  circulatoire. 
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quence,  do  force,  de  caractères.  Alors  seulement  le  batte- 
ment d'une  artère  pourra  nous  révéler  l'état  de  la  circu- 
lation dans  ce  vaisseau,  de  même  que  Tauscultation  du 
cœur,  aidée  d*unc  connaissance  physiologique  parfaite 
de  ses  mouvements  et  de  ses  bruits»  nous  révèle  l'ac- 
tion de  cet  organe  caché  dans  la  poitrine.  Les  autres 
signes  qui  dépendent  de  la  circulation  du  sang  dans  les 
artères  :  locomotion  artérielle»  bruits  de  souffle,  etc., 
ont  également  besoin  d'être  étudiés  au  point  de  vue  phy« 
siologique,  pour  que  leur  observation  au  lit  du  malade 
fournisse  d'utiles  résultats.  Mais  parmi  tous  les  signes 
extérieurs  de  la  circulation  artérielle,  c'est  le  pouls  qui 
nous  occupera  le  plus,  parce  qu'on  peut  l'analyser  avec 
une  précision  extrême  au  moyen  d'un  instrument  que 
nous  décrirons  bientôt.  De  la  perfection  plus  grande  dans 
l'étude  de  ce  symptôme  résultera  une  connaissance  plus 
paifaite  des  différents  états  de  la  circulation,  qui  nous 
seront  révélés  par  cet  instrument. 

§  47.  —  La  dilulation  que  les  artères  éprouvent  chaque 
fois  qu^un  nouvel  afflux  de  sang  se  fait  dans  leur  intérieur 
est  un  phénomène  très  peu  sensible;  il  faut,  pour  l'ap- 
précier, que  le  vaisseau  qu'on  explore  soit  très  volumi- 
neux, comme  les  carotides  ou  les  fémorales;  il  faut,  de 
plus,  que  le  sujet  sur  lequel  on  recherche  ce  phénomèoe 
soit  très  maigre,  sans  quoi  le  mouvement  d'expansion  est 
imperceptible  à  Tœil.  Le  mouvement  de  dilatation  des 
artères  est  si  faible,  que  plusieurs  physiologistes  ont  nié 
son  existence,  et  ont  cru  que  rallongement  seul  de  ces 
vaisseaux  permet  à  chaque  ondée  nouvelle  de  trouver 
place  dans  le  système  artériel,  en  attendant  qu'elle  se  soit 
écoulée  par  les  capillaires.  Mais  les  expériences  de  Poi- 
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seuille  ont  mis  hors  de  doute  l'existence  de  la  dilatation 
des  artères  (t). 

La  locomotion  artérielle  est  un  effet  du  changement  de 
capacité  des  artères;  elle  tient  à  Tallongenrent  de  ces  vais- 
seaux qui  sont  élastiques  dans  tolis  les  sens,  niais  parti- 
culièhement  suivant  leur  longueur.  Lorsqu'une  artère  est 
reclilignOf  ^le  ne  peut  s'allonger  sans  présenter  en  même 
temps  des  courbures  ;  car  elle  devient  trop  longuér  pour 
joindre  en  ligne  droite  les  deux  points  extrêmes  entre 
lesquels  elle  s'étend.  Aussi  la  voit-on,  à  chaque  contrac- 
tion du  ventricule,  exécuter  sous  la  peau  des  mouvements 
de  flexion  latérale.  Ces  mouvements  sont  très  faciles  k 
observer  sur  Tarière  humérale,  lorsque  ce  vaisseau  est 
situé  superficiellement,  c'est-à-dire  immédiatement  au- 
dessous  de  laponévrose  brachiale ('2). 

(4)  Poiseoille  conslruisit  une  sorte  de  caisse  à  deui  compartiments 
au  travers  de  laquelle  il  fait  passer  le  vaisseaux.  Deux  échancrures  demi- 
circulaires,  situées  sur  les  bords  de  chacun  des  compartiments,  forment, 
lorsque  ceux-ci  sont  superposés,  deux  ouvertures  circulaires.  Tune  pour 
rentrée,  Tautre  pour  la  sortie  du  vaisseau.  Quand  Tartère  est  ainsi  logée 
dans  la  caiMe,  et  quand  celle  ci  est  hermétiquement  fermée,  on  la  remplit 
d*eau  par  une  ouverture  pratiquée  à  sa  partie  supérieure^  et  Ton  adapte 
à  cette  ouverture  un  tube  de  verre  d'un  petit  calibre. 

L'appareil  aiosi  disposé,  chaque  fois  que  lo  vaisseau  contenu  dans  la 
caisse  subira  la  moindre  dilatation,  il  en  résultera  un  déplacement  d'une 
oMidae  quantité 4u  liquide  contenu  dans  la  caisse;  le  liquide  s'élèvera 
dans  le  tube  et  produira  dans  celui-ci  un  changement  de  niveau  très 
sensible.  Â  chaque  systole  ventriculaire,  on  voit  ainsi  le  liquide  osciller 
dans  le  tube  de  l'appareil. 

Cette  démonstration  ne  laisse,  comme  on  le  voit,  aucune  place  au 
doute  relativement  à  leiistence  d'une  dilatation  des  artères  à  chaque 
systole  du  ventricule. 

(t)  Nous  allons  donner  quelques  développements  pour  bien  faire  com- 
prendre les  dilKrcntes  formes  que  présento  la  locomotion  artérielle. 

Deux  formes  distinctes  ont  été  signalées  :  l'une,  qu  on  pourrait  ap- 


ê    M 
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Le  pouls  est  le  résultat  immédiat  des  changements  qui 
surviennent  dans  la  tension  artérielle.  La  sensation  de 
choc  éprouvée  par  le  doigt  qui  déprime  une  artère  tient 
au  durcissement  subit  de  celle-ci ,  lorsqu'une  ondée  de 
sang,  poussée  par  le  ventricule  dans  le  système  artériel, 
vient  augmenter  subitement  la  tension  de  ces  vaisseaux. 

Si  nous  avons  attaché  tant  d'importance  à  Ia  définition 
de  la  tension  artérielle,  c'est  que  sa  parfaite  connaissance 
est  indispensable»  si  l'on  veut  comprendre  la  nature  du 
pouls.  On  se  fait  presque  toujours  une  idée  fausse  de  la 
production  de  ce  phénomène  ;  on  l'attribue  ordinairement 
à  la  dilatation  des  artères  ou  au  choc  du  sang  contre  leurs 
parois.  Bichat  croyait  que  c'était  un  effet  de  la  locomotion 
des  vaisseaux.  En  réalité,  le  pouls  n'est  rien  de  tout  cela; 

peler  locomotion  dans  le  sens  longiludinalj  et  Tautre  locomotion  par 
inflexion  latérale  des  vaisseaux. 

La  première  s  observe  sur  un  vaisseau  qui  offre  un  obstacle  brusque 
au  courant  sanguin.  Ainsi,  au  niveau  d'une  bifurcationf  réperon,  faisant 
obàlacle  à  Tondéo  sanguine,  est  poussé  en  avant  à  chaque  pulsation  du 
coeur,  et  le  vaisseau  est  allongé,  pour  revenir  ensuite  sur  lui-uiéoie  en 
ramenant  1  éperon  en  arrière.  Dans  la  ligature  d'une  artère  au  moignon 
d*un  amputé,  le  même  phénomène  se  passe  ;  il  est  encore  plus  frappant, 
parce  que  Tobstacle  est  plus  absolu  ;  on  voit  à  chaque  battement  du 
cœur  Tarière  liée  sortir  des  parties  molles,  et  se  porter  en  avant. 
Dans  ce  cas,  Tarière  sort  beaucoup  plus  du  moignon  après  la  liga- 
ture qu'avant.  —  La  seconde,  forme  de  locomotion,  ou  locomotion  par 
inflexion  latérale^  qui  a  quelquefois  été  appelée  locomotion  par  redresHmmU 
des  courbures^  est  un  phénomène  complexe.  De  même  que  la  précédente, 
elle  résulte  de  l'allongement  du  tube  :  ainsi,  si  un  tube  ou  un  vaisseau 
est  rectiligne,  il  s'y  formera  des  courbures,  par  suite  de  l'allongement, 
si  les  deux  extrémités  ne  peuvent  se  déplacer,  et  donner  lieu  au  premier 
mode  de  locomotion. 

Si  le  vaisseau  est  un  peu  courbé,  il  le  deviendra  davantage  ;  mais, 
dans  le  cas  de  courbure  trop  brusque,  il  y  aura  tendance  à  Tagrandis- 
sement  de  son  rayon  (cela  se  passe  par  un  mécanisme  analogue  à  celai 
qui  redresse  la  courbe  dans  le  manomètre  de  Bourdon). 


REPaODUGT.  ARTIFIC.  DK  LA  CIRCULAT.  ARTÉRIELLE.     163 

il  résulte  directement  des  changements  que  subit  la 
tension  artérielle  sous  Tinfluence  des  mouvements  du 
cœur. 

Nous  traiterons  avec  de  grands  développements  ce  qui 
est  relatif  au  pouls,  à  ses  différentes  variétés  et  a  la  cause 
de  chacune  d'elles.  Mais,  en  attendant,  il  nous  reste  à 
contrôler,  par  la  méthode  synthétique  que  nous  avons 
employée  jusqu'ici,  1^  différentes  opinions  que  nous  avons 
énoncées  relativement  à  la  mamère  dont  s'accomplit  la 
circulation  artérielle.  Il  faut  montrer  qu'avec  dès  appareils 
schématiques  on  peut  reproduire  le  transport  béntrifugc 
du  sang  avec  la  transformation  du  mouvement  qui  s^opère 
dans  les  artères.  11  faut  aussi  prouver  que  les  phénomènes 
de  dilatation  et  de  locomotion  artérielle,  étant  d'ordre 
physique,  peuvent  également  se  reproduire.  Enfin,  que  la 
tension  artérielle,  ainsi  que  le  pouls,  qui  est  lié  aux  va- 
riations de  cette  tension,  peuvent  être  imités  dans  les 
mêmes  conditions. 

fteprodvetloM  artlflelelle  des  phémmèaes  ée  îm  clrodAtlMi 

Artérielle. 

§  A8.—  On  connaît  déjà  la  disposition  au  moyen  de  la-^ 
quelle  nous  avons  imité  (fig.  2]  le  coeur  avec  son  oreillette, 
son  ventricule  et  ses  orifices  munis  de  valvules.  Pour  com- 
pléter Tappareil,  il  faut  adapter  à  Torifice  aortique  un  sys- 
tème de  tubes  élastiques  qui  simule  à  peu  près  la  dispo- 
sition de  l'aorte  et  des  artères  qui  en  émanent.  C'est  ce 
qui  est  imité  dans  la  figure  19^  où  Ton  peut  reconnaître 
les  principaux  troncs  artériels.  Ces  vaisseaux  sont  repré- 
sentés par  des  tubes  de  caoutchouc  de  différents  dia-^ 
mètres. 


16i  PUYSIOLOGIB. 

II  étail  iuulile,  comme  ou  va  le  voir,  de  pousser  plus 
loin  l'imitation  de  la  disposition  anatomïque  des  artères; 
ce  que  nous  avons 
dit  de  lear  action 
Tait  prévoirque  des 
tubes  élastiques 
quelconques  suffi- 
sent pour  repro- 
duire ceux  d'entre 
les  phénomènes  de 
la  circulation  arté- 
rielle qui  dépen- 
dent de  l'élasticité 
de  ces  vaisseaux. 

Maisàrextrémilé 
de  l'arbre  artériel 
existent  des  vais- 
seaux contractiles 
I  qui,  par  leur  étroi- 
lesse  plus  ou  moins 
I  grande,  opposent  à 
la  sortie  du  saug 
des  obstacles  varia- 
bles. Ici  encore  la 
tàcbe  était  facile; 
pour  reproduire 
l'effet  de  l'étroi- 
tesse  des  voies  capillaires,  il  suffisait  de  terminer  les 
tubes  qui  représentent  le  système  artériel  par  des  aju- 
tages étroits  que  le  liquide  logé  dans  les  vaisseaux  ne 
pût  traverser  que  difllcilonient.  C'est  ce  (]ue  nous  avons 
fait  en  adaptant  des  tubes  effilés  ù  l'extréuiité  des  ar- 
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tères.  On  voit,  dans  le  haut  de  la  figure  19,  deux  de  ces 
tubes  versant  leur  liquide  dans  un  entonnoir,  [/extrémité 
des  autres  artères  a  été  liée  ;  les  deux  tubes  dont  nous 
venons  de  parler  étant  dès  lors  la  seule  voie  par  laquelle 
le  liquide  s^échappe  des  artères,  nous  avons  donné  à  leur 
orifice  d'écoulement  un  diamètre  suffisant  pour  que  les 
artères  puissent  se  vider  sans  acquérir  une  tension  trop 
forte. 

Supposons  qu'on  veuille  imiter  les  influences  que  le 
resserrement  ou  le  relâchement  des  petits  vaisseaux  exer- 
cent sur  la  pression  sanguine,  il  suffit,  pour  cela  de  chan- 
ger les  ajutages  d'écoulement.  Si  on  les  remplace  par 
des  tubes  plus  étroits,  on  se  trouve  dans  les  conditions  de 
la  circulation  artérielle  quand  les  capillaires  sont  contrac- 
tés et  font  un  grand  obstacle  au  passage  du  sang;  si  l'on 
met,  au  contraire,  des  orifices  d'écoulement  plus  larges,  on 
imite  les  effets  du  relâchement  des  vaisseaux  capillaires. 

Enfin,  comme  le  système  veineux  a  pour  principal  rôle 
de  ramener  au  cœur  le  sang  qui  a  traversé  les  vaisseaux 
capillaires,  nous  avons  atteint  le  même  résultat  en  plaçant 
au-dessus  de  l'oreillette  0  un  entonnoir  E  muni  d'uu  tut)e 
qui  ramène  dans  l'oreillette  le  liquide  versé  par  les  ori- 
fices d'écoulement  des  artères. 

La  représentation  de  la  forme  anatomique  du  système 
veineux  est,  comme  on  le  voit,  complètement  sacrifiée; 
mais,  comme  nous  n'avons  pas  à  nous  préoccuper  ici  des 
phénomènes  de  la  circulation  veineuse,  nous  avions  le 
droit  d'atteindre  de  la  manière  la  plus  simple  notre  but, 
qui  était'  de  ramener  au  cœur  le  sang  versé  par  les  ca- 
pillaires. 

L'appareil  que  nous  venons  de  décrire  représente  donc 
un  circuit  complet  dans  lequel  le  liquide  se  meut  sans  cesse, 


166  PHYSIOLOGIE. 

Je  Toreillette  au  ventricule,  de  celui-ci  aux  artères,  des 
artères  aux  veines,  à  travers  des  voies  étroites  (vaisseaux 
capillaires)  et  des  veines,  revient  au  cœur. 

Voyons  donc  comment  on  peut  reproduire  avec  cet  ap- 
pareil les  phénomènes  de  la  circulation  artérielle. 

§  &9.  —  Nous  avons  expliqué  comment,  à  chaque  fois 
qu'on  exécute  des  compressions  alternatives  de  la  boule 
de  caoutchouc  6,  le  ventricule  s'anime  de  contractions 
rhythmiques;  chacune  d'elles  est  accompagnée  de  deux 
bruits  produits  par  le  claquement  des  valvules.  De  plus,  à 
chaque  contraction  ventriculaire,  une  ondée  pénètre  dans 
le  système  artériel. — Voyons  maintenant  comment  s'exé* 
cutera  le  mouvement  dans  l'intérieur  de  ces  vaisseaux. 

Tension  artérielle. 

Â  mesure  que  le  ventricule  foule  du  liquide  dans  les 
artères  du  schéma,  on  voit  celles-ci  s'emplir,  se  distendre, 
devenir  dures  au  toucher,  absolument  comme  les  artères 
d'un  animal  vivant.  Si  l'on  pique  un  de  ces  vaisseaux,  un 
jet  de  liquide  s'élance  avec  force;  ce  jet  présente  des 
saccades  absolument  semblables  à  celles  que  présente  le 
jet  d'une  artère  blessée.  —  Veut-on  une  mesure  manomé- 
trique  de  la  tension  du  liquide  dans  les  tubes  qui  repré- 
sentent les  artères?  On  adapte  un  manomètre  compen- 
sateur M  (fig.  19)  à  Tuû  des  tubes,  soit  le  tube  tm.  Dès 
que  le  ventricule  agit,  la  colonne  de  mercure  de  Tinstru- 
ment  s'élève  par  saccades  jusqu'à  un  certain  degré,  puis 
s'y  arrête  en  exécutant  des  oscillations,  comme  le  fait  un 
manomètre  adapté  aux  artères  d'un  animal  vivant. 

Pour  imiter  les  influences  que  le  relâchement  ou  la  «m- 
traction  des  vaisseaux  capillaires  produisent  sur  la  tension 
artérielle,  on  n'a  qu'à  adapter  aux  orifices  d'écoulement 
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des  ajutages  de  différents  diamètres,  et  Ton  voit  que,  si 
la  force  qu'on  déploie  par  les  impulsions  ventriculaires 
reste  constante,  le  manomètre  accuse  des  tensions  arté- 
rielles très  différentes  suivant  le  diamètre  de  ces  ajuta- 
ges. La  tension  est  élevée,  si  les  ajutages  sont  étroits  (ce 
qui  correspond  au  resserrement  des  capillaires)  ;  la  ten- 
sion est  basse,  si  les  ajutages  sont  larges  (relâchement  des 
capillaires). 

Transformalion  da  mouvement  du  sang  dans  le  système  artérieL 

Nous  avons  dit  comment  le  mouvement  du  sang  dans 
les  artères,  de  saccadé  qu'il  était  d'abord  par  suite  de 
Faction  intermittente  du  ventricule,  devient  peu  à  peu 
continu  et  régulier,  grâce  à  l'élasticité  de  ces  vaisseaux.  — 
On  peut  constater  le  même  résultat  dans  notre  appareil. 
Ainsi,  en  observant  le  jet  que  les  oriflces  d'écoulement 
versent  dans  l'entonnoir  E  (système  veineux),  on  voit  que 
ce  jet  continu  est  d'une  régularité  assez  grande. 

Phénomènes  accessoires  de  la  circulation  artérielle.  —  Dilatation, 

locomotion,  pouls. 

Cjds  phénomènes  sont  encore  reproduits  dans  notre  ap- 
pareil. Mais  la  dilatation  est  difficile  à  constater  à  l'œil  nu, 
sauf  sur  les  très  gros  troncs.  (On  sait  qu'iLen  est  de  môme 
sur  les  artères.)  On  peut,  du  reste,  au  moyen  de  l'appareil 
de  Poiseuille,  constater,  comme  sur  les  artères  d'un  ani  • 
mal  vivant,  l'existence  de  cette  dilatation. 

La  locomotion^  avec  ses  diverses  formes,  peut  être  re- 
produite. Ainsi,  qu'on  place  un  des  tubes  dans  une  posi- 
sition  rectiligne,  mais  sans  le  tirailler,  et  qu'on  le  fixe 
par  ses  deux  extrémités,  alors,  à  chaque  impulsion  du  * 
liquide,  le  tube  devient  flexueux  :  cet  effet  correspond  à  ce 
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^  que  nous  avons  appelé  locomotion  par  inflexion  latérale. 

Qu'on  observe  une  des  artères  qui  ont  été  liées  comme  en 
SfS'y  on  voit  qu'à  chaque  impulsion  ventriculaire,  Textré- 
mité  liée  du  vaisseau  descend  et  qu'elle  remonte  ensuite 
pendant  le  repos  du  ventricule.  Cette  locomotion  corres- 
pond à  celle  que  nous  avons  décrite  sous  le  nom  de  hco- 
motion  dans  le  sens  longitudinal,  celle  qu'on  observe 
après  la  ligature  des  artères  au  moignon  des  amputés. 

Pouls.  —  Le  phénomène  du  pouls  se  perçoit  aussi  très 
bien  dans  les  conditions  précédentes.  Il  suffit  pour  cela  de 
déprimer  sous  (e  doigt  le  vaisseau  qu'on  explore  en  le  pres- 
sant contre  la  planche  qui  supporte  l'appareil.  On  sent 
alors,  à  chaque  impulsion  ventriculaii*e«  que  le  vaisseau 
durcit  sous  le  doigt  et  donne  la  sensation  du  pouls,  avec 
les  mêmes  caractères  que  ceux  qu'on  perçoit  en  tàtant  le 
pouls  d'une  artère  véritable. 

On  verra  plus  tard  que  ce  pouls  factice  peut  être  repro- 
duit avec  toutes  les  formes  possibles,  soit  celles  qu'on  ob- 
serve sur  les  sujets  sains,  soit  celles  qu'on  rencontre  sur 
le  malade.  Celte  reproduction  artificielle  de  toutes  les 
formes  du  pouls  nous  sera  d'un  grand  secours  pour  bien 
comprendre  la  cause  et  la  îiature  des  différents  caractères 
de  la  pulsation  artérielle. 


CHAPITRE  VIII. 

DU  POULS  artériel;  de  sa  nature  et  des  moyens  de  per- 
cevoir ET  de  représenter  graphiquement  ses  différents 
caractères. 

Da  pouls  artériel.  —  De  la  nature  du  pouls  artériel.  —  Erreurs  géné- 
ralement accréditées  sur  ce  sujet.  —  Caractères  variés  que  le  pouls 
peut  présenter;  importance  de  chacun  d'eux. 

Des  différents  appareils  imaginés  pour  étudier  le  pouls  avec  précision  : 
—  sphyqmomètre  de  Hérisson  ;  —  kymograph'ton  de  Ludvvig  ;  — 
Bphygmographe  de  Yierordt  ;  défauts  que  présente  cet  appareil  ;  dé- 
formation du  tracé  graphique  sous  l'influence  de  Vineriie  du  levier. 

Principes  sur  lesquels  repose  la  construction  de  notre  sphygmographe^  et 
en  général  les  différents  appareils  graphiques  employés  dans  nos 
expériences.  —  Description  du  sphygmographe. 

§  50 .  —  Le  pouls  est  la  sensation  de  soulèvement  brusque 
que  le  doigt  éprouve  lorsqu'il  palpe  une  artère.  Le  vaisseau 
qui  se  laissait  déprimer  devient  subitement  dur  à  chaque 
fois  qu'une  systole  du  cœur  élève  la  tension  artérielle. 

Pour  percevoir  ces  changements  dans  la  dureté  du 
vaisseau,  autrement  dit,  ces  changements  de  la  tension 
artérielle,  il  faut  que  la  pression  du  doigt  se  substitue  à 
la  force  élastique  de  la  paroi  de  Tartère  en  la  déprimant; 
il  faut  faire  perdre  au  vaisseau  sa  forme  cylindrique, 
grâce  à  laquelle  tous  les  points  de  sa  paroi  offraient  une 
égale  résistance  à  la  pression  intérieure  exercée  par  le 
sang. 

11  est  admis  aujourd'hui  que  si  le  pouls  est  facile  à  per- 
cevoir à  l'artère  radiale,  c'est  uniquement  parce  que  cette 
artère  repose  sur  un  plan  osseux  résistant  qui  permet  à 
la  pression  du  doigt  de  le  déprimer  aisément.  L'artère 
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temporale,  la  fémorale  au  pli  de  Taine,  la  pédieuse,  sont 
dans  des  conditions  semblables  et  présentent  également 
le  phénomène  du  pouls.  Si  l'artère  n'est  pas  dans  le  voi- 
sinage d'un  plan  osseux,  nous  ne  pouvons  pas  y  percevoir 
la  pulsation  :  ainsi,  tous  les  chirurgiens  professent  que 
dans  la  ligature  d'une  artère  au  milieu  des  parties  molles, 
il  ne  faut  pas  espérer  que  le  pouls  révélera  la  position  du 
vaisseau;  on  peut,  dans  ces  conditions,  le  toucher  sans  le 
reconnaître. 

P.  Bérard  a  formulé  très  nettement  cette  manière  de 
comprendre  la  production  du  pouls;  il  a  montré  que  la 
plupart  des  auteurs  avaient  mal  compris  la  nature  de  ce 
phénomène,  puisqu'ils  le  rattachent,  soit  à  un  déplacement 
du  vaisseau  sous  le  doigt,  soit  au  choc  du  sang  contre  les 
parois,  soit  à  la  dilatation  de  Tartère. 

Les  alternatives  de  soulèvenient  et  d'affaissement  de  la 
paroi  artérielle,  sous  le  doigt  qui  la  presse,  sont  directe- 
ment liées  aux  changements  de  la  tension  de  ce  vaisseau. 
11  y  aura  donc  un  synchronisme  parfait  entre  la  sensation 
du  pouls  et  les  mouvements  d'ascension  de  la  colonne 
d'un  manomètre  qui  serait  adapté  h  l'artère.  On  peut 
s'assurer  de  ce  fait  non-seulement  en  expérimentant  sur 
un  animal  vivant,  mais  aussi  en  opérant  sur  Vappareil  cir- 
culatoire  artificiel  ou  schéma  (fig.  19).  Il  est  donc  évident 
que  chaque  fois  que  le  doigt  est  soulevé  par  la  pulsation, 
ce  mouvement  exprime  qu'une  systole  du  cœur  lance  une 
ondée  sanguine  dans  le  système  artériel  ;  tandis  que  dans 
le  moment  où  le  vaisseau  s'affaisse,  le  ventricule  est  au 
repos,  et  le  sang  contenu  dans  les  artères  s'écoule  peu  à 
peu  dans  le  système  veineux. 

Les  changements  physiologiques  qui  peuvent  survenir 
dans  l'état  de  la  circulation,  soit  en  santé,  soit  dans  les 
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maladies,  peuvent  tous  se  réduire  aux  suivants.  Le  sang 
qui  est  chassé  par  le  ventricule  peut  être  animé  de  diffé- 
rents mouvements;  les  artères  qui  reçoivent  ce  sang  peu- 
vent être  plus  ou  moins  larges,  plus  ou  moins  élastiques; 
elles  peuvent  avoir  subi  des  altérations  dans  leur  structure, 
et,  par  conséquent,  dans  leurs  propriétés  physiques;  enfin, 
les  capillaires  peuvent  être  plus  ou  moins  relâchés  ou 
contractés,  alors  ils  laissent  le  sang  couler  plus  ou  moins 
vite,  soit  dans  tout  le  corps,  soit  dans  une  région  limitée. 
A  ces  différentes  formes  du  mouvement  du  sang  corres- 
pondent des  différences  dans  les  caractères  du  pouls,  c'est 
ce  qui  nous  fournira  le  moyen  de  reconnaître  sur  Thomme 
vivant  les  différents  états  de  la  circulation. 

Parmi  les  différents  caractères  du  pouls,  il  en  est  plu- 
sieurs, sa  fréquence,  sa  force,  sa  régularité,  qui  peuvent 
assez  facilement  être  constatés  par  le  doigt.  L'usage  de 
la  montre  à  secondes  permet  d'évaluer  avec  une  grande 
exactitude  la  fréquence  du  pouls,  c'est  même  de  tous  ses 
caractères  celui  qui  est  le  plus  facile  à  observer.  Mais  les 
besoins  de  la  pratique  médicale  ne  se  bornent  pas  à  la 
connaissance  de  ces  premiers  caractères  du  pouls  ;  tous 
les  praticiens  exercés  admettent  en  outre  certaines  nuances 
délicates  de  la  pulsation,  nuances  qui  sont  plus  difficiles  à 
percevoir  et  qu'on  a  décrites  sous  des  noms  très  variés. 
Ici  apparaît  un  obstacle  insurmontable  qui  arrête  les  pro- 
grès des  études  cliniques  sur  ce  suj^t.  Comment,  en  effet, 
exprimer  par  des  mots  ces  sensations  que  le  doigt  éprouve? 
Comment  s'assurer  que  deux  observateurs  différents  per- 
çoivent exactement  la  même  impression  7  En  présence  de 
toutes  ces  difficultés,  les  médecins  ont  senti  depuis  long- 
temps le  besoin  d'une  mesure  exacte  des  différentes  formes 
du  pouLs. 
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Des  différents  appareils  imaginés  poar  étudier  le  pools  tTOC  précision. 

§  51.  —  Dès  que  les  physiologistes  eurent  imaginé  des 
moyens  d'évaluer  la  pression  du  sang  dans  les  artères,  ainsi 
que  les  variations  que  cette  pression  éprouve  à  chaque 
contraction  du  cœur,  les  médecins  cherchèrent  si  quelque 
instrument  analogue  ne  pourrait  pas  s'appliquer  à  une 
artère  sans  nécessiter  de  mutilation.  Leur  but  était  d'in- 
troduire dans  la  physiologie  humaine  des  moyens  d'étude 
de  même  valeur  que  ceux  dont  les  physiologistes  faisaient 
usage. 

Hérisson  eut  l'idée  d'appliquer  à  Tétude  climqoe 
du  pouls  un  instrument  qui  rendrait  perceptible  à  Tœil 
le  battement  du  vaisseau  sur  lequel  on  l'appliquerait. 
Cet  instrument  a  reçu  le  nom  de  sphygmomèire.  C'était 
un  appareil  construit  conime  un  thermomètre,  mais  dont 
la  boule,  ouverte  largement  par  en  bas,  était  fermée  à 
l'aide  d'une  membrane  tendue  comme  la  peau  d'un 
tambour.  Le  mercure  contenu  dans  ce  réservoir  et  dans 
le  tube  qui  s'élevait  au-dessus  de  lui  était  mis  en  mouve- 
nient  par  les  battements  du  pouls  de  la  manière  suivante. 
—  On  appliquait  sur  une  artère  la  face  membraneuse 
du  réservoir  ;  le  poids  du  mercure  contenu  déprimait  le 
vaisseau,  mais  à  chaque  pulsation  Tarière  soulevait  la 
membrane  et  forçait  le  mercure  à  s'élever  dans  le  tube 
pour  redescendre  ensuite.  L'instrument  de  Hérisson  était 
assurément  fort  ingénieux  et  très  simple,  mais  il  n'arri- 
vait qu'à  transformer  une  sensation  tactile  en  une  impres- 
sion visuelle  aussi  fugace  et  aussi  difficile  à  analyser  dans 
ses  éléments  nombreux  dont  la  durée  totale  est  à  peine 
d'une  seconde.  Cet  instrument  n'atteignait  donc  pas  le 
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but  réellement  utile;  aussi  n'cst-il  pas  passé  dans  l'usage 
pratique. 

Plus  récemment  les  physiologistes  construisirent  des 
appareils  plus  perfectionnés.  On  réussit  à  enregistrer  les 
oscillations  d'un  manoniëtrc  appliqué  à  une  artère.  Cette 
invention,  qui  est  due  à  Ludwig,  n'était  pas  encore  ap- 
plicable à  Tétude  du  pouls  chez  Tbomme,  mais  elle  con- 
tenait d^à  en  germe  les  principaux  éléments  de  la  solu- 
tion du  problème. 

C'est  au  moyen  d'un  cylindre  analogue  à  celui  que  nous 
avons  décrit  à  propos  du  cardiographe,  que  Ludwig  ima- 
gina d'enregistrer  les  oscillations  du  manomètre  de  Poi- 
seuille.  Il  plaça  un  flotteur  muni  d'un  pinceau  au-dessus 
du  mercure  de  ce  manomètre,  de  sorte  qu'à  chaque 
ascension  le  pinceau  traçât  sur  le  cylindre  une  courbe 
ascendante,  et  à  chaque  descente  du  mercure  une  courbe 
qui  descendit.  On  obtenait  donc  ainsi  une  représentation 
graphique  des  oscillations  du  manomètre.  L'instrument 
de  Ludwig,  nommé  kymographion,  fut  le  premier  appareil 
enregistreur  appliqué  à  la  physiologie. 

L'appareil  de  Ludwig  réalisait  un  grand  progrès  dans 
la  physiologie  de  la  circulation;  il  avait,  il  est  vrai,  les 
défauts  du  manomètre,  c'est-à-dire  qu'il  donnait  des  me- 
sures erronées  des  maxima  et  des  minima  de  la  pression 
du  sang  artériel  (voy.  §  19).  Mais,  du  moins,  il  laissait 
une  trace  écrite  de  chaque  oscillation  de  la  colonne  de 
mercure;  il  permettait  de  constater  facilement  les  chan- 
gements survenus  dans  la  fréquence  et  l'étendue  de  ces 
mouvements.  —  N'était -il  pas  possible  d'obtenir  sur 
Vhomme  vivant  un  mouvement  qui  traduisit,  en  l'ampli^ 
(iaut,  la  pulsation  artérielle?  II  suffirait  dès  lors  d'enregis- 
trer ce  mouvement  sur  un  cylindre,  d'après  le  procédé  de 
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Ludwig,  et  l'on  aurait  un  appareil  qui  donnerait  une  ex- 
pression graphique  du  pouls  artériel,  et  qui  se  prêterait 
bien  mieux  que  le  sphygnwmètre  de  Hérisson  à  l'étude  de 
toutes  les  variations  cliniques  du  pouls.  Tel  fut  le  but  que 
Vierordt  poursuivit,  et  qui  conduisit  ce  savant  physiologiste 
à  la  construction  d^un  appareil,  le  sphygmographe^  qui 
enregistre  les  pulsations  des  artères. 

Il  existait,  en  effet,  des  moyens  de  tradoira,  pU'ttn 
mouvement  très  appréciable,  les  pulsations  artéripMàlr»- 
Tout  le  monde. a  vu  que,  lorsqu'on  se  tient  assis,  lat  l||||||ti 
croisées  Tune  sur  l'autre,  la  jambe  qui  est  placée ttilMilk 

■  ■  • 

est  animée  de  mouvements  à  chaque  battement  4a  ]^ollk 
L'artère  poplitée  qui  se  trouve  comprimée  soùlèfe  àJélM* 
cun  de  ses  battements  la  jambe  dont  le  poids  tebduH'à 
l'aplatir.  Le  petit  mouvement  qui  se  produit  ainsi  est  fen* 
plifié  par  la  longueur  du  bras  de  levier  représenté  par  la 
jambe,  et  se  traduit  à  l'extrémité  du  pied  par  un  balance- 
ment très  apparent.  Eu  Angleterre,  King  réussit  à  rendre 
visibles,  par  un  procédé  analogue,  les  pulsations  si  petites 
qu'on  nomme  le  pouls  veineux  des  extrémités,  et  qui  s'ob- 
servent sur  le  dos  de  la  main,  par  exemple,  lorsque  la  cir- 
culation est  excitée.  Voici  comment  ce  physiologiste  insti- 
tuait son  expérience. 

Un  fil  de  cire  à  cacheter,  ou  mieux  de  verre  étiré  à  la 
lampe,  forme  un  levier  rigide  et  très  léger.  On  colle  ce  fll 
par  une  de  ses  extrémités,  au  moyen  d'un  peu  de  suif, 
dans  le  voisinage  de  la  veine  qu'on  explore,  de  manière 
qu'il  repose  sur  cette  veine.  Les  expansions  et  les  res- 
serrements alternatifs  du  vaisseau  se  traduisent  à  l'autre 
extrémité  du  fil  rigide  par  des  mouvements  très  appré- 
ciables, puisqu'ils  sont  ampHfiés  par  la  longueur  du  bras 
de  levier. 
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Vierordt,  combinant  les  idées  de  Kiiip  et  de  Ludwig, 
construisit  son  sphygmographe,  dans  leijuel  un  levier  mis 
en  mouvement  par  les  ballements  d'une  arlfVe  inscrit  ses 
œcillatioiis  sur  le  cylindre  du  kymographion.  Voici  com- 
ment cet  instrument  est  établi  : 

Sur  un  double  support,  représenté  dans  la  figure  30  par 


'des  ligaei  ponctuées,  sont  adaptés  deux  leviers  de  lon- 
gueur inégale,  abçifg.  Ces  leviers  sont  articulés,  d'une 
part,  avec  leun  supports,  au  moyen  des  axes  hi  et  ec; 
d'autre  pari,  avec  uii  cadre  métallique,  par  l'interuié- 
diaire  des  ases  nn  et  mm. 

Ces  articulations  ont  pour  efiet  tic  corriger  l'arc  de 
cercle  que  décrirait  un  levier  simple,  et  agissent  en  cela 
comme  une  sorte  de  parallélogramme  de  Watt.  Eu  effet, 
la  tige  0,  <]ui  se  détache  inférieureiiient  du  cadre  métal- 
lique et  porte  un  pinceau,  oscille  toujours  verticalement 
dans  lesmouvemenlsd'élévation  et  de  tlesccnle  des  leviers. 
Un  cylindre,  tournant  autour  de  l'axe  ss,  reçoit  la  trace 

des  mouvemeata  du  pinceau,  comuie  dans  lu  kymogra- 

pbion. 


170  ['UVSIOLOGIK. 

liicoiivL-iiioiils  quo  pré^nte  le  Sjtliygmogra^Iie  de  Vierordi. 

La  ilii)]iusilioii  dosliuéc  ii  rendre  liieii  verticales  l'ascen- 
sioii  cl  la  iles'X'iite  du  |>iiieemi  iluiine  ù  IViisenible  des 
leviers  un  i)uiJs  eunsidériiblu  i|Lie  Viorerdt  équilibre  au 
moyen  iriiiie  cupule  P' dans  hiquellc  il  place  un  contre- 
poids conveimblc.  L*up|iarcil  étant  é<iiiitibré,  on  place 
riivaiil'bt'iis  au-dessous  de  hiî,  de  façon  quo  la  petite  pla- 
k)uc  p,  (|ue  supporte  une  tige  verticale  dépendante  du  le- 
\ier  cl  située  près  du  ccnti'c  du  mouvement,  repose  sur 
l'artère  radiale  dont  la  position  est  figurée  par  les  lignes  R 
])unctuécs.  Ix)rs  de  chaque  pulsation  du  vaisseau,  Pinstni- 
tticnt  se  comportera  comme  un  levier  inlerputssant,  dont 
le  giand  bras  décrira  des  niouvoincnls  amplifiés  par  sa 
longueur  môme. 

Nous  reproduisons  ici  (li;,'.  âl)  un   des  tracés  que 


donne  rinsiruinent  de  Vierordt;  sur  cette  figure,  on  peut, 
connaissant  la  rapidité  avec  liitiuolle  le  cylindre  iournc, 
calcnlei'  i'acilcnient  le  nombre  des  pulsations  pour  une 
minute. 

Dans  le  spécimen  des  traw's  fournis  par  le  sphygmo- 
grapbo  de  Vierordt,  on  voit(|uo  les  oscillations  de  l'appa- 
reil consistaient  en  mouvements  sensiblement  isochrones; 
l'ascension  et  la  descente  sont  toutes  deux  semblables.  — 
Cependant,  ipiand  onesploie  le  pjuls  avec  le  doigl,  ou 
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s'apervojt  assez  facilement  que  le  battenienl  du  vaisseau 
offre  en  général  un  caractère  tout  différent  de  celui  qu'ex- 
primerait le  tracé  ci-doUuar  En  effet,  le  soulèvement 
qu'éprouve  le  doigt  est  ordinairement  assez  brusque,  tandis 
que  Taffaissement  du  vaisseau  est  beaucoup. plus  long;  la 
durée  de  cette  seconde  période  de  la  pulsation  est  à  peu 
près  le  double  de  la  première^  Cette  différence  entre  la 
forme  du  tracé  et  la  sensation  tactile  qu'on  éprouve  en 
w^rant  una^rtère  nous  avait  rendu  suspectes  les  indi- 
cations de  rinstrument  de  Vierordt  ;  nous  pûmes  bientôt 
nous  convaincre  qu'il  y  avait  une  cause  d'erreur  dans  la 
oonatruction  même  de  TappareiL  Dans  le  aphygmo^ 
gr^ihe  de  Vierordt,  le  double  levier^  assez  lourd  par  lui- 
m^me,  est  équilibré  au  moyen  d'un  contre*poids;  puis, 
ufiediarge  additionnelle  P  sert  à  déprimer  le  vaisseau 
avec  assez  de  forcFpour  que  la  pulsation  se  manifeste. 
Il  résulte  de  là  que  la  masse  à  mouvoir  sera  tellement 
eonsidiraUe,  que  la  force  du  pouls  ne  pourra  le  soulever 
instantanément.  L'appareil ,  recevant  une  impulsion 
brusque,  la  traduira  par  un^  mouvement  lent  analogue  à 
celui  qu'exécuterait  une  balance  dont  les  deux  plateaux 
'  seraient  très  chargés  et  dont  un  des  bras  recevrait  un 
léger  choc. 

C*est  donc  ici,  comme  dans  l'emploi  des  manomètres  à 
mercure,  la  masse  à  mouvoir  qui>  par  son  inertie,  déforme 
le  motitement. 

Afin  de  remédier  à  cet  inconvénient  commun  à  tous  les 
ai^MLreils  employés  jusqu'ici I  il  fallait  diminuer  énormé- 
ment la  masse  à  mouvoir,  et  se  rapprocher  autant  que 
possible  de  It  JÉÉtation  du  levier  idéal,  c'est4-dire 
d'une  tige  rigi4|||t  non  pesante^  obéissant  avec  la  plus 
grande  Dacilité  à  toutes  les  impulsions  qu^elle  reoevrait^ 

12 
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et  ne  pouvant  les  modifier  par  sa  propre  niasse  (t). 

Pour  arriver  à  ce  résultat,  nous  primes  un  levier  d'une 
légèreté  extrême  :  il  est  construit  en  bois  et  en  aluminium  ; 
la  partie  qui  est  de  bois  est  très  mince  tivnsversalement, 
de  telle  sorte  qu'elle  a  beaucoup  de  rigidité  dans  le  sens 
de  son  mouvement,  c'est-à-dire  suivant  sa  grande  épais* 
seur,  tandis  que  sa  minceur  extrême,  dans  le  sens  opposé, 
fait  qu'elle  a  très  peu  de  poids. 

Mais  on  sait,  d'autre  part,  que  pour  que  le  pouls  ae 
perçoive,  il  faut  déprimer  le  vaisseau  avec  force  :  ce  ne 
sera  pas  le  poids  de  ce  petit  levier  qui  pourra  atteindre 
ce  résultat.  Emploierons-nous,  comme  Yiarordt,  un  poids 
additionnel?  Ce  serait  perdre  tout  le  bénéfice  de  la  légè* 
reté  du  levier,  et  retomber  dans  les  causes  d'erreurs  que 
nous  voulions  éviter.  Or,  c'est  ici  qu'est  toute  la  question. 
—  Pour  déprimer  le  vaisseau^  nous  nous  sommes  servi  de 
la  pression  d'un  ressort  élastique.  Nous  avons  donc  éliminé 
complètement  l'influence  nuisible  de  la  pesanteur  du 
levier. 

La  figure  22  donnera  une  idée  simple  de  notre  sphyg- 
mographe  considéré  dans  ce  qu'il  a  d'essentiel. 


Fig.  22. 

Soit  AA  une  artère  dont  il  faut  explorer  les  battements. 

(4)  Quant  à  la  préoccupation  de  Vierordt,  (}|^^|ttachait  une  grande 
importance  à  rendre  parfaitement  verticales  lerjÉâniaions  et  descentes 
de  Textrémité  du  levier,  il  nous  a  paru  que  c*6uR  une  question  tout  à 
fait  secondaire,  car  en  prenant  un  levier  un  peu  long,  et  en  nef  le  fai« 


SPHYGMOGRAPHE   D£  L  AUTEUR.  179 

Un  ressort  R,  maintenu  fixe  par  des  vis,  porte  à  sou  ex- 
trémité libre  une  surface  arrondie  qui  repose  sur  le  vais- 
seau et  le  déprime.  Chaque  fois  que  le  pouls  de  l'artère 
soulèvera  le  ressort,  le  mouvement  se  transmettra  par  une 
arèle  verticale  rigide  C,  au  levier  horizontal  L  qui  repose 
sur  elle.  Ce  levier  se  meut  autour  du  point  o;  il  oscillera 
donc  dans  un  plan  vertical,  et  soi]  extrémité  libre,  munie 
d*une  plume,  pourra  tracer  ses  mouvements  sur  un  cylin- 
dre tournant,  comme  cela  se  passe  dans  tous  les  appareils 
enregistreurs  dont  nous  avons  parlé  déjà  (fig.  3  et  5). 

Telle  est,  réduite  à  son  essence,  la  construction  de  notre 
instrument  (1  )  ;  mais,  pour  Tamener  à  une  utilité  pra< 
tique,  nous  avons  dû,  tout  en  respectant  le  plus  possible 
les  principes  sur  lesquels  il  est  établi,  lui  faire  subir  des 
modifications  nomJveuses,  afin  de  le  rendre  portatif,  facile 
à  appliquer,  et  afin  de  rendre  rapide  et  commode  Texpé- 
rieoce  qui  consiste  à  enregistrer  le  pouls. 

Description  du  sphygmographo  de  l'auleur. 

§  52. — La  figure  23  montre  notre  instrument  appliqué 
sur  le  poignet,  autour  duquel  il  est  fixé  par  un  lacet  jeté 
alternativement  d'un  côté  à  l'autre  sur  de  petits  crochets. 
Ceux-ci  sont  placés,  trois  de  chaque  côté,  sur  les  bords  d'un 
cadre  métallique  qui  constitue  le  support  de  l'appareil.  Le 

sant  osciller  qa  avec  une  faible  amplitude,  Tare  qu'il  décrit  se  confond 
sensiblement  avec  une  ligne  droite.  On  verra  que,  dans  la  pratique,  on 
peut  considérer  cette  proposiUon  comme  exacte. 

(1)  Ce  principe,  qui  consiste  à  employer  un  levier  d'une  légèreté  ex- 
trême, et  à  déprimer  le  vaisseau  au  moyen  d'un  ressort  élastique,  et  non 
d'un  poids,  est  la  bt88  de  notre  méthode.  11  se  retrouve  dans  la  con- 
struction du  cardiographe  que  nous  avons  précédemment  décrit:  dans  ce 
dernier  appareil,  ce  n'est  pas  Télasticllé  d'un  ressort,  mais  celle  d'une 
membrane  de  caoutchouc  qui  lutte  contre  la  pression  sanguine. 
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^^et'Complète  donc,  en  arrière  du  poignet,  une  sorte  de 
raoelet  que  forme  en  avant  le  cadre  métallique,  et  le  tout 
it  fortement  assujetti. 
Dans  l'intérieur  du  cadre  QR,  dont  la  figure  ^h  nous 


Fig.  2à. 

ontre  le  profil,  se  trouve  un  ressort  d'acier  très  flexible 
li  descend  obliquement  et  porte  à  son  extrémité  libre 
ië  plaque  d'ivoire  K.  Cette  plaque  doit  reposer  sur  Tar- 
re;  elle  la  déprime,  grâce  à  la  force  élastique  dn 
iSBort.  On  sait,  en  effet  que,  pour  tàter  le  pouls,  il  faut 
16  le  doigt  déprime  le  vaisseau  avec  une  certaine  force, 
haque  pulsation  do  l'artère  va  donc  imprimer  à  la  plaque 

des  mouvements  très  petits,  il  est  vrai,  mais  qu'il  s'agit 
laintenant  d'amplifier  et  d'écrire. 

Pour  amplifier  ces  mouvements,  on  se  sert  d'un  levier 
"es  léger,  fait  de  bois  et  d'aluminium.  Ce  levier  pivote 
otour  du  point  c  (fig.  2A);  il  reçoit  l'impulsion  très 
rès  de  son  centre  de  mouvement,  et  cela  par  une  pièce 
itermédiaire  BË  que  nous  allons  décrire. 

BE  est  une  pièce  de  cuivre  mobile  autour  du  point  E; 
i  figure  24  en  montre  le  profil.  Un  couteau  vertical  BD 
3nnine  cette  pièce,  et  une  vis  T  la  traverse  verticalement. 
-  Quaud  l'extrémité  N  de  la  vis  repose  sur  le  ressort  au-* 
lessus  de  la  plaque  d'ivoire,  tout  mouvement  de  cette 
claque  se  transmet  à  la  pièce  BE,  et  de  là  au  levier,  si  le 
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couteau  D  est  eu  contact  avec  ce  levier.  —  Comme  ce 
contact  pourrait  n'avoir  pas  lieu  lorsque  Tartère  est  trop 
profondément  située,  et  comme,  d'autre  part,  si  Tart^ 
est  très  saillante,  le  levier  pourrait  être  soulevé  trop  haut, 
il  faut  qu'on  puisse  à  volonté  augmenter  ou  diminuer 
rintervalle  ND  qui  établit  la  transmission  du  mouvement. 
Ce  résultat  s'obtient  en  tournant  la  vis  T  dans  un  sens  ou 
dans  l'autre,  ce  qui  fait  plus  ou  moins  saillir  sa  pointe  N. 

Supposons  le  contact  bien  établi,  le  levier  exécute  des 
mouvements  alternatifs  d'ascension  et  de  descente  qui  se- 
ront très  grands  à  son  extrémité  a  (fig.  23).  En  effet,  si 
la  distance  qui  existe  entre  le  couteau  D  et  le  centre  de 
mouvement  C  est  cent  fois  plus  petite  que  le  i^te  du  le- 
vier, la  pulsation  sera  grandie  cent  fois  à  l'extrémité  du 
grand  bras.  Pour  que  le  levier  ne  soit  pas  projeté  eo  Tair 
par  les  soulèvements  brusques,  et  pour  que,  d'autre  part, 
sa  descente  ne  soit  plus  entravée  par  les  frottements  qui 
existent  à  son  extrémité  a  contre  le  papier,  un  petit  res- 
sort appuie  sur  la  base  du  levier  et  tend  constamment 
à  le  faire  descendre. 

L'extrémité  a  du  levier  est  celle  qui  doit  écrire  le  tracé. 
Elle  est  terminée  par  un  bec  rempli  d'encre  qui  frotte 
contre  une  plaque  couverte  de  papier  M,  et  qui  se  meut 
de  M  en  L,  glissant  dans  une  rainure  au  moyen  d'un  mou- 
vement d'horlogerie  c  placé  au-dessous. 

La  figure  T6  représente  un  tracé  de  pouls;  pendant 
qu'il  s'écrit,  la  plaque  est  arrivée  à  la  moitié  de  sa 
course. 

Le  mouvement  d'horlogerie  se  remonte  à  l'aide  du  ' 
bouton  F  ;  on  peut,  à  volonté,  l'arrêter  et  le  faire  repartir. 

Le  papier  qu'on  doit  employer  est  glacé,  très  uni;  la 
plume  doit  glisser  sur  lui  sans  frottement  appréciable  et 
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laisser  une  trace  nette  au  moyen  d'encre  ordinaire.  — 
I^a  plaque  qui  porte  ce  papier  met  dix  secondes  à  passer 
dans  la  rainure  d'un  mouvement  uniforme.  La  longueur 
qui  cori'espond  à  six  secondes  est  indiquée  sur  cette 
plaque  ;  elle  sert  à  évaluer  immédiatement  la  fréquence 
du  pouls  pour  une  minute.  Pour  obtenir  ce  chiffre,  il  sufiSt 
d'ajouter  un  zéro  au  nombre  de  pulsations  obtenu  dans 
les  six  secondes  (1). 

En  résumé  : 

Le  but  que  nous  avons  poursuivi  dans  la  construction 
de  notre  sphygmographe  est  le  suivant  :  Enr^istrer  les 
pulsations  d'une  artère,  non-seulement  avec  leur  fré- 
quence, leur  régularité  et  leur  intensité  relative,  mais 
avec  la  forme  propre  à  chacune  d'elles.  Ces  résultats  n'a- 
vaient été  obtenus  par  aucun  des  appareils  imaginés  jus- 

(4  )  Tel  qa'il  est  construit,  notre  instrument  est  spécialement  destiné 
k  s'appliquer  sor  Fartère  radiale  au  poignet,  comme  on  le  voit  sur  la 
ligore  23.  On  pent  toulofois,  dans  certains  cas,  l'adapter  à  d'autres 
vaisseaux,  à  la  Ubiale  postérieure,  à  la  pédieuse,  à  Thumérale;  mais 
celte  adaptation,  mpins  facile,  exige  une  certaine  habitude.  l\  en  est  de 
même  de  l'application  de  l'instrament  à  l'étude  des  battements  du  ccBor. 
U  faut  placer  la  plaque  d'ivoire  dont  le  ressort  est  muni  sur  le  point  où 
bat  le  ventricule,  c'est-à-dire  au  niveau  du  cinquième  espace  intercostal. 
On  détermine  préalablement  par  le  toucher  le  lieu  précis  où  s'effectue  ce 
battement.  Mais  les  battements  du  cœur  sont  en  général  trop  énergiques, 
et  le  tracé  ne  tiendrait  pas  dans  les  limites  de  la  hauteur  du  papier  que 
nous  employons.  l\  faut,  pour  remédier  à  cet  inconvénient,  employer 
une  petite  pièce  additionnelle  qui  transmet  les  mouvements  du  ressort 
an  levier  en  un  point  plus  éloigné  de  son  centre  de  mouvement.  Ainsi 
modifié,  l'instrument  peut  être  employé  pour  enregistrer  les  battements 
du  cœur. 

Lerhytlime  des  mouvements  respiratoires  peut  être  également  enre- 
gistré avec  cet  instrument  :  nous  parlerons  ultérieurement  de  la  valeur 
de  ce  nouveau  signe  dans  les  diiïérenles  maladies  des  voies  respira- 
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([u'h  œ  jour.  De  plus»  nous  avons  cherohé  à  fiaire  du 
spkygmograph9  un  instrument  portatif.  Nous  y  avons 
réussi  assez  complètement  (1). 

Mais  la  réduction  de  volume  de  l'appareil,  aussi  bien 
que  la  facilité  plus  grande  de  son  application ,  ne  sont  que 
d«a  qualités  accessoires  ;  Tessentiel  était  de  conaerver  au 
pouls  sa  forme  propre,  qui  est^  comme  ou  le  verra,  le 
caractère  le  plus  précieux  pour  le  diagnoatîo  des  mala« 
dies. 

Le  moyen  que  nous  avons  employé  pour  atteindre  ce 
but  consiste  essentiellement  dans  remploi  d'un  ressort 
flexible,  à  la  place  d'un  poids,  pour  exercer  sur  !«  vais^ 
seau  la  pression  indispensable  lorsqu'on  veut  obtenir  le 
pouls.  Les  autresinstrumébts  enregistreurs  ont  poar  défout 
commun  de  ne  pas  exprimer  la. forme  du  pouls.  Dès  kMrs 
leur  emploi  dans  les  études  cliniques  est  inférieur  à  celui 
du  doigt,  malgré  Timperfection  et  rinsuflfaanos  do  tou- 
cher. 

En  terminant,  donnons  quelques  spécioiiens  des  tracés 
fournis  par  notre  sphygmographe.  —  Si  roucompare  ces 
figures  de  formes  si  variées  aux  oscillations  isochrones  que 
donne  l'instrument  de  Vierordt  (fig.  21),  on  reconnaît 
facilement  combien  étaient  incomplètes  les .  indications 
graphiques  du  pouls  obtenues  avant  nous,  et  Ton  com- 
prend que  des  caractères  importants  pourront  ressortir 
de  l'étude  des  différents  types  que  produit  notre  àppa- 


(4)  Notre  sphygmographe  pèse  220  grammes;  sa  longueur  est  de 
17  centimètres.  M.  Bréguet,  Thabile  constructeur  de  cet  instrument, 
vient  d'apporter  de  nouvelles  améliorations  dans  le  mécanisme  d'horlo- 
gerie qui  fait  mouvoir  la  plaque,  et  dont  la  régularité  laissait  à  désirer 
dans  les  anciens  appareils. 


SPHTC.HOGRAPHE   DE    I.'aUTEUB.  )8S 

rei),  lorsque  l'expérimentalion  nous  aura  appris  à  quoi 
tient  chacun  d'eux. 


CHAPITRE    IX. 

DU   POULS  DANS  LES   DIFFÉRENTES   AETÊRES. 

Tracée  du  ventricule  gauche  et  du  pouU  aorUque  recueillis  simultané- 
ment. Analyse  do  ces  trîicés.  Détermination  des  différents  éléments 
de  la  pulsation  aortique. 

Contr6la  de  l'expérience  précédente  au  moyen  du  schéma.  — .  Influence 
de  l'état  des  valvules  sur  le  pouls  aortique. 

Pouls  de  la  carotide  et  des  différentes  artères.  —  Appareil  destiné  à 
recueillir  la  pulsation  de  ces  vaisseaux  dans  les  expériences  physiolo- 
^ues.  Sphygmoêcope. 

Rapports  de  la  contraction  du  ventricule  ^uche  avec  le  pouls  des  diffé- 
rentes artères.  —  Relard  du  pouls. 

De  la  vitesse  du  sang  dans  une  artère  aux  différents  instants  d'une 
pulsation. 

Le  spbygmograpbe  dont  on  vient  de  voir  la  description 
a  été  construit  dans  un  but  spécial,  celui  de  s'appliquer 
sur  Tartère  radiale  de  Tbomme,  pour  étudier  les  varia- 
tions pbysiologiques  ou  morbides  que  présente  le  pouls  de 
cette  artère.  Assurément,  il  est  avantageux,  dans  bien  des 
cas,  d'obtenir  le  tracé  des  battements  d'une  autre  artère, 
ceux  de  la  pointe  du  cœur,  ceux  d'une  tumeur  pulsa- 
tile,  etc.;  mais  il  était  bien  difficile  de  construire  un 
instrument  qui  se  prêtât  également  bien  à  tant  d'emplois 
divers.  Nous  n'avons  pas  voulu  sacrifier  le  but  principal 
de  notre  spbygmograpbe,  qui  était  de  s'appliquer  le  mieux 
possible  à  Tétude  du  pouls  radial,  celui  que  les  cliniciens 
observent  dans  Timmense  majorité  des  cas.  Du  reste,  tel 
qu'il  est  construit,  notre  instrument  peut,  au  besoin, 
s'appliquer  sur  différents  vaisseaux  et  sur  la  plupart  des 
tumeurs  dont  on  a  besoin  d'analyser  les  battements. 
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L'expérimentation  physiologique  avait  d^autresexi^n- 
ces.  Il  fallait  obtenir  le  tracé,  non-seulement  du  pouls  des 
artères  superfîeiellement  situées,  mais  aussi  celui  des 
artères  les  plus  profondes,  de  Taorte  par  exemple.  Ce  but 
n'était  pas  difficile  à  atteindre,  du  moment  que  nous  pou- 
vions déjà  connaître  les  mouvements  qui  se  passent  dans 
les  différentes  cavités  du  cœur.  On  va  voir,  en  effet,  que 
des  procédés  très  analogues  à  ceux  de  la  cardiographie 
permettent  d'enregistrer  le  pouls  de  Taorte  et  cehû  des 
gros  troncs  artériels. 

Pour  que  l'étude  du  pouls  radial  soit  fructueuse,  il  faut 
qu'elle  soit  basée  sur  une  connaissance  parfaite  des  phé- 
nomènes de  mouvement  du  sang,  dont  le  battement  de  la 
radiale  est  un  effet  assez  lointain  déjà.  Une  pareille 
connaissance  ne  pouvait  être  acquise  que  par  un  grand 
nombre  d'expériences  faites  sur  les  animaux  ou  sur  les 
appareils  schématiques  précédemment  décrits.  Ce  sont  ces 
expériences  que  nous  allons  exposer,  en  faiant  connaître 
la  <iisposition  spéciale  des  appareils  qui  nous  ont  servi  à 
les  réaliser. 

Du  pouls  aorlique. 

§  53.  —  Le  pouls  de  l'aorte  étant  la  manifestation  des 
changements  qu'éprouve  la  pression  sanguine  à  l'intérieur 
de  ce  vaisseau,  on  pouvait  prévoir  qu'une  ampoule  sem- 
blable à  celle  qui  termine  les  sondes  cardiaques,  étant  mise 
en  rapport  avec  un  des  leviers  du  cardiographe  et  introduite 
dans  Taorte,  fournirait  le  tracé  fidèle  du  pouls  aortique 
avec  tous  ses  caractères.  L'expérience  confirma  cette  vue  : 
ainsi)  en  introduisant  dans  l'aorte  une  sonde  munie  d'une 
ampoule,  tandis  qu'une  autre  sonde  était  dans  le  ventri- 
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eule  gaucbe,  nous  pûmes  obtenir  simultanément  deux 
tracés  (fig.  ââ). 

Le  tracé  supérieur,  dans  sa  première  partie,  est  oeluî 
du  ventricule  gauche  :  on  le  connatt  déjà.  La  tracé  infé* 
rieur,  dans  toute  son  étendue,  représente  le  pouls  de 
Taorte.  Il  suffit  de  retirer,  a  un  moment  donné,  la  sonde 
du  ventricule  gauche,  pour  que  Tampoule  de  cette  soude 
passfs^  dans  Taorle  et  donne  le  pouls  de  ce  vaisseau  :  c*est 
ce  qui  a  été  fait  dans  la  Qgure  ci-contre,  ligne  n*  1,  au 
point  a.  Les  deux  ampoules  se  trouvaient  alors  dans 
Taorle,  et  ont  fourni  simultanément  deux  tracés  parfai- 
tement semblables. 

Nous  allons  montrer  que  cette  expérience  fait  cod- 
nattre,  d'une  manière  très  nette,  les  rapports  qui  existent 
entre  le  pouls  artériel  et  la  contraction  du  ventricule 
gauche,  et  qu'elle  permetde  mesurer  comparativement  les 
degrés  auxquels  s^élève  la  pression  sanguine  dans  le  cœur 
et  dans  Taorte. 

Ligne  1  .**-Ce  tracé  correspond  à  quatre  révolutions  du 
ccsur;  pendant  les  deux  premières,  l'appareil  enregistre 
les  mouvements  du  ventricule  gauche,  et  le  tracé  obtenu 
ressemble  assez  parfaitement  à  celui  de  la  Ggure  10.  A  par- 
tir du  point  a,  la  sonde,  retirée  du  ventricule,  se  trouve 
dans  Taorte,  de  sorte  que  Tappareil  donne  le  tracé  du 
pouls  aortique. 

La  comparaison  de  ces  deux  moitiés  du  tracé  u*"  1 
éclaire  beaucoup  la  nature  du  pouls  aortique.  —  Si  l'on 
reconstruit,  à  partir  de  la  deuxième  portion  du  tracé,  la 
courbe  que  donnerait  l'appareil  si  la  sonde  restait  dans  le 
ventricule,  on  obtient  le  dessin  qui  est  formé  par  une  ligne 
ponctuée.  On  remarque  alors  que  cette  courbe  et  celle  du 
pouls  aorlique  présentent  une  partie  commune  6c,  ce  qui 


DU   POI'I.S    AORTIOHK.  189 

trouve  (]irà  cet  instant  le  ventrictite  et  l'aorte  sei'aient  le 
iége  d'une  pression  semblable. 


Or,  les  eiplicaliona  données  iirL'c^demnienl  sur  la  sigrii- 


190  PHYSIOLOGIE. 

tication  du  tracé  ventriculaire  rendent  très  bien  compte 
de  cette  égalité  de  pression  dans  Taorte  et  dans  le  ventri- 
cule gauche.  Ace  moment,  en  effet,  les  valvules  sigmoïdes 
de  Taorte  sont  soulevées,  de  sorte  qu'il  y  a  communication 
complète  entre  le  cœur  et  le  système  artériel.  De  là  ré- 
sulte cette  similitude  dans  Tétat  des  pressions  cardiaque 
et  aortique. 

Cette  communication  ne  saurait  se  produire  qu'au  mo- 
ment où  la  valvule  mitrale  fermée  fournit  un  point  d'ap- 
pui à  la  pression  du  sang  du  ventricule  pour  ouvrir  les 
valvules  sigmoïdes  de  Taorte.  De  plus,  elle  doit  cesser  m 
moment  où  les  valvules  sigmoïdes  se  ferment,  car  alors 
le  cœur  et  l'aorte  forment  deux  cavités  complètement  in- 
dépendantes. On  va  voir  que  les  choses  se  passent  ainsi  en 
réalité  :  l'interprétation  des  deux  petites  ondulations  6  etc 
va  nous  en  donner  la  preuve. 

Ligne  2.  —  Examinons  comparativement  les  tracés  l 
et  2,  afin  déjuger  du  synchronisme  des  différents  phéno- 
'  mènes  qui  se  passent  dans  le  cœur  et  dans  Taoïte.  Oo 
voit  que  la  première  contraction  du  ventricule  gauche  a 
lieu  au  moment  même  où  se  produit  la  petite  ondulation  6' 
(ligne  2),  qui  est  elle-môme  identique  avec  l'ondulation  b 
(ligne  4)  dont  nous  parlions  tout  à  l'heure. 

La  systole  ventriculaire  dure  donc  un  certain  temps 
avant  d'acquérir  le  degré  d'énergie  suffisant  pour  soulever 
les  valvules  sigmoïdes  de  l'aorte  ;  elle  n'y  peut  arriver 
qu'après  la  clôture  de  la  valvule  mitrale,  clôture  qui  se 
produit  au  point  v  (ligne  1).  Le  soulèvement  b\  qu'on  ob- 
serve dans  le  tracé  de  la  pulsation,  n'est  donc  que  l'eflFet 
d'un  ébranlement  imprimé  aux  valvules  sigmoïdes  de 
l'aorte,  au  moment  où  la  valvule  mitrale  se  ferme.  L'ou- 
verture des  valvules  aortiques  n'a  lieu  que  plus  tard.  — 
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Od  voit  par  là  qu'il  y  a  un  retard  entre  le  début  de  la 
contraction  du  ventricule  et  la  pénétration  du  sang  dans 
l'aorte.  Ce  retard,  qui  est  sensiblement  égal  à  un  dixième 
de  seconde,  est  employé  par  le  ventricule  à  atteindre  le 
d^ré  de  pression  intérieure  suflBsant  pour  vaincre  la  pres- 
sion du  sang  de  l'aorte. 

La  comparaison  des  deux  tracés  superposés  nous  montre 
aussi  que  le  point  c'  (ligne  2),  homologue  du  point  c 
(ligne  1),  est  exactement  synchrone  avec  le  point  t)'  du 
tracé  ventriculaire.  Or,  ce  dernier  est  produit,  comme  on 
le  sait,  par  la  clôture  des  valvules  sigmoïdes  de  Taorte 
(voy.  §  18).  C'est  donc  au  moment  de  cette  clôture  que 
se  produit,  dans  le  tracé  du  pouls  aortique,  le  soulèvement 
c  qui  répond  au  moment  où  le  ventricule  et  Taorte  cessent 
de  communiquer  ensemble. 

Les  parties  dissemblables,  dans  le  tracé  du  ventricule 
et  dans  celui  du  pouls  aortique,  ne  sont  pas  moins  faciles 
à  expliquer  que  la  partie  commune  située  entre  les  points  b 
et  c  (ligne  1). 

Dans  le  tracé  de  la  pulsation ,  immédiatement  après 
l'ondulation  qui  correspond  à  la  clôture  des  valvules  8^* 
moïd^,  la  courbe  s'abaisse  lentement,  ce  qui  indique  que 
le  sang  artériel  emprisonné  dans  les  vaisseaux  ne  s'écoule 
qu'avec  lenteur  à  travers  les  voies  capillaires.  Pour  le  ven- 
tricule, au  contraire,  la  courbe  tombe  brusquement,  car 
ci^tle  cavité,  complètement  relâchée,  n'a  plus  à  son  inté- 
rieur qu'une  pression  très  basse  ordinairement  inférieure 
à  zéro. 

Lorsqu'on  veut  comparer  la  hauteur  à  laquelle  s'élève 
la  pression  dans  l'aorte  à  celle  qu'atteint  la  pression  du 
sang  dans  le  ventricule  pendant  sa  contraction,  la  gra- 
duation du  cardi(^raphe  ({ue  nous  avons  décrite  (§  23) 
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fournit  la  solution  de  ce  problème.  Les  mesures  prises 
sur  un  grand  nombre  de  chevaux  montrent  que  la  pres- 
sion maximum  est  un  peu  plus  faible  pour  Taorte  que 
pour  le  ventricule  (1). 

§  5A.  —  Si  Ton  voulait  analyser  successivement  la  si- 
gniQcation  des  divers  éléments  d'une  pulsation  aortique, 
on  trouverait  pour  chacun  d'eux  Tinterprétation  suivante 
(fig.  33)  (ligne  1)  :  6,  ébranlement  des  valvules  sigmoïdes 
au  moment  de  la  clôture  de  la  valvule  mitrale  ;  «*-  ^ 
b  en  c,  afflux  du  sang  du  ventricule  dans  Taorte  et  au^ 
mentation  graduelle  de  la  tension  aortique  pendant  la 
systole  ventriculaire  ;  —  c,  clôture  des  valvules  sigmoïdes 
de  l'aorte  ;  —  de  c  à  la  pulsation  suivante,  abaissement 
graduel  de  la  tension  artérielle  par  suite  de  récoulement 
du  sang  à  travers  les  vaisseaux  capillaires. 

contrôle  des  cxpérlenees  précé4«Mt«s  êuê  mttojem  ém  mfÊÊiémtu 

S'il  est  vrai,  comme  nous  l'avons  annoncé,  que  les  phé- 
nomènes de  la  circulation  cardiaque  et  artérielle  peuvent 
être  fidèlement  imités  au  moyen  de  l'appareil  schématique 
qui  a  déjà  été  décrit,  nous  en  devons  fournir  une  preuve 
nouvelle  en  montrant  que  les  changements  de  pression  qui 
se  passent  dans  notre  ventricule  et  dans  notre  aorte  arti- 
ficiels sont  identiques  avec  ceux  qui  se  produisent  sur  les 
animaux.  Pour  cela,  il  s'agit  de  transmettre  au  cardio- 
graphe les  changements  de  pressions  qui  se  passent  dans 
le  ventricule  V  et  dans  l'aorte  A  du  schéma.  Soient  donc 
(fig.  34)  le  cœur  et  les  artères  artificiels  :  le  tube  t  plonge 

(4)  Le  cas  représenté  (6g.  33)  est  donc  exceptionnel,  puisqu'il  in- 
dique une  pression  maximum  à  peu  près  égaU)  dans  le  ventricole  et  dans 
Tâorte. 
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dans  l'intérieur  du  ventricule  V  et  s'ouvi'e  à  l'extérieur. 
Od  adapte  à  l'extré- 
mité iurérieuFe  de  ce 
tube  une  ampoule  élas- 
tique semblable  à  celle 
qaitenDJnelasondecar- 
diaque  gauche  (fig.  9), 
et  Ton  met  rextrémité 
libre  du  tube  t  eu  rap- 
port avec  le  tube  de 
caoutchouc  qui  conduit 
à  l'un  des  leviers  du 
cardiographe. 

Cela  fait,  on  intro- 
duit dans  l'aorte  A  une 
autre  ampoule  munie  ^ 
d'une  sonde  et  commu- 
niquant de  même  avec 
un'  des  leviers  du  car- 
diographe. Cette  intro- 
duction se  fait  par  l'un 
des  gros  troncs  artériels  qui    émanent   du  tube  AA.* 

Lorsque  l'appareil  est  ainsi  disposé  et  qu'on  produit 
une  série  de  systoles  ventriculaires,  ou  obtient  un  double 
tracé  (fig.  25)  qui  représente  fidèlement  les  différents  élé- 
menls  des  tracés  obtenus  sur  les  animaux. 

Il  est  inutile  d'insister  sur  l'analyse  de  ce  nouveau  tracé, 
sa  ressemblance  avec  ceux  qui  ont  été  analysés  précédem  - 
ment  est  assez  frappante  pour  qu'on  puisse,  au  premier 
coup  d'œil,  en  comprendre  tes  détails  (1). 


Fig.  3t. 


(I)  Coiv.mo  c'est  la  iirâwioii  de  la  maiD  qui  produit  lea  ftyslolos  v«i- 
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Inlluonce  de  l'élal  des  valvules  sur  le  pouls  aortique. 


5  55.  —  Cette  ex|)érieiice  fournil,  en  outre,  un  nou- 
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veau  renseignement  très  précieux  relativement  à  TactioD 
des  valvules  et  à  Teffet  de  leur  clôture  dans  les  ti-acés 
cardiaques  et  artériels. 

C'est  par  le  raisonnement  seul,  jusqu'ici,  que  nous  avons 
été  conduit  à  adaiettre  que  la  clôture  des  valvules  produit, 
dans  les  tracés  du  ventricule  et  du  pouls,  les  ondulations 
représentées  en  v  et  v\  ainsi  qu'en  c  et  c'  (fig.  10). 
On  obtient  la  prouve  directe  de  ce  fait,  au  moyen  du 
schéma,  en  employant  comparativement,  dans  deux  expé- 
»rien(îes  successives,  des  valvules  dont  la  clôture  s'accom- 
pagne de  vibrations  plus  ou  moins  prononcées.  —  Si  la 
valvule  sigmoïde  VA  a  peu  d'ampleur,  elle  vient  s'appli- 
quer contre  le  tube  de  verre  sans  exécuter  d'ondulations 
très  marquées,  le  tracé  du  pouls  et  celui  du  ventricule 
ne  présenteront  dans  ce  cas  qu'un  soubresaut  très  léger, 
comme  cela  existe  figure  35.  Mais  si  les  valvules  sont  plus 
lâches,  au  moment  où  leurs  bords  rencontreront  le  tube 
de  verre,  la  membrane  qui  les  forme  se  déploiera  du  côté 

Iriculaires,  il  ne  faut  pas  s  étonner  si  elles  présentent  une  certaine  irré- 
gularité qui  influe  sur  les  caractères  de  la  pulsation. 
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ds  ventricule  et  exécutera  une  ondulation  très  prononcée, 
ce  qui  se  traduira  dans  les  tracés  par  un  soubresaut  beau- 
coup plus  marqué.  C'est  ainsi  que  nous  avons  pu,  avec 
des  valvules  de  laxités  différentes,  obtenir  deux  tracés  très 
différents  du  pouls  aortique  : 


Fig.  36. 

« 

Dans  la  figure  36,  le  tracé  supérieur  est  obtenu  avec 
des  valvules  assez  tendues;  le  tracé  inférieur  est  fourni 
par  des  valvules  lâches.  Ou  y  reconnaît  Teffet  exagéré  de 
la  clôture  des  valvules  sigmoïdes. 

Du  pouls  de  la  carotide  et  de  celui  des  différentes  artères. 

§  56.-^ Le  pouls  carotidien  peut  s'obtenir,  comme  celui 
de  l'aorte,  au  moyen  de  la  sonde  cai*diaque  ;  il  suifit  de 
prendre  une  ampoule  do  petit  volume  et  de  ne  l'enfoncer 
que  jusqu'au  point  de  la  carotide  dont  on  veut  explorer 
les  battements.  Mais,  pour  les  artères  d'un  petit  volume, 
ou  est  obligé  d'employer  un  moyeu  différent,  car  le  ca- 
libre de  ces  vaisseaux  ne  se  prête  plus  a  Tintroduction 
d'une  ampoule.  Voici  le  procédé  auquel  nous  avons  eu 
recours  (4). 

Au  lieu  de  plonger  une  ampoule  élastique  dans  un 
vaisseau,  nous  faisons  arriver  le  sang  àTintérieur  de  cette 
ampoule,  de  sorte  que  ce  sera  son  gonilenient  (}ui  dépla- 

(4)  C*est  encore  avec  le  concours  de  Chauveau  que  nous  avons  cx<' 
coté  les  ikpérieoces  /^latives  a  l'étude  graphique  du  pouls  sur  les  dil^o  • 
raolit  arlèras  d*QD  oheml. 


TS 
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cera  un  certain  volume  d'air  et  fera  mouvoir  le  levier  do 
cardiographe. 

I^  figure  37  représente  Tappareil  dont  nous 
nous  sommes  servi  pour  obtenir  le  pouls  des  dîf*- 
férentes  artères  d'un  animal.  —  Un  lube  de 
verre  A  est  fermé  à  ses  deux  extrémités  par  des 
bouchons  dont  chacun  laisse  passer  un  tube  par- 
ticulier. Le  tube  TS  fait  communiquer  l'intérieur 
du  tube  A  avec  le  cardiographe.  Le  tube  TA  se 
met  en  communication,  au  moyen  du  robinet  C, 
avec  Tartère  dont  on  veut  étudier  les  pulsations. 
Le  sang  de  cette  artère  pénètre  donc  par  le  oon- 
ta|     duit  TA  jusque  dans  le  tube  de  verre;  mais,  là  il 
arrive  dans  une  ampoulé  élastique  qui  le  retient 
et  qui  se  gonfle  ou  se  resserre,  suivant  que  la 
pression  sanguine  augmente  ou  diminue.  — 
L'ampoule  élastique,  le  tube  TA  et  le  robinet  C 
doivent  être  remplis  avant  Texpérience  d'une 
Fig.  37.  solution  alcaline  destinée  à  empocher  la  coagu- 
lation  du  sang  dans  l'appareil. 
On  comprend  ce  qui  se  passe  lorsque  le  robinet  C  est 
mis  eu  communication  avec  un  vaisseau  artériel.  Le  sang 
de  Tartère  anime  l'ampoule  élastique,  dans  laquelle  il  pé- 
nètre, de  mouvements  alternatifs  d'expansion  et  de  res- 
serrement. Cette  ampoule,  en  se  gonflant,  déplace  une 
partie  de  l'air  du  tube  A  qui  la  renferme,  et  foule  cet  air 
dans  le  cardiographe  dont  elle  fait  monter  le  levier.  Quand 
l'ampoule  se  resserre,  l'air  du  cardiographe  rentre  dans 
le  tube  A  et  le  levier  descend.  —  Nous  appellerons  sphyg^ 
moscope  l'appareil  qui  vient  d'être  décrit,  et  dont  l'emploi 
sera  nécessaire  pour  un  grand  nombre  d'expériendps. 
Lorsqu'on  applique  le  sphygmoscope  a  la  carotide  d'un 
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cbeval  et  qu'on  pr«nd  le  tracé  du  pouls  de  ce  vaisseau,  on 
obtient  nue  figure  identique  avec  celle  que  donne  la  sonde 
munie  d'ampoule,  introduite  dans  la  carotide.  Ce  fait  dé- 
montre que  remploi  du  spbygmoscope  ne  déforme  en  rien 
le  tracé  du  pouls  du  vaisseau  auquel  il  est  appliqué,  et 
que  Von  peut,  sans  crainte  d'erreur,  comparer  les  indica- 
tions que  nous  fournira  cet  instrument  à  celles  que  nous 

m 

avons  déjà  obtenues  par  d'autres  procédés. 

Des  rapporte  de  la  contraclion  du  ventricule  gauche  avec  le  pouls 

de  différentes  artères. 

§  57.  —  Maintenant  que  nous  possédons  un  moyen 
d'enregistrer  sur  le  cardiographe  le  pouls  de  différentes 
artères  à  la  fois,  il  est  important  de  connaître  comment  se 
transmet  le  mouvement  du  cœur  à  la  périphérie.  Pour 
cela,  nous  avons  pris  simultanément  les  tracés  :  1*"  de  la 
contraction  du  ventricule  gauche,  '>  du  pouls  aortique,  et 
5«  du  pools  de  l'artère  fémorale.  La  figure  38  représente 


y-\> 
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Fig.  38. 


<^  troi»tracés  superposés  de  telle  sorte  qu'on  puisse  voir 
•es  rapports  de  succession  de  chacun  de  ces  mouvements. 
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L'analyse  d'un  tracé  de  la  pulsation  aortique  recueilli 
en  même  temps  que  le  tracé  du  ventricule  gauche,  a  déjà 
élé  faite  page  189;  nous  n'avons  pas  à  y  revenir.  Ce  qu'il 
est  important  de  signaler  cette  fois,  c'est  que  la  forme 
du  pouls,  dans  la  fémorale,  diffère  totalement  de  crile 
du  pouls  aortique.  De  plus,  il  y  a  un  retard  du  pouls  de 
la  fémorale  sur  celui  de  l'aorte. 

On  a  vu  que  le  retard  du  pouls  de  Taorte  sur  le 
début  de  la  systole  du  ventricule  gauche  est  dû  à  ce  que 
la  systole  venlriculaire  n'acquiert  pas,  dès  son  début, 
Ténei^ie  suffisante  pour  soulever  les  valvules  sigmoïdes 
de  l'aorte.  Pour  la  fémorale,  le  retard  tient  à  une  tout 
autre  cause  :  il  résulte  de  ce  que  la  transmission  du  mou* 
vement  des  liquides  dans  les  tubes  élastiques  met  un  cer-* 
tain  temps  à  s'accomplir  (1).  Quant  au  changement  de 
forme  que  subit  la  pulsation,  il  tient  à  ce  que  le  sang, 
poussé  dans  les  artères  avec  une  certaine  vitesse,  exécute 
dans  ces  vaisseaux  des  oscillations  multiples  dont  nous 
parlerons  à  propos  du  phénomène  du  dicrotisme.  Ici  se 
produit,  en  raison  de  la  densité  du  liquide,  un  effet  iden* 

(4  ]  Nous  avions  cru,  d'après  nos  premières  expériences,  que  la  trans* 
mission  du  mouvement  dans  les  artères  se  faisait  suivant  un  mode  par- 
ticulier quo  nous  avons  décrit  dans  les  Annales  des  sciences  natwelkiy 
4*  série,  Zool.,  t.  YIII.  Ces  expériences  avaient  été  faites  dans  de  mau- 
vaises conditions.  La  soupape  qui  représentait  la  valvule  de  rorifice 
aortique  ne  livrait  au  passage  du  liquide  qu'une  fente  tellement  étroite, 
que  la  pénétration  de  ce  liquide  n'avait  lieu  qu'avec  lenteur.  Nous  nous 
crûmes  autorisé,  à  cette  époque,  à  rejeter  la  théorie  de  Weber  relative- 
ment à  la  transmission  du  mouvement  du  sang  dans  les  artères,  et  à  nier 
l'existence  d'un  retard  réel  du  pouls  pour  les  artères  éloignées  du  cœur. 
Depuis  celle  époque,  Buisson,  en  enregistrant  d'une  manière  simultanée 
le  pouls  de  difTérenles  artères,  nous  Ot  voir  que  le  retard  du  pouls  existe 
réellement.  Nous  devons  donc  reconnaître  et  signaler  cettorerreur  qui 
existe  dans  nos  précédentes  publications. 
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tique  avec  celui  que  nous  avons  signalé  dans  remploi  des 
roanomètres,  c'est-à-dire  des  oscillations  provenant  de  la 
vitesse  acquise  du  liquide.  C'est  à  ces  oscillations  que  sont 
dues  les  ondulations  nombreuses  que  présentent  le  tracé 
d'une  pulsation  unique. 

De  la  vitesse  da  sang  dans  une  artère  aux.  différenls  instants  d'une 

pulsation. 

§58. — ^Tousles  appareils  employés  pour  étudier  la  vitesse 
du  sang  montrent  que,  dans  les  gros  vaisseaux  artériels,  le 
sang  se  meut  par  saccades  ;  mais  l'appareil  de  Chauveau, 
Vhémodromomètre  enregistreur^  peut  seul  nous  indiquer  les 
différentes  phases  par  lesquelles  passe  la  vitesse  du  sang 
d'une  artère  entre  deux  systoles  consécutives  du  cœur. 
Seul,  en  effet,  cet  appareil  donne  une  indication  fidèle 
du  mouvement  du  sang  (1). 

n  était  intéressant  de  chercher  si  la  vitesse  et  la  pres- 
sion du  sang  dans  les  artères  varient  toutes  deux  d'une 
manière  parallèle,  ou  bien  s'il  existe  entre  elles  une  cer- 
taine indépendance. 

Chauveau  appliqua  sur  la  carotide  d'un  cheval  son  hé- 
modromomètre  enregistreur.  Un  sphygmoscope  fut  adapté 
au  même  vaisseau,  sans  interrompre  le  cours  du  saiig.  Le 
tracé  des  deux  appareils  fut  enregistré  simultanément,  et 
Ton  obtint  la  figure  39. 

La  ligne  supérieure  est  donnée  par  la  vitesse  du  sang. 
La   ligne    inférieure   exprime  les  changements  de  la 

(1  )  L'hémotachomètre  de  Vierordt  est  passible  du  même  reproche  que 
800  sphygmographe.  En  effet,  l'inertie  de  l'appareil  déforme  les  indi- 
cations graphiques  delà  vitesse  du  sang.  L'appareil  de  Chauveau,  formé 
d'une  aiguille  très  légère  (voy.  fig.  18),  ne  présente  pas  cet  inconvé- 
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'  pression  y  puisqu'elle  n*est  autre  que  le  pouls  de  la  caro* 
tide. 


Après  quatre  battements  du  cœur,  on  comprima  l'ar- 
tère au-dessous  du  point  d'application  des  instruments. 
Aussitôt,  tout  courant  cessant  de  se  produire  dans  le  vais- 
seau, rhémodromomètre  n'accusa  plus  aucuue  déviation 
de  l'aiguille  ;  celle-ci  resta  B\e  dans  une  position  qui  cor- 
respond exactement  à  l'état  d'immobilité  du  sang.  C'est  le 
zéro  de  la  graduation  de  cet  instrument.  Pendant  ce  temps, 
la  pulsation  continua  à  se  produire,  elle  prit  même  une 
intensité  plus  grande  qu'avaiit  l'obstruction  du  vaisseau. 
—  Il  y  a  donc  indépendance  entre  la  vitesse  et  la  pression 
du  sang,  mais  seulement  dans  la  condition  d'obstacle  au 
courant  sanguin. 

La  première  moitié  de  la  figure  nous  montre  ce  qui  se 
passe  dans  les  conditions  de  libre  passage  du  sang  dans  le 
vaisseau.  Voici  ce  qui  ressort  de  Texamen  des  deux  tracés. 

l""  Il  se  produit  simultanément  une  forte  pression  et  un 
courant  rapide,  dans  la  carotide,  au  moment  où  les  val- 
vules sigmoïdes  sont  soulevées  par  la  contraction  ventri- 
culaire. 

2°  La  vitesse  et  la  pression  sanguine  présentent  toutes 
deux  ensemble  ce  renforcement  saccadé  qui  caractérise  le 
début  de  la  pulsation  carotidicnne,  et  qui  tient  à  la  ma- 
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DÎère  dout  s'opère  la  contraction  du  ventricule  à  son 
début. 

â""  Lorsque  la  pression  atteint  son  summum  dans  la 
carotide,  c'est-à-dire  vers  la  Gn  de  la  systole  ventriculaice^ 
la  vitesse  devient  subitement  très  faible,  ce  qui  exprime 
que  le  ventricule  n'envoie  que  peu  ou  pas  de  sang  dans 
Taorte,  et  que  sa  contraction  s'épuise  à  faire  équilibre  à 
la  pression  du  sang  artériel  devenue  considérable. 

&''  Pendant  le  repos  du  cœur,  il  se  fait  de  légères  re- 
crudescences de  la  vitesse  du  sang.  On  verra,  à  propos 
du  phénomène  du  dicrotisme,  en  quoi  consistent  ces  mou* 
vements  secondaires. 

5**  Pendant  la  période  de  relâchement  du  cœur,  il 
existe  dans  la  carotide  un  courant  assez  faible,  mais  qui 
D'est  jamais  nul,  comme  l'indique  le  niveau  du  tracé, 
toujours  supérieur  à  la  ligne  du  zéro. 


CHAPITRE    X. 

DE    LA    FRÉQUENCE    DU    POULS. 

Évaluation  de  la  fréquence  du  pouls  au  moyen  de  la  montre  à  seccMides; 
insufBsance  de  ce  moven  dans  certains  cas.  —  Évaluation  de  la  fré- 
quence  du  pouls  au  moyen  du  sphygmographe. 

Dea  conditions  qui  font  varier  la  fréquence  du  ponla.-*  Cas  inflaences, 
qui  avaient  été  jusqu'ici  étudiées  isolément,  peuvent  être  rtjtachéti 
les  unes  aux  autres,  car  elles  ont  un  mode  d'action  commun. 

Loi  simple  qui  préside,  dans  la  plupart  des  cas,  aux  variations  de  la 
fréquence  des  battements  du  cœur  :  Le  cceur  bat  d^auîant  fàm$  pré" 
quwMMnt  quUl  éprouve  moine  de  peine  à  ee  confrocCtfr,  Cette  lot  est 
vraie  pour  tout  muscle  qui  exécute  un  mouvement  rfaythmé.  — 
Rapport  inverse  de  la  tension  artérielle  et  de  la  fréquence  du  pouls. 

Bipériences.  —  A.  Variations  de  la  fréquence  du  pouls  sons  rinfloence 
de  la  saignée.  —  B.  Variations  sous  Finfloence  de  l'attitude  du  wu^tt. 
— C.  Variations  de  la  fréquence  du  pouls  suivant  que  l'on  comprime  oa 
que  Ton  relâche  des  troncs  artériels  volumineux. — D.  Variations  qai 
tiennent  à  1  état  de  contraction  ou  de  relâchement  des  petits  vaisseaux. 
—  E.  Variations  qui  se  produisent  sous  l'influence  du  repos  ou  de 
l'action  musculaire. 

§  59.— On  a  vu  comment  notre  sphygmographe  permet 
de  œnstaler  avec  précision  la  fréquence  du  pouls,  d'après 
le  nombre  de  pulsations  contenues  dans  un  tracé  sur  une 
longueur  qui  passe  en  un  temps  connu.  Cette  précision 
était  déjà  atteinte  dans  la  pratique  médicale  pour  l'éva- 
luation du  chiifre  moyen  du  pouls  pendant  une  minute  : 
l'emploi  de  la  montre  à  secondes  suffisait  pour  savoir  d'une 
façon  générale  si  le  pouls  d'un  malade  est  plus  ou  moins 
fréquent. 

Mais  il  n'y  avait  là  qu'une  évaluation  du  chiffre  moyen 
résultant  de  l'observation  faite  pendant  un  quart  de  minute 
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OU  une  niiiiutti.  Or,  dans  rot  es|>aco  do  temps,  le  pouls 
présente,  chez  certains  sujets,  des  accélérations  et  des 
ralentissements  qui  correspondent  aux  mouvements  res- 
piratoires. Cette  induonce  de  la  respiration  sur  les  mou- 
vements du  cœur  peut  être  plus  ou  moins  man^uée,  mais 
elle  échappe  entièrement  si  l'oliservation  est  faite  avec  le 
doigt  tout  seul.  Les  ilifl'érences  de  durée  des  pulsations 
(|ui  se  produisent  pendant  l'inspiration  et  de  celles  qui 
unt  lieu  pendant  l'expiration  sont  trop  faibles  pour  Atre 
constatées  autrement  que  par  des  appareils  très  sensiUes; 
c'est  un  premier  avantage  des  iustrunients  enregistreurs. 

Mais  l'ulilité  de  c^s  appareils  est  bien  plus  grande  en- 
core quand  le  pouls  est  un  peu  irrégulierL  Eu  effet,  l'ir- 
régularité ne  nous  apparaît,  au  toucber,  que  si  elle  est 
assez  prononcée  :  si,  par  exemple,  une  pulsation  est  d'uo 
tiers  ou  d'un  quart  plus  longue  que  les  autres.  Les  plus 
légères  irrégularités  sont  au  contraire  signalées  sur  un 
tracé  du  pouls,  et  c'est  là  un  signe  souvent  très  précieux, 
particulièrement  au  début  de  certaines  maladies  du  cœur. 
—  KnGn,  pour  le  physiologiste,  certaines  expériences  sont 
tout  à  fait  impossibles,  s'il  n'a  pas  un  moyen  d'évaluer,  à 
chaque  seconde,  à  chaque  instant,  le  plus  léger  change- 
ment de  fréquence  qui  survient  dans  le  pouls;  car,  on 
étudiant  les  elïets  de  certaines  conditions  sur  la  fréquence 
des  battements  du  cœur,  il  se  produit  souvent  des  accélé- 
rations ou  des  ralentissements  de  très  courte  durée,  varia- 
lions  qui  passeraient  inaperçues  si  l'observation  du  chiffre 
du  pouls  portait  sur  un  temps  un  peu  long. 

Sans  énumérer  plus  longuement  les  avantages  do  l'em'- 
ploi  du  sphygniographe  pour  étudier  la  fréquence  du 
pouls,  disons  tout  de  suite  que  cet  instrument  nous  a  per- 
mis de  déterminer  expérimentalement  la  loi  physiolo- 
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gique  qui,  dans  presque  tous  les  cas,  préside  à  raccéléra* 
tion  ou  au  nleotissement  des  battements  du  cœur. 

Des  trafanx  nombreux  ont  été  faits  par  des  physiolo* 
gistes  ou  des  médecins,  afin  de  savoir  quelle  est  la  fré- 
quence du  pouls  suivant  l'âge,  le  sexe,  les  saisons,  les 
climats;  suivant  la  taille  des  individus;  enfin,  suivant  les 
attitudes  du  corps  ou  les  différentes  influences  qu'cm  fait 
agir  sur  le  sujet  mis  en  expérience.  —  Tout  d'abord,  on 
remarque  dan»  ces  études  une  grande  disparité  sous  le 
rapport  des  conditions  dans  lesquelles  les  auteurs  se  sont 
placés.  Les  uns,  comparant  la  fréquence  du  pouls  chei 
deux  sujets  différents,  ont  eu,  dans  les  données  du  pro- 
blème, les  conditions  les  plus  complexes;  tandis  que  les 
autres,  observant  sur  un  sujet  unique  les  effets  de  cer- 
taines influences  ou  de  certains  agents,  se  sont  placés  dans 
des  conditions  beaucoup  plus  simples.  Nous  allons  en  don- 
ner un  exemple.  Supposons  qu'on  veuille  déterminer 
l'influence  du  sexe  sur  la  fréquence  du  pouls,  il  faudra 
avoir  afTaire  à  des  sujets  de  même  âge,  car  l'âge  tout  seul 
exeroo  une  influence  notable  sur  la  fré(]uence  du  pouls; 
il  faudra  prendre  comparativement  des  hommes  et  des 
femmes  de  même  taille,  car  la  taille  du  sujet  influe  sur  la 
fréquence  du  pouls.  Or,  tant  de  conditions  réunies  ren- 
dent l'expérience  difficile  à  réaliser,  et  si  toutes  ne  sont 
pas  observées  avec  soin,  on  ne  peut  accorder  aucune  con* 
flance  aux  résultats  obtenus. 

Un  type  d'expérience  réduite  à  sa  plus  grande  simpli- 
cité est  celle  que  Graves  institua  pour  déterminer  l'in- 
fluence que  l'attitude  exerce  sur  la  fréquence  des  l)atte- 
ments  du  cœur.  Il  compara,  en  effet,  les  chiffres  du  pouls 
recueillis  sur  un  même  individu,  dans  différentes  attitudes; 
il  eut  soin  d'éliminer,  dans  chaque  expérience,  Tinterven- 
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lion  de  l'aclion  musculaire,  et,  fixant  le  sujet  qu'il  oliser- 
vait  sur  une  planche  à  bascule,  il  le  plaça  comparalive- 
ment  dans  des  positions  plus  ou  moins  inclinées,  afin  de 
voir  quel  effet  produisait  cette  inclinaison  toute  seule. 

Nous  avons  essayé  d"imiter  la  rigueur  do  diiduction  du 
médecin  anglais,  et,  sans  nous  préoccuper  d'alwrd  de  ce 
qui  fait  varier  la  fréquence  du  pouls  chez  deux  sujets  dif- 
férents, nous  avons  voulu  connaître  ce  qui  modifie  cette 
fréquence  chez  UD  même  sujet.  Ce  n'est  pas  tout,  au  lieu 
d'accumuler  lus  résultats  de  nos  expériences  sans  les  re- 
lier entre  eux,  nous  avons  cherché  s'il  n'y  aurait  pas  quel- 
que infiuence  commune,  au  milieu  de  ces  conditions  en 
apparence  si  diverses.  Or,  nous  en  avons  trouvé  une  qui 
intervient  dans  tous  ces  cas,  comme  on  va  le  voii'. 

Toute  action  qui  n'est  pas  directement  portée  sur  le 
cœur,  et  qui  cependant  fait  varier  la  fréquence  des  batte- 
ments de  cet  organe,  agit  primitivement  sur  le  cours  du 
sang  dans  les  artères,  soit  pour  le  favoriser,  soit  |>our  le 
contrarier.  Dans  ces  deux  cas,  elle  produit  des  effets  dia' 
mt'lralenient  opposés.  Si  elle  favorise  le  cours  du  sang, 
accélère  les  battements  du  cœur.  Si  elle  gêne  ce  couiV; 
plie  ralentit  les  contractions  du  ventricule.  On  verra  tout 
il  l'heure  sur  combien  de  preuves  expérimentales  de  na- 
ture très  différente  nous  appuyons  cette  assertion. 

Dans  la  démonstration  de  ce  fait  général,  nous  n'aurons 
stiivent  qu'à  puiser  dans  les  expéneuces  que  nous  ont 
fournies  les  physiologistes  qui  ont  étudié  isolément  les  dîf- 
l'LTeiils  points  de  la  question. 
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I«oi  4«1  préside  aas  YarbiiloBS  de  la  fré%i 
éem  iMittemcBtt  ém  emmr* 

■  ■ 

Le  cGBor  bal  d'autant  plus  fréqueipment  qu'il  éprouve  moios  de  pei^e 

à  se  vider. 

§  60.  —  Avant  de  donner  les  preuves  de  ce  fait,  arrê- 
tons-nous un  instant  sur  les  conditions  du  travail  que  le 
cœur  exécute,  et  comparons  cet  organe  à  tous  les  appa- 
reils musculaires  de  Téconomie.  Ne  voit-on  pas  que  tout 
muscle  qui  doit  fournir  un  certain  nombre  de  coûtrac- 
tions,  exécute  celles-ci  d'autant  plus  rapidement  qu'il  a 
moins  de  résistances  à  vaincre.  —  Ainsi,  qu'un  homme 
ait  à  franchir  une  certaine  distance,  ne  le  fera-t-il  pas 
d'autant  plus  vite  qu*il  sera  moins  chargé,  autrement  dit, 
que  ses  muscles  auront  moins  de  résistance  à  vaincre. 
—  Cherchons  à  exécuter  des  mouvements  alternatifs  avec 
la  main  plongée  dans  Teau,  nous  n'y  arriverons  que  péni- 
blement et  lentement;  exécutons  les  mômes  mouvements 
dans  Tair,  nous  pourrons  les  produire  avec  une  rapidité 
extrême. 

On  passerait  en  revue  tous  les  appareils  moteurs  de 
Téconomie,  qu'on  arriverait  à  cette  conclusion  que  tous, 
sans  exception,  sont  soumis  à  la  même  loi  dynamique: 
c'est-à-dire  que  le  îiombre  des  mouvements  produits  en  un 
temps  donné  est  d'autant  plus  grand  que  chacun  d'eux  a 
été  plus  facile.  Il  ne  faut  donc  pas  s'étonner  si  le  cœur  est 
soumis  à  cette  loi  générale. 

C'est  assurément  une  vue  à  priori  qui  inspira  à 
Blackley  (1)  l'idée  toute  contraire  que  le  cœur  multiplie 
ses  battements  quand  il  éprouve  plus  de  résistance.  C'est  la 

(4)  Dublin  Jouni.  of  mcd.  Science,  vol.  Il,  p.  332. 
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supposition  d'une  sorte  de  vigilance  du  cœur  qui  tendrait, 
toujours i3t  malgré  tout,  à  donner  au  mouvement  du  sang 
une  impulsion  rapide.  Bien  plus,  cette  impulsion  serait 
d'autant  plus  rapide-  que  les  influences  extérieures  lui 
créeraient  plus  d'obstacles.  N'est-il  pas  bien  plus  naturel 
de  supposer  que  le  coeur,  ne  pouvant  réparer  par  le  rapos 
un  déploiement  temporaire  d'énergie,  doit  dépenser  une 
quantité  de  force  constante,  fournir  un  travail  uniforme? 
Et  dès  lors*,  rien  de  plus  simple  que  de  comprendre 
comment  cette  force  unique  peut  se  répartir  de  deux 
manières  différentes,  suivant  les  résistances  qu'elle  doit 
vaincre ,  soit  sous  forme  de  battements  nombreux  et 
faciles,  soit  sous  forme  de  contractions  pénibles  et  peu 
fréquentes. 

Mais  c'est  assez  nous  arrêter  sur  ces  discussions  quasi 
théoriques;  c'est  sur  des  faits  qu'il  faut  raisonner. 

Nous  avons  à  peine  mentionné  les  influences  qui  agis* 
sent  directement  sur  le  cœur  pour  modifier  la  fréquence 
de  ses  battements.  C'est  qu'en  effet  ces  influences  sont 
encore  peu  connues.  La  physiologie  moderne  commeDce 
cependant  à  pénétrer  l'obscurité  qui  couvrait  ce  point  de 
la  question,  et  Ton  connaît  mieux  aujourd'hui  les  actions 
nerveuses  qui  accélèrent  ou  ralentissent  les  contractions 
du  cœur  (1). 

(4)  Le  fait  le  plus  curieQX  relatif  à  raction  des  nerfs  sur  le  cœur  est 
le  rôle  spécial  da  pneumogaatriqne.  Ce  nerf  semblerait  destiné  à  tem- 
pérer Taction  du  coeur.  Quand  on  l'excite,  le  cœur  ralentit  ou  arrête  ses 
battements;  quand  on  le  coupe,  les  <;ontractions  se  précipitent.  Cette 
singulière  propriété  de  ce  nerf,  désignée  par  Weber  sous  le  nom  d*  action 
parcLiyionte  active^  n*est  plus  aujourd'hui  sans  analogue.  Nous  avons 
dté,  à  propos  de  la  contraction  artérielle  (§  39),  l'action  de  ces  filets  spi- 
naux que  Cl.  Bernard  a  découverts  dans  les  glandes  salivaires,  et  qui, 
lorsqu'on  les  excite,  font  relâcher  ces  vaisseaux,  tandis  que,  si  on  les 
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Parmi  les  divei^ses  influences  qui  font  varier  la  fréquence 
des  contraolions  cardiaques,  il  en  est  peu»  comme  on  va  le 
voir,  qui  paraissent  agir  par  l'intermédiaire  du  système 
nerveux  de  cet  organe.  En  tout  cas,  ce  genre  d'influenoe 
est  bien  difficile  à  constater.  Qu'une  émotion  violente,  en 
accélérant  les  battements  du  cœur  agisse  sur  cet  or- 
gane» par  ses  nerfs,  d'une  manière  directe,  nous  le  von- 
Ions  bien,  quoique  cela  soit  très  contestable,  comme  oo 
le  verra.  Mais  quand  la  compression  d'une  artère,  quand 
l'élévation  d'un  membre,  quand  l'ouverture  d'un  vaisseau 
fodt  varier  la  fréquence  des  battements  du  cœur,  il  nous 
semble  évident  que,  dans  ces  cas,  le  premier  effet  s'est 
fait  sentir  sur  la  circulation  artérielle;  que  les  change- 
ments dans  la  facilité  du  passage  du  sang  ont  retenti  de 
proche  en  proche  jusqu'au  cœur,  et  que,  par  conséqumt, 
on  a  eu  aHaire  à  ce  second  ordre  d'influence  que  nous 
avons  signalé  :  le  changement  de  résistances  éprouvées  par 
le  cœur.  Or,  c'est  à  cet  ordre  do  causes  que  peuvmt  se 
rapporter  prescjue  toutes  les  variations  physiologiques  ou 

coope,  ces  vaisseaux  se  contraclent.  Voici  donc  deux  exemples  de  nerfs 
qui  perlent  au  lissu  contraclile  Tordre  de  se  relâcher. 

Quant  aux  autres  nerfs  qui  se  rendent  au  cœur,  ceux  que  le  plexus 
cardiaque  emprunte,  soit  aux  racines  spinales,  soit  au  grand  sympathi- 
que, ils  semblent  en  tout  se  comporter  comme  les  nerfs  moteurs  ordi- 
naires, c'est-à-dire  que  leur  excitation  fait  contracter  le  cœur  avec  plus 
d'énergie. 

Du  reste,  ces  idées  relatives  à  ane  action  spéciale  des  nerfs  pneomo^ 
gastriques  ont  été  combattues  par  Jos  Lister  en  Angleterre,  et  en  AltO' 
magne  par  Moleschott.  Ces  auteurs  ont  vu  que  le  pneumogastrique,  lors- 
qu'il est  irrité  modérément,  fait  cootracter  le  cœur  avec  plus  de  rapidité, 
et  que  son  action  paralysante  n'arrive  que  par  l'épuisement  du  nerf  aa 
moyen  d'un  courant  trop  fort.  Ces  physiologistes  auraient  vu  de  plus  que 
le  grand  sympathique,  fortement  excité,  produirait  i'arrét  du  cœur  tout 
aussi  bien  que  le  pneumogastrique. 
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pathologiques  du  pouls.  La  fréquence  qu'on  observe  dans 
la  fièvre,  celle  qui  arrive  sous  Tinfluence  d'uD  exercice 
\iolent  ou  d'une  température  élevée,  sont  dues  à  des 
changements  survenus  primitivement  dans  la  circulation 
périphérique  devenue  plus  facile. 

Pour  aborder  la  démonstration  expérimentale  de  la  loi 
que  nous  venons  de  donner,  il  nous  faut  tout  d'abord  un 
moyen  d'évaluer  le  plus  ou  moins  de  facilité  avec  laquelle 
le  sang  circule  dans  les  artères,  autrement  dit,  les  résis- 
tances que  le  sang  éprouve  dans  ces  vaisseaux. Ce  critérium  ^ 
nous  le  possédons  dans  remploi  du  manomètre  (1)  :  au 
moyen  de  cet  inslrument,  nous  pouvons,  d'après  Tétat  de 
la  tension  artérielle,  savoir  si  le  sang  passe  plus  ou  moins 
facilement  des  artères  dans  les  veines. 

Une  tension  forte  indique,  comme  on  Ta  vu,  un  passage 
difficile  du  sang;  une  tension  faible  annonce  un  passage 
facile.  Or,  la  tension  artérielle  est  évidemment  la  cause 
des  résistances  que  le  ventricule  éprouve  à  se  vider  :  c'est 
elle  qui  presse  sur  les  valvules  sigmoïdes  avec  une  force 
plus  ou  moins  grande,  contre  laquelle  le  cœur  doit  lutter* 
Aussi,  Ton  conçoit  que  le  ventricule  ait  de  la  peine  à  pous* 
ser  son  ondée  dans  des  artères  distendues  qui  refusant  de 
la  loger,  tandis  qu'il  l'envoie  facilement  dans  des  vaisseaux 
à  tension  faible  qui  résistent  peu  à  ce  nouvel  afflux. 

Ce  sera  donc  la  tension  artérielle  qui,  dans  la  plupart 
des  cas,  nous  indiquera  la  résistance  que  le  cœur  doit 
éprouver,  de  sorte  qu'on  peut  formuler  ainsi,  d'une  ma«* 
Dière  presque  absolue,  la  loi  qui  préside  à  la  fréquence  du 
pouls  :  la  fréquence  du  pouU  est  en  raison  inverse  de  la  ten* 
iim  artérielle. 

(4)  Dans  la  plupart  des  «xpérisncea,  c'est  le  manomètre  compensa* 
leur  (yoy.  §  46}  qae'nous  avona  employé* 
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Il  y  a  un  grand  nombre  de  moyens  de  faire  varier  la 
tension  artérielle,  soit  en  pratiquant  une  saignée  à  l'ani- 
mal sur  lequel  on  expérimente,  soit  en  le  plaçant  dans 
certaines  attitudes,  de  manière  que  la  pesanteur  facilite 
ou  entrave  le  coui*s  du  sang  dans  les  artères.  On  peut 
aussi,  en  comprimant  des  artères  volumineuses,  créer  au 
cours  du  sang  des  obstacles  variés,  et  par  conséquent, 
élever  la  tension  des  vaisseaux  en  raison  de  ces  obstacles. 
Enfin,  en  agissant  sur  les  vaisseaux  capillaires,  de  façon  à 
les  faire  contracter  ou  à  les  relâcher  dans  une  grande 
étendue  du  corps,  on  fait  encore  varier  la  tension  dans 
les  artères,  comme  nous  l'avons  dit  précédemment.  Tous 
ces  moyens  nous  permettent  d'instituer  un  grand  nombre 
d'expériences  ;  elles  seront  d'autant  plus  concluantes  que 
dans  chacune  d'elles  le  cœur  n'est  pas  influencé  primiti- 
vement, et  qu'on  ne  peut  pas  attribuer  à  une  action  direc- 
tement portée  sur  lui  les  variations  qui  surviennent  dans 
le  nombre  de  ses  battements.  Nous  allons  exposer  ces 
expériences  en  les  groupant  par  séries,  suivant  le  moyen 
qui  a  été  employé  pour  faire  varier  la  tension  artérielle. 

A.  Variations  de  la  fréquence  des  battements  do  coear  soos 

rinfloence  de  ia  saignée. 

§  61 . —  Lorsque  Haies  appliqua  le  manomètre  aux  ar^ 
tères  d'un  cheval,  il  constata  que  la  pression  du  sang  dans 
ces  vaisseaux  décroît  graduellement,  à  mesure  qu'on  fait 
perdre  du  sang  à  l'animal  en  produisant  une  hémor- 
rhagie.  Il  vit  aussi  que,  sous  la  même  influence,  le  pouls 
s'accélère;  c*est  ainsi  qu'il  put,  au  moyen  d'une  bémor- 
rhagie  abondante  faite  sur  un  cheval,  abaisser  la  pression 
du  sang  au  quart  environ  de  son  degré  normal.  Dans  ces 
conditions,  le  pouls  de  l'animal  qui  battait  quarante  fois 
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par  minute  avant  l'hémorrhagie,  s'était  élevé  à  100  pul- 
sations immédiatement  après.  Voici  donc  un  premier  fait 
qui  rentre  dans  la  loi  que  nous  énoncions  tout  n  Tbeure, 
et  qui  montré' que  le  cœur  précipite  ses  battements  à 
mesure  que  la  1»n$ion,artérielle  lui  Tait  moins  d'obstacles. 

Depuis  Haies,  tous  les  physiologistes  ont  constaté  le 
même  fait,  les  cliniciens  Tout  observé  sur  Tbomme  comme 
résultat  d'hémorrhagies  considérables  ou  de  saignées  trop 
copieuses.  C'est  un  des  faits  les  plus  incontestablement 
acquis  à  la  science  que  Taugmentation  de  la  fréquence  du 
pouls  par  rbémorrhagie  (1). 

Nous  avons  voulu  répéter  aussi  Texpérience  de  Haies, 
et  nous  sommes  arrivé  à  des  résultats  absolument  sem- 
blables. Sur  un  cheval  auquel  nous  avons  fait  des  bémor- 
riiagies  successives,  le  pouls  prit  de  la  fréquence  à  me- 
sure que  le  manomètre  accusait  un  abaissement  de  la 
ten»on  artérielle  moyenne.  Lorsque  cette  pression  fut 
réduite  à  5  f  centimètres  de  mercure  (2) ,  le  pouls  avait 
atteint  150  pulsations  par  minute. 

Sur  l'homme,  on  trouve  également  raccélératioo  du 
pouls  après  une  émission  sanguine.  Dans  un  cas  où  la 
quantité  de  sang  retirée  n'excédait  pas  liOO  grammes,  il 
y  avait  déjà  une  légère  accélération  du  pouls,  comme  on 

(4  )  Noos  devons  toutefois  faire  observer  qu'à  la  suite  de  riiémorrbagie 
on  voit,  dans  certains  cas,  un  effet  tout  contraire  se  produire  et  le  pouls 
perdre  de  sa  fréquence.  Cela  arrive  dans  les  cas  où  il  survient  un  état 
nauséeux  et  une  tendance  à  la  syncope.  l\  se  produit  alors,  comme  Ta 
si  bien  démontré  J.  Hunier,  une  contraction  des  petits  vaisseaux  qui 
reUent  le  sang  dans  le  système  artériel  et  y  relève  la  pression.  Ces.  faits 
t'expliqueront  mieux  quand  nous  aurons  parlé  de  l'inQuence  de  la  con- 
traction ou  du  relâchement  des  capillaires  sur  la  fréquence  du  pools. 

(2)  Quoique  la  pression  moyenne  normale  n'ait  rien  d'absolu,  on  peut 
dire  qu'elle  se  rapproche  en  général  de  4  5  centimètres. 
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en  peut  juger  par  Tinspection  des  tracés  recueillis  avant 
et  après  la  saignée. 

Tracé  du  pouls  prit  rrant  la  uignée. 


Fif .  40. 
Tracé  du  pouls  après  la  saignée. 


Fif.  41. 
B.  Variaiions  de  la  fréquence  du  pouls  produites  par  Tattilude  do  sujet. 

§  62.  —  L'atlilude  du  sujet  dont  on  explore  le  pouls 
influe  sur  la  fréquence  des  battements.  C'est  un  fait  m* 
connu  depuis  longtemps  par  les  physiologistes  expérimen- 
tateurs, mais  qui  n'avait  été  rattaché  par  eux  à  aucune 
théorie.  Avant  de  montrer  comment  cette  influence  rentre 
dans  la  loi  précédente,  nous  allons  citer  des  expériences 
qui  ont  été  faites  par  différents  auteurs. 

Guy  (1)  trouva  les  variations  suivantes  : 

Le  sujet  étant  debout,  79  pulsations  par  minute. 

—  assis,  70       —  — 

—  couché,  67        —  — 

Des  expériences  analogues  furent  faites  par  Graves  (de 
Dublin).  Or  la  fréquence  du  pouls  alla  toujours  en  aug« 
mentant  à  mesure  que  le  patient,  en  quittant  la  position 
horizontale,  se  rapprochait  davantage  de  l'attitude  ver- 
ticale. 

Graves  ajouta  un  fait  nouveau  à  ceux  qui  avaient  déjà 
été  signalés  :  cVst  que  rinfluence  de  Tattitude  sur  le  poub 

(4)  Guy*$  Hoipilal  reports,  vol.  111,  p.  92  k  308. 
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est  d'autant  plus  grande  que  le  sujet  qu'on  observe  a  le 
pouls  plus  fréquent  au  moment  de  Texpérience.  Il  a 
signalé  aussi  chez  les  convalescents  une  plus  grande  inten- 
sité des  eflTets  produits  par  les  changements  d'attitude. 

Les  influences  de  l'attitude  sur  la  fréquence  du  pouls  se 
rattachent  à  la  loi  dynamique  que  nous  étudions.  En 
eflet,  la  pesanteur  intervient  dans  le  mouvement  du  sang 
et  le  modifie,  tantôt  en  secondant  l'action  du  cœur,  tantôt 
en  la  contre-balànçant.  Quand  une  partie  du  corps  est 
déclive,  la  pesanteur  y  accélère  le  courant  artériel  ;  quand 
une  partie  est  élevée,  la  pesanteur  gène  ce  courant  (1). 
Si  les  influences  de  la  pesanteur  modifient  la  circulation 
périphérique,  elles  agissent  nécessairement  sur  la  tension 
artérielle,  et  par  conséquent  sur  les  résistances  que  le  cœur 
doit  éprouver  à  chaque  systole. 

Le  cœur  étant  situé  environ  à  la  réunion  du  tiers  su- 
périeur du  corps  avec  les  deux  tiers  inférieurs,  il  s'ensuit 
que  la  plus  grande  partie  des  vaisseaux  artériels  ont,  par 
rapport  à  lui ,  une  direction  descendante  lorsque  nous 
sommes  dans  la  station  verticale.  Ajoutons  à  cela  que  la 
direction  descendanle  des  membres  thoraciques  favorise 
le  cours  du  sang  à  leur  intérieur,  en  les  plaçant  presque 
tout  entiers  au-dessous  du  niveau  du  cœur.  Dans  toutes 
les  autres  attitudes,  la  pesanteur  agit  moins  favorable- 
ment pour  la  progression  du  sang  dans  les  artères,  de 
sorte  que  la  tension  artérielle  générale  devra  être  plus 
élevée. 

(4  )  Il  ne  faudrait  pas  croire  que  les  eiïels  de  la  pesanteur  sur  la  cir* 
colatîon  veineuse  neutralisent  exactement  ceux  qu  elle  produit  du 
côté  des  artères.  Les  reines,  en  effet,  grâce  à  leurs  valvules  et  à  la 
raotradjoa  des  muscles  qui  les  environnent,  trouvent  une  source  parti- 
calîère  d'impolsioo  pour  le  retour  centripète  de  leur  sang;  ainsi,  elles 
ne  subissent  pas  entièrement  les  influences  défavorables  de  la  pesanteur. 
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On  comprend  donc  facilement  les  résultats  obtenus  par 
Guy,  Graves,  etc.,  qui  ont  trouvé  la  plus  grande  fré- 
quence du  pouls  dans  les  cas  où  la  pesanteur  agissait  le 
plus  favorablement  sur  le  cours  du  sang  artériel,  et  par 
conséquent,  secondait  l'action  du  cœur,  en  diminuant  les 
résistances  qu'ilv  éprouve. 

I^es  expériences  que  nous  venons  de  rapporter  étant 

interprétées  comme  nous  venons  de  le  faire,  nous  devions 

chercher  un  nouveau  contrôle  à  notre  théorie,  ne  fût-ce 

que  pour  nous  soumettre  à  la  méthode  de  contre-épreuve 

que  nous  nous  sommes  imposée  jusqu'ici.  Or«  voici  ce 

que  la  théorie  nous  faisait  prévoir.  Toutes  les  fois  que  la 

pesanteur  agira  sur  une  partie  du  corps  quelconque,  pour 

y  favoriser  ou  y  entraver  le  cours  du  sang  artériel,  il 

devra  s'ensuivre  une  modiGcation  secondaire  dans  la 

pression  générale  du  sang  dans  les  artères,  et,  par  suite, 

un  changement  dans  la  fréquence  des  battements  du 

cœur.  — Les  attitudes  des  bras  qui  peuvent  être  élevés  ou 

abaissés  sans  que  le  corps  se  déplace  doivent  donc,  en 

petit,  produire  un  effet  analogue  à  celui  que  produisent 

les  changements  d'attitude  de  tout  le  corps.  Le  plan  de 

l'expérience  à  faire  se  trouvait  tout  tracé;  il  s'agissait  de 

se  tenir  dans  Tattitude  assise,  par  exemple,  et  de  compter 

le  pouls,  d'abord  les  deux  bras  étant  pendants,  puis  les 

deux  bras  étant  levés.  Dans  le  prernier  cas,  la  pesanteur, 

facilitant  le  cours  du  sang  dans  les  bras,  le  pouls  devait 

avoir  plus  de  fréquence;  il  devait  être  plus  rare  lorsque 

les  bras  seraient  levés. 

L'expérience  jusliDa  nos  prévisions.  Sur  plus  de  qua- 
rante expériences,  nous  avons  trouvé  une  différence  de 
2  à  1û  pulsations  par  minute,  la  plus  grande  fréquence 
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«'observant  dans  le  cas  où  les  bras  étaient  baissés  (i).  La 
moyenne  de  ces  expériences  nous  donna  les  chiffres  sui- 
vants: 

Les  bras  étant  baissés,  94  pulsations  par  minute. 
—  levés,  87        —  — 

Cette  nouvelle  conflrmation  ne  laissait  plus  de  place 
au  doute*  s'il  pouvait  y  en  avoir  après  les  expériences  de 
Guy,  Graves,  etc.  En  effet,  dans  Texpérience  qui  consiste 
à  changer  simplement  la  position  du  bras,  nulle  action 
ne  s'exerce  sur  le  cœur  lui-même. 

C.  Variations  de  la  fréquence  du  pouls  suivant  que  Ton  comprime  ou 
qu'on  relâche  des  troncs  artériels  volumineux. 

§  63.  —  Lorsqu'on  oblitère  une  artère  volumineuse  au 
moyen  d'une  compression  absolue  du  vaisseau,  il  est  bien 
évident  qu'on  soustrait  ii  l'écoulement  du  sang  une  large 
vue  par  lequelle  il  se  produisait,  et  qu'en  vertu  des  lois 
les  plus  simples  de  l'hydraulique,  on  augmente  consécu- 
tivement la  tension  dans  le  reste  du  système  artériel.  Ici 
agit,  à  un  haut  degré,  l'influence  que  nous  avons  consta- 
tée dans  le  cas  de  la  simple  élévation  d'un  bras  ;  seule- 
ment»  l'obstacle  à  l'écoulement  sanguin  étant  plus  consi- 
dérable, ses  effets  sont,  en  conséquence,  beaucoup  plus 
prononcés.  Lorsque  Ton  comprime  les  deux  fémorales  à 
la  fois,  il  est  très  facile  de  voir  que  la  tension  artérielle 
augmente.  Cela  se  traduit  non-seulement  par  une  plus 
grande  hauteur  de  la  ligne  d'ensemble  du  tracé,  mais 
encore  par  un  changement  dans  la  forme  de  la  pulsation. 

(4]  Chez  un  petit  nombre  de  sujets,  les  résultats  ont  été  différents. 
Ainsi,  des  individus,  fatigués  ou  faibles,  avaient,  soit  une  légère  aug- 
menlatîon,  soit  une  simple  conservation  du  chiffre  du  pouls  lorsqu'ils 
tenaient  les  bras  levés.  Ces  cas  sont  tout  à  fait  exceptionnelSr 
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*  *^ 

Nous  verrous  plus  lard  que  cette  forme  peut,  a  elle  seule» 
indiquer  que  la  tension  artérielle  a  augmenté. 

1"  expérience.  —  Le  sphygmographe  étant  appliqué 
sur  la  radiale,  nous  faisons  comprimer  par  un  aide  nos 
deux  fémorales  à  la  fois,  et  quand  l'élévation  de  la  ten- 
sion est  arrivée,  nous  faisons  marcher  le  mouvement 
d'horlogerie. 

Le  tracé  se  produit  alors,  et  quand  il  est  arrivé  au 
milieu  de  la  longueur  de  la  plaque,  l'aide  cesse  la  com- 
pression. Aussitôt  les  artères  des  membres  inférieurs 
redeviennent  perméables,  la  tension  baisse,  et  la  seconde 
moitié  du  tracé  se  fait  dans  ces  conditions  de  tension 
moins  forte. 

La  flg.  62  représente  un  tracé  recueilli  dans  ces  con* 
ditions. 


Fmj.    42. 

Dans  la  premièi*e  moitié  du  tracé,  la  tension  était  élevée 
par  suite  de  la  compression  des  deux  artères  fémorales  ; 
cette  compression  a  cessé  dans  la  seconde  moitié. 

Que  l'on  mesure,  à  raided'un  compas,  la  durée  com- 
parative d'un  même  nombre  de  pulsations  dans  les  deux 
moitiés  du  tracé,  et  Ton  pourra  aussitôt  se  convaincre  qae 
la  fréquence  du  pouls  a  augmenté  dans  la  seconde,  c'est- 
à-dire  à  partir  du  moment  où  Ton  a  enlevé  l'obstacle  qui 
gênait  le  passage  du  sang  et  qui,  élevant  la  tension  arté- 
rielle, se  faisait  sentir  jusqu'au  cœqr  lui-même. 

Chauveau  a  bien  voulu  nous  transmettre  les  résultats 
d*une  expérience  qu'il  a  instituée  afin  de  contrôler  la 
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théoriaque  nous  avons  émise  relativeoieut 
aux  influences  que  la  compression  des  troncs 
artériels  volumineux  exerce  sur  la  fréquence 
des  battements  du  cœur.  Le  résultat  de 
cette  eipérience  fournit,  comme  on  va  le 
voir,  une  confirmation  nouvelle  de  notre 
théorie. 

2*  expérience.  —  Chez  les  grands  ani- 
maux, comme  le  cheval/ il  est  assez  facile 
d'introduire  le  bras  dans  le  rectum  et'de  l'y 
enfoncer  profondément.  On  peut  alors  sentir 
Taorte  avant  sa  bifurcation  et,  à  travers  les 
parois  de  l'intestin,  saisir  ce  vaisseau  pour 
le  comprimer.  —  Après  avoir  appliqué  un 
sphygmoscope  (voy.  §55)  à  la  carotide  d'un 
chevil  et  avoir  mis  instrument  en  marche, 
Gbanveau  comprima  l'aorte  par  le  moyen 
qui' a  été  indiqué.  Aussitôt  Tinstrumcnt 
aoeosa  à  ta  fois  une  augmentation  très  con- 
sidérable de  la  tension  artérielle,  et  en 
même  temps  un  ralentissement  considé- 
rable des  battements  du  cœur  (fig.  43). 

Le  pouls  battait  à  raison  de  50  pulsations 
par  minute  avant  la  compression  de  Taorle  ; 
au  moment  de  la  compression,  il  ne  battait 
qu^envîron  trente-cinq  fois. 

Celte  expérience  n'a  pas  besoin  d'être 
commentée,  elle  montre  clairement  l'exis- 
tence de  l'influence  que  nous  avons  signalée 
pour  le  cas  de  la  compression  des  férao- 
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D.  Variations  de  la  fréqoence  do  pools  soos  rinflœooe  de  la  ooDlractâoÉ 

00  do  relAchement  des  petits  vaissetox, 

§  6).  —  Depuis  que  Claude  Bernard  a  découvert  l'ac- 
tion que  certains  filets  nerveux  exercent  sur  la  contrac- 
tiljté  des  petits  vaisseaux,  et  montré  que  le  grand  sym- 
pathique préside  à  leur  contraction,  tandis  que  d'autres 
nerfs  semblent  avoir  pour  action  de  les  faire  relâcher,  la 
physiologie  possède  la  solution  d'une  question  qui,  depuis 
longtemps,  préoccupait  les  médecins  :  on  comprend,  en 
effet,  la  cause  des  variations  locales  de  la  circulation.  — 
Quand,  sous  une  influence  nerveuse,  les  vaisseaux  d'une 
région  se  relâchent,  le  sang  les  traverse  plus  facilement  et 
plus  vite.  Quand  les  vaisseaux  se  resserrent,  la  circulation 
de  ce  point  est  ralentie. 

Tant  que  ces  variations  dans  la  facilité  du  passage  du 
sang  se  bornent  à  des  points  de  peu  d'étendue,  il  en  ré- 
sulte peu  de  changements  dans  l'état  général  de  la  circu- 
lation. Mais  si  le  relâchement  ou  le  resserrement  des  vais- 
seaux se  produit  dans  un  grand  nombre  de  points  à  la  fois, 
il  s'ensuivra,  de  toute  nécessité,  un  changement  notable 
dans  la  tension  artérielle.  Cette  tension  faiblira  si  les 
petits  vaisseaux  relâchés  laissent  le  sang  s'écouler  plus 
facilement  des  artères  dans  les  veines,  elle  augmentera  si 
les  artérioles  resserrées  font  obstacle  à  cet  écoulement. 
On  peut  donc  prévoir  que,  si  les  vaisseaux  se  relâchent, 
la  fréquence  du  pouls  augmentera;  s'ils  se  resserrent, 
cette  fréquence  diminuera.  C'est  ce  qui  sera  vérifié  par 
les  expériences  suivantes. 

On  connaît  des  agents  qui  ont  pour  action  de  resserrer 
les  vaisseaux  et  d'autres  qui  les  relâchent.  Le  froid  appar- 
tient au  premier  groupe,  la  chaleur  au  second.  Sous  l'in- 
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fluence  de  ces  deux  agents,  on  doit  donc  voir  la  fréquence 
du  pouls  varier  :  diminuer  sous  Tinfluence  du  froid,  aug* 
menter  par  l'action  de  la  chaleur. 

Expérience.  —  Qu'un  sujet  sain  entre  dans  une  étuve, 
la  fréquence  du  pouls  augmentera  immédiatement.  Fleurj* 
a  étudié  cette  influence  sur  lui-même,  et  a  vu  qu'un  sé- 
jour de  trente-cinq  minutes  dans  une  étuve  chauffée  à 
ii8%  avait  porté  son  pouls  à  1&5  pulsations  par  mi- 
nute. 

On  trouve  dans  les  annales  de  la  science  de  nom- 
breuses observations  dans  lesquelles  la  température  sup- 
portée a  été  bien  plus  considérable; -ainsi  des  individus 
sont  entrés  dans  des  fours  pendant  que  le  pain  y  cuisait 
et  ont  pu  y  rester  jusqu'à  douze  minutes.  D'autres  expé- 
rimentateurs ont  pu  supporter,  pendant  assez  longtemps, 
le  séjour  dans  une  étuve  sèche  chaufiTée  à  115  degrés  et 
même  plus.  Dans  ces  cas,  l'élévation  du  chifiTre  du  pouls 
a  été  énorme,  presque  toujours  il  dépassait  200  pulsations 
par  minute. 

Les  effets  du  froid  sont  tout  inverses  des  précédents. 
Bence*Jones  et  Dickinson  (1)  ont  étudié  l'influence  de  la 
douche  froide  sur  la  fréquence  du  pouls;  ils  ont  vu  que, 
par  Teffet  du  refroidissement,  le  pouls  peut  tomber  à 
50  pulsations  à  la  minute,  pour  se  relever  dès  que  le  sujet 
reprend  sa  température  normale  (2). 

Les  variations  de  la  température  n'ont  pas  besoin  d'être 

(4)  Journal  de  phyiiohgie  de  l* homme  et  de$  animaux^  4  848,  p.  7i 
et  saivanles. 

(2)  Le  docteur  Drake  (de  New-York]  a  signalé  un  abaissement  énorme 
do  chiffre  du  pouls  lorsqu*iI  faisait  faire  à  un  malade  des  inhalations 
d*air  très  froid.  Cette  influence  du  froid  sur  la  circulation  pulmonaire 
aurait-elle  une  action  analogue  à  celle  qui  so  produit  du  côté  de  la  circu- 
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aussi  intenses  pour  produire  sur  la  fréquence  du  pouls 
des  effets  appréciables.  Tout  le  inonde  a  observé  sur  soi 
que  la  fréquence  du  pouls  augmente  en  été,  et  qu'elle  est 
plus  grande,  même  dans  la  saison  froide,  si  nous  nous 
tenons  dans  un  appartement  chauffé.  Les  voyageurs  qui 
nous  ont  donné  les  chiffres  de  la  fréquence  du  pouls  chez 
l'homme,  sous  différentes  latitudes,  nous  apprenuent  tous 
que  dans  les  pays  chauds  le  pouls  a  une  grande  fré- 
quence, qu'il  est  au  contraire  plus  rare  dans  les  pays 
froids. 

La  seule  influence  de  vêtements  plus  ou  moins  chauds, 
quand  on  est  placé  dans  un  milieu  d*une  température 
quelconque,  produit  dans  la  fréquence  du  pouls  des  va- 
riations considérables.  Les  figures  ûû,  â5,  ft6  représen- 
tent le  pouls  pris  sur  nous  avec  des  vêtements  de  plus  eu 
plus  chauds,  ajoutes  successivement  à  des  intervalles  de 
vingt  minutes. 


Fig.  àH, 


Fip.  45. 


Fijf.   4(>. 


lation  générale?  Nous  ne  saurions  l'affirmor,  car  les  condilioasde  Texpé- 
rience  sonl  plus  complexes  que  dans  les  cas  précédents.  Nous  citons  ce 
fail  à  tilre  de  simple  rapprochement  avec  les  expériences  relatives  aux 
effets  des  changements  de  température  sur  la  circulation  générale. 
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E.  Variations  de  la  fréquence  du  pouls  sous  l'influence  du  repos^ 

ou  do  raclivité  musculaire. 

§  65.  -^  Quand  on  prend  le  tracé  du  pouls  d'un  suj«t 
qui  est  calme/  et  qu'on  le  compare  à  celui  qu'on  obtient 
sur  le  même  individu  après  qu'il  a  couru,  monté  un 
escalier,  ou  fait  quelque  exercice  violent,  on  trouve  dans 
la  fréquence  du  pouls  une  différence  notable  ainsi  que 
dans  sa  force.  On  en  peut  juger  par  les  deux  ty|)es 
(fig.  47). 


Fig.  47. 

Ce  tracé  est  obtenu  de  la  manière  suivante  :  on  applique 
le  sphygmograpbe  au  poignet  et  on  prend  le  tracé  du 
pouls  de  a  en  b.  —  On  arrête  le  mouvement  d'horlogerie; 
alors  le  levier  oscille  suivant  la  verticale  b.  Pendant  ce 
temps  on  fait  un  exercice  violent  :  course  ou  ascension 
d'un  escalier,  puis  on  fait  de  nouveau  marcher  l'instru- 
ment qui  donne  le  tracé  b,  c. 

On  voit  qu'après  l'exercice  musculaire  la  fréquence  du 
pouls  est  très  accrue,  et  comme  la  circulation  capillaire 
est  très  activée/  que  la  chaleur  de  la  peau  est  grande,  on 
est  porté  à  croire  au  premier  abord  que  les  forces  qui  pré- 
sident à  la  circulation  sont  augmentées,  c'est-a-dire  que 
le  cœur  déploie  plus  d'énergie  que  de  coutume. 

Pour  nous,  le  phénomène  tient  à  une  cause  toute  diffé- 
rente*  L'augmentation  de  fréquence  des  battements  du 
pouls  est  un  effet  de  l'écoulement  plus  facile  du  sang 
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à  travers  les  petits  vaisseaux  sous  l'influence  de  .la 
course  (1). 

On  sait  que  lorsqu'un  muscle  agit,  le  sang  le  traverse 
avec  plus  de  vitesse,  soit  qu'il  y  ait  relâchement  des  vais- 
seaux, soit  que  l'action  des  muscles,  favorisant  le  courant 
veineux,  diminue  les  résistances  au-devant  des  capil- 
laires. Quelle  que  soit  la  cause  immédiate  de  cette  accé- 
lération du  mouvement  du  sang  à  travers  les  vaisseaux,  elle 
n'est  pas  contestable  après  les  expériences  qui  ont  été 
faites  sur  ce  point. 

Ainsi  donc,  de  deux  choses  l'une  :  ou  bien  la  puissance 
du  cœur  s*est  accrue  primitivement  spu^  Tinflueiice  de  la 
course^  et  grftce  à  cet  accroissement,  le  sang  poussé  avec 
force.se  fraye  son  chemin  avec  plus  de  vitesse  ;  ou  bien, 
comme  nous  le  croyons,  les  vaisseaux  plus  perméables, 
ouvrant  au  sang  un  écoulement  facile,  laissent  le  coeur 
exécuter  plus  librement  et  plus  précipitamment  ses  sys- 
toles. Les  vivisections  nous  fournissent  un  moyen  certain 
pour  trancher  cette  question  ;  ce  moyen  consiste  à  me- 
surer la  tension  artérielle  à  Taide  du  manomètre  dans  ces 
deux  états  opposés  de  la  circulation  caractérisés  T un  par 
la  rareté,  Taulre  par  la  précipitation  des  battements  du 
cœur. 

■ 

En  effet,  dans  la  première  hypothèse,  c'est  un  excès 
d'impulsion  qui  fait  circuler  le  sang  plus  vite,  la  tension 
doit  donc  être  accrue.  Dans  la  seconde,  on  devra  trouver 
la  tension  diminuée  par  la  plus  grande  facilité  de  Técou- 

(1  )  L'énorme  augmentation  d'énergie  deâ^  battements  des  artères, 
dans  ces  circonstances,  tendrait  à  faire  croire  que  le  cœur  dépense  en 
réalité  plus  de  force  après  un  exercice  musculaire  violent.  Il  n*en  est 
rien,  et  l'on  verra  dans  le  prochain  chapitre  comment  rabaisseqient  de 
la  tension  artérielle  produit  celte  augmentation  de  la  force  du  pouls  en 
même  temps  que  sa  plus  grande  fréquence. 
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iement,  et  c'est  cette  diminution  même  qui  fait  battre  le 
cœur  avec  plus  de  vitesse. 

Voici  une  expérience  qui  nous  paraît  de  nature  à  juger 
la  question. 

Expérience.  —  On  adapte  à  la  carotide  d^un  cheval 
un  manomètre  à  mercure.  (Nous  nous  sommes  servi  de 
notre  manomètre  compensateur.)  La  colonne  des  moyennes 
donne  108"". 

On  fait  courir  le  cheval  au  galop  pendant  une  dizaine 
de  minutes  ;  le  manomètre  est  réappliqué  au  moment  où 
le  cheval  est  ramené  avec  un  pouls  d'une  force  et  d'une 
fréquence  extrêmes.  La  moyenne  de  tension  avait  baissé, 
elle  n'était  plus  qu'à  102"". — Comme  contre-épreuve  on 
laisse  reposer  l'animal  ;  à  mesure  que  le  pouls  se  ralentit 
et  devient  plus  faible,  la  tension  artérielle  augmente;  elle 
dépasse  même  le  chiffre  primitif,  car  elle  arrive  à  115"". 

En  présence  de  tous  les  faits  que  nous  venons  d'énu- 
mérer,  on  est  conduit,  contrairement  aux  idées  généra- 
lement reçues  en  physiologie  et  en  médecine,  à  comprendre 
les  phénomènes  d'activité  circtdaloire  comme  résultant 
primitivement,  non  pas  d'un  surcroît  dans  la  force  impul^ 
sive  du  cœur,  mais  d'une  diminution  des  résistances  que 
la  contractilité  des  vaisseaux  oppose  au  sang  ;  il  s'ensuit 
qne  ce  que  l'on  considère  comme  un  accroissement  des 
forces  dans  une.  maladie  sera  pour  nous  l'effet  d'une  fai- 
blesse. Nous  avons  déjà  dit  quelques  mots  sur  ce  sujets 
plus  de  détail  serait  déplacé  ici  et  nous  entraînerait  trop 
loin  du  sujet.  Nous  renvoyons  le  lecteur  à  d'autres  tra- 
vaux sur  ce  point,  et  au  chapitre  qui  traitera  de  la 
nature  de  la  fièvre  (l). 

(I)  La  solidarité  des  deux  cœurs,  grâM  à  laquelle  an  ventricule  ne 
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'  D'après  rénumération  des  influences  que  aous  avons 
vues  modifier  la  fréquence  des  battements  du  cœur,  il  sem- 
blerait qu'il  ne  reste  plus  ii  cet  organe  aucune  autoDCHaie 
et  qu'il  ne  puisse  par  lui-même  régler  le  rhythme  de 
ses  battements.  Uauatomie  nous  montre  cependant  une 
foule  de  nerfs  provenant  de  sources  différentes  et  se  ren- 
dant au  cœur.  Ces  nerfs  sont-ils  exclusivement  destinés 
à  fournir  Tinflux  nerveux  qui  se  condenserait  dans  Ter- 
gane  pour  être  dépensé  graduellement,  ou  bien  sont-ils 
doués  comme  les  autres  nerfs  moteurs  du  pouvoir  de 
provoquer  une  contraction  instantanée?  Telle  est  la  ques- 
tion qui  reste  à  résoudre. 

Si  Ton  voulait  voir  dans  les  effets  des  causes  morales 
sur  les  battements  du  cœur  une  preuve  de  Taction  directe 
du  système  nerveux  sur  cet  organe,  nous  répondrions 
que  jusqu'à  présent,  ces  causes  rentrent  au  moins  aussi 
bien  dans  le  groupe  de  celles  que  nous  avons  passées  en 
revue*  et  que  c'est  peut-être  à  la  périphérie  du  corps 
quêteurs  effets  sont  localisés  primitivement.  Sous  Tin- 
fluence  des  émotions  on  observe  la  rougeur  et  la  pâleur 
de  la  face,  etc.;  des  anémies  et  des  congestions  assez  sem* 
blables  à  celles  que  nous  voyons  semblent  quelquefois  se 
produire  du  côté  des  viscères  splanchniques.  Ces  Taria<f 
tions  localisées  de  l'état  circulatoire  ne  peuvent  s*expliquir 

peut  se  conlracter  sans  l'autre,  »  entraîne  une  conséqaencenécenalrei 
•'est  que  la  circulation  pulmonaire  doit  suivre  dans  sa  vit^^se  to«M 
les  variations  qui  surviendront  du  côté  de  la  circulation  générale.  Mais 
aussi  nous  devons  supposer  que  si  quelque  influence  agit  directement 
sur  la  circulation  pulmonaire  pour  entraver  ou  faciliter  le  cours  du  sang 
dans  les  capillaires  du  poumon,  ces  influences  agiront,  dans  de  certaines 
limites,  pour  modifier  la  fréquence  des  battements  du  cœur  gauciie. 
Certains  faits  cliniques  dont  nous  aurons  à  parler  semblent  justifier  cette 
manière  de  voir. 


FKÉQUIWCE  DC   POULS.  SâS 

par  uue  m^riiScalioa  de  ta  force  du  cœur,  elles  tiennent 
évidemment  à  la  contraction  ou  au  relâchement  des  vais- 
seaux. Mais  ù  leur  tour,  elles  doivent,  comme  toutes  les 
variations  analogues  de  la  circulation  périphérique  dont 
les  efieis  nous  sont  connus,  réagir  sur  la  fréquence  des 
battements  cardiaques  en  faisant  varier  les  résistances  au 
passage  du  sang  et  ia  tension  générale  du  système  arté- 
riel. 

On  voit  donc  qu'eu  définitive  la  fréquence  des  batte- 
munls  du  cœur  est  dans  ta  plupart  des  cas  sous  la  dépen- 
dance de  la  cuntractilité  vasculaire,  ce  frein  qui  règle  par 
tout  le  corps  la  rapidité  du  passage  du  sang. 

Nous  ne  prétendons  pas  toutefois  que  l^faible  tension 
arlérielte  soit  la  seule  cause  qui  augmente  la  fréquence 
des  battements  du  cœur;  dans  certains  cas,  le  cœur 
semble  directement  stimulé.  Ainsi,  lorsqu'on  fait  manger 
un  animal,  on  observe  à  la  fois  une  accélération  de  bat- 
tements du  cœur  et  une  élévation  de  la  tension  artérielle. 

D'antres  fois,  sous  l'influence  d'une  violente  contraction 
musculaire,  un  fait  analt^ue  semble  se  produire.  Ainsi, 
dans  la  figure  A8,  vers  le  milieu  du  tracé,  nous  avons 


Fig.  18. 

vic^etnment  contracté  les  muscles  des  jambes;  il  s'est 
produit  une  accélération  des  battements  du  cœur  et  une 
élévation  de  la  tension  artérielle.  Deux  causes  semblent 
ici  agir  pour  élever  la  tension  artérielle  :  d'une  part , 
l'augmentation  de  l'action  du  CBur;  d'autre  part,  la 
compression  qu'exerce  sur  les  vaisseaux  une  contractiou 
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musculaire  énergique  et  permanente  bien  capable  assu- 
rément d'entraver  le  courant  sanguin  (1). 

(1)  Du  resle,  celle  expérieDce  esl  déjà  beaucoup  plus  complexe  que 
celles  dont  nous  avons  parlé  jusqu'ici.  En  eflet,  il  esl  bien  difficile  d'exé- 
cuter une  contraction  musculaire  énergique  sans  qu'il  s'y  mêle  celte 
BO^calkm  respiratoire  qu'on  appelle  l>/fcir(  et  dont  nous  rnootraroni 
plus  tard  i'ialcluenca  accélératrice  sur  le  cœur. 


CHAPITRE    XI 

DE    LA    FOEGB  DU    POULS. 

ÊfikMlioii  dé  la  hrf  du  pools  par  le  Umoher.  —  ÊvaliiaUoii  au  «oyen 
da  sphygmographe.  —  EAraors  qui  r^neul  relalivemeiit  à  la  tiguMi- 
calioD  de  la  force  du  pouls. 

Influences  qui  font  varier  la  force  du  pouls  : 

A,  Volume  de  rarlère  explorée. 

i.  Ëial  de  la  tension  artérielle. 

C.  Dorée  de  rinlervalle  qui  [sépare  la  pulsation  qu'on  observe  de  la 
pulsation  précédente. 

D.  Perméabilité  ou  oblitération  du  vaisseau  au-déMus  du  [Hnnl  eiploré. 

E.  Forme  du  pools  :  elle  influe  sur  Tintensilé  de  la  sensation  lactife  que 
doiHie  la  pulsation. 

• 

I^  force  du  pouls  consiste,  à  proprement  parler,  dans 
riotensité  de  la  sensation  tactile  que  nous  épreurons  en 
palpant  une  artère.  Il  est  évident  que  le  doigt  ne  peut 
nous  fournir  relativement  à  la  force  du  poub  qu^ine 
DoUoD  assez  grossière.  Il  permet  bien^  il  est  vrai,  de 
reécnnattre  les  types  extrêmes  de  force  et  de  faiblesse  de 
lapuhuitioD,  mais  les  variations  l^res  qui  peuvent  sur-- 
venir  dans  ce  caractère  du  pouls  artériel  échappent  néces* 
saireraent  à  nos  sens. 

Le  sphygmographe  traduit  la  force  du  pouls  par  Tarn* 
plitude  de  la  pulsation,  autrement  dit,  par  la  hauteur  à 
laquelle  le  levier  est  soulevé  lorsdeTexpansiondu  vaisseau, 
hauteur  qui  est  nécessairement  proportionnelle  à  l'énei^ 
de  la  pulsation.  On  voit  tout  de  suite  que  le  moindre  chan- 
gement qui  surviendra  dans  la  force  du  pouls  pendant 
qu'on  en  recueille  le  tracé  se  traduira  {Mr  une  diflérenee 
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de  hauteur  d'une  ou  de  plusieurs  pulsations,  relativemeot 
aux  pulsations  voisines. 

Quelles  sont  les  conditions  qui  font  varier  la  force  du 
pouls?  Telle  est  la  question  importante  que  les  médecins 
se  sont  posée  depuis  longtemps  et  qui  a  été  résolue  de 
diverses  manières. 

On  croit  généralement  qu'un  pouls  fort  est  l'expression 
d'une  systole  énergique  du  ventricule,  tandis  qu^un  pouls 
faible  correspondrait  à  une  contraction  débile  de  cet 
organe.  Cela  est  vrai  dans  vu  certain  nombre  de  cas; 
mais  admettre  en  principe  une  exacte  relation  entre  ht 
foiTc  du  pouls  et  Ténergio  de  la  coutniction  venlricu- 
laire,  ce  serait  s'mposer  à  de  nombreuses  erreurs.  Nous 
montrerons,  eu  effet,  tout  à  rbeure  que  dans  la  plupart 
des  cas,  c'est  dans  Tétat  de  la  circulation  artérielle,  quel- 
quefois même  dans  les  conditions  physiologiques  du  vais- 
seau qu'on  explore,  ciu'il  faut  chercher  la  causo  des 
variations  de  la  force  du  pouls.  Beaucoup  de  médecins 
se  font  une  idée  plus  fausse  encore  de  la  signification  cli- 
nique du  pouls  fort  ou  faible  ;  ils  croient,  en  effi^t,  dans 
la  force  du  pouls  trouver  un  critérium  des  farces  du  ma- 
lade, de  la  l'ésistauce  qu'un  sujet  peut  opposera  la  mala- 
die dont  il  est  atleinl.  Celte  idée  semble  au  premier 
al)ord  se  déduire  logiquement  de  Tobservatiou  de  cer- 
taines maladies  dans  lesquelles  le  pouls  s'affaiblit  graduel* 
lement  ;i  mesure  que  la  terminaison  funeste  se  rapproche 
davantage.  Mais  que  d'exceptions  à  cette  règle!  Si  la 
plupart  des  agonisants  ont  le  pouls  affaibli,  les  variations 
de  la  force  du  pouls  ne  sauraient  avoir  pendant  le  cours 
d'ime  maladie  cette  signitlcution  qu'on  leur  attribue.  Du 
reste,  nous  le  répétons,  le  pouls  fort  peut  s'observer  dans 
certains  états  jusqu'au  moment  de  la  mort.  Nous  n*avons 
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jamais  senti  un  pouls  plus  violent  que  celui  d'un  malade 
qui  succombait  à  un  ebipoisonnemenipar  Fopium,  et  cet 
homme  était  mort  dix  minutes  après  notre  examen.  Ainsi 
dans  ce  cas,  pour  employer  rexpression  de  nos  adver- 
saires, on  aurait  pu  dire  que  les  Forces  vitales  étaient  à 
leur  limite,  et  pourtant  le  pouls  avait  une  force  incompa- 
rablement plus  grande  que  chez  un  sujet  vigoureux  et 
bien  portant. 

Parmi  les  variations  qu'on  observe  dans  la  force  du 
pools  chez  les  malades,  il  en  est  un  grand  nombre  qui  ne 
sauraient  s'expliquer  par  les  théories  qu'on  a  donnéas. 
Citons,  entre  autres,  un  cas  qui  a  beaucoup  préoccupé  les 
médecins  du  siècle  dernier.  —  Un  pneumonique  a  le 
pouls  faible,  on  lui  fait  une  saignée  et  le  pouls  prends 
la  force.  L'explication  qu'on  a  voulu  donner  de  ce  fait  se 
rattadie  à  la  théorie  dans  laquelle  on  suppose  que  les 
forces  d'un  malade  se  traduisent  par  l'intensité  des  batte- 
méats  de  ses  artères.  Yoia  ce  que  Ton  disait  :  «  Avant  la 
»  saignée,  les  forces  du  malade  étaient  oppi^imées^  Vémis- 
»  sion  sanguine  les  a  remises  en  liberté  :  voilà  pourquoi 
»  le  pouls  est  devenu  plus  fort.  »  Nous  doutons  beau- 
coup qu'après  réflexion,  un  médecin  de  nos  jours  se  cou* 
toDte  d'une  explication  pareille.  Nous  verrons,  au  con- 
traire, que  la  physiologie  fournit  de  ce  fait  clinique  une 
explication  parfaitement  simple,  sans  qu'il  soit  besoin  de 
Taire  intervenir  aucune  de  ces  influences  mystérieuses 
trop  facilement  inroquées  en  médecine. 

WmÊÈmtmee^  ^pd  ImH  varier  la  force  da  poals* 

Noas  allons  passer  en  revue  successivement  les  diffé- 
rentes influences  qui  font  varier  la  force  du  pouls,  et  nous 
essayerons  de  faire  ressortir  le  mode  d'action  de  chacune 
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d'elles,  eD  iioiis  basaot  toujours  sur  le  contrôle  expéri* 
meutal  qui  seul  permet  de  tirer  des  déductions  rîgou* 
reuses.  La  condition  qu- il  nous  sera  le  plus  diflBcile  de 
déterminer,  c'est  l'intensité  de  Taction  du  ventricule.  Le 
jeu  du  cœur  nous  est,  jusqu'ici,  trop  oomplétement  cadié 
chez  rbomme  vivant  pour  que  noiis  puissions  détennimr 
si  les  contractions  sont  fortes  ou  faibles  ;  rinteosité  dn 
choc  du  cœur  contre  la  poitrine  n'est  même  pas  on 
caractère  auquel  on  puisse  s'en  rapporter  pour  apprécier 
l'énergie  de  sa  systole  (i).  Nous  laisserons  donc  de  cMè, 
pour  le  moment,  du  moins,  toute  la  partie  de  la  questioD 
qui  est  relative  aux  différences  d'intensité  de  TactioD  dn 
cœur,  pour  nous  occuper  exclusivement  des  influeneei 
qui  ont  leur  point  de  départ  dans  la  circulation  arléridAe 
et.  qui  sont,  comme  on  le  verra,  les  causes  les  plut  fré- 
quentes des  variations  dans  la  force  du  pouls.  Voici  qoellei 
sont  ces  influences  que  nous  étudierons  successivement. 

A.  Volume  de  l'artère  sur  laquelle  on  explore  le  pouls. 

B.  Ëtat  de  la  tension  artérielle. 

C.  Durée  de  l'intervalle  qui  sépare  les  pulsations;  ish 
fluence  de  la  durée  de  chaque  intervalle  sur  la  force  de 
la  pulsation  suivante. 

D.  De  la  perméabilité  ou  de  l'obstruction  du  vaiMin 
au-dessous  du  point  observé. 

(1)  La  quaiUité  de  tasg  que  le  cœur  eoToie  à  chaque  syalele  D*iit 
pas  toujours  la  même;  dans  certains  cas,  le  c(Bur  envoie  des  ondées 
plus  petites  qu'à  Tétai  normal.  Les  expériences  de  Héring  ne  laisseot 
pas  de  doute  sur  ce  sujet.  —  Ces  variations  dans  la  quantité  du  sang 
que  le  cœur  lance  à  chaque  systole  dépendent  de  la  réplétîon  plas  on 
moins  complète  du  ventricule  gauche  par  le  sang  qui  revient  do  pounupo, 
elles  sont  intimement  liées  à  Tétat  de  la  circulation  pulmonaire.  Elles 
trouveront  leur  place  lorsque  nous  parlerons  des  influences  de  la  respi- 
ration sur  la  Tonotion  circulatoire. 
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E.  De  la  forme  du  pouls  et  de  sou  influence  sur  la  na^t 
ture  de  la  sensi^tion  tactile  qu'il  fournit. 

A.  Inflaence  da  volume  de  Tarière  sar  la  force  du  pouls. 

§  66.  — ^  Sur  un  grand  nombre  de  sujets,  il  est  facile  de 
cx>sstater,  ea  explorant  le  pouls  comparativement  aux  deux 
artères  radiales,  que  la  pulsation  a  plus  d'énergie  d'un 
câté  que  de  Tautne»  Il  est  évident,  tout  d  abord,  qu'on  ne 
peut  attribuer  qil'à  une  influence  locale  cette  différence 
dans  l'énei^e  de  battements  artériels  qui  sont  liés  tous 
dwx  à  une  même  action  impulsive  :  la  systole  du  ventrî^^ 
Cttle  gauche.  En  examinant  ces  sujets  avec  quelque  sein,^ 
il  est  fwite  de  voir  que  les  deux  radiales  sont  de  volume 
îoëgAl  ;  on  sent  «d'ordinaire  ces  vaisseaux  sous  fomte  de 
cordons  plus  ou  moins  gros  et  plus  ou  moins  durs  roulant 
sous  le  doigt  qui  les  palpe.  Or,  dans  le  cas  d'inégalité  du 
pouls  aux  deux  artères  radiales»  on  peut  constater  quo 
c'esl4'artère  la  plus  grosse  qui  fournit  la  pulsation  la  plus 
épergique.  Certains  cliniciens  attachent  une  grande  im- 
portance à  rexploration  préalable  du  volumo  de  l'artère 
avant  de  décider  si  le  pouls  est  fort  ou  faible.  Beau 
reoommande  particulièrement  cette  exploration  et  faitr 
viiîr  que  cbet  les  oblorotiques  la  faiblesse  du  pouls  est  très 
souvent  un  effet  de  la  petitesse  de  l'artère  radiale^  qui  est 
également  étroite  à  droite  et  à  gauche. 

L'âge  4tt  sujet  influe  beaucoup  sur  le  volume  des  ar-^ 
tèrei  s  on  sait  que  chea  les  vieillards  elles  sont  ordinaire*- 
ment  très  vidumineuies.  Cette  artériectasie  sénile  est  liée 
BM  dmogements  anatomiques  qui  surviennent  alors  dans 
la  structure  des  artères.  Chez  les  vieillards  ces  vaisseaux 
perdent  peu  à  peu  leur  élasticité  ;  le  cœur  s'hypertrophie 
sous  cette  influencé,  pour  des  raisons  que  nous  avons  pré-' 
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cédemment  indiquées,  §  38,  et  sur  lesquelles  nous  rovien- 
drons  encore.  Celte  hypertrophie  du  ventricule  semble, 
à  son  tour,  êlre  la  cause  de  Taugmentalion  de  la  capacité 
du  système  artériel  qui,  cédant  à  reffort  du  sang  poussé 
avec  plus  d'énergie,  s  allonge  et  se  dilate  tout  à  la  fois. 
Lorsque  les  vaisseaux  ont  subi  cette  dilatation  sénile,  le 
pouls  acquiert  une  force  considérable  ;  assurément  l'hy- 
pertrophie du  cœur  doit  entrer  en  ligne  de  compte  pour 
la  production  de  ces  battements  plus  forts  des  artères, 
mais  ce  que  nous  savons  de  T influence  du  volume  des  vais- 
seaux sur  la  force  du  pouls  nous  montre  que  dans  ces  cas 
Télai^ssement  des  artères  doit  agir  pour  une  forte  part 
dans  la  production  de  ce  phénomène.  Nous  allons  voir, 
en  efiet,  des  cas  plus  simples  dans  lesquels  le  volume  du 
vaisseau  intervient  seul  pour  modifier  la  force  de  la  pul- 
sation. / 
Outre  Tétat  anatomique  des  artères  qui  peuvent  être 
grosses  ou  petites  dans  tel  ou  tel  point  de  Téconomie,  ii 
existe  pour  chacune  d'elles  des  variations  de  diamètre 
physiologiques,  variations  passagères  et  qui  tiennent  à  la 
présence  d'une  tunique  contractile  dans  les  parois  de  ces 
vaisseaux.  On  a  déjà  vu,  à  propos  de  la  coutractilité  ar- 
térielle, §  39,  que  dans  certaines  conditions  les  vaisseaux 
se  resserrent  par  la  contraction  active  de  leurs  parois, 
tandis  que  dans  d'autres  circonstances  ces  parois  se  relâ- 
chent, de  sorte  que  les  vaisseaux  se  laissent  dilater  par  la 
pression  du  sang  qu'ils  contiennent.  On  peut,  sous  Tin* 
fluence  de  simples  changements  dans  la  température, 
constater  ces  modifications  du  calibre  des  artères.  La 
chaleur  produit  leur  relâchement  et  augmente  leur 
volume;  le  froid,  au  contraire,  les  resserre.  Or,  Tin- 
tensité  de  la  pulsation  suit  exactement  les  variations 
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du  Tolume  des  artères;  elle  augmente  et  diminue  avec 
lui. 

Ces  variations  dans  le  volume  des  artères  et  les  chan- 
gements consécutifs  dans  la  force  du  pouls  peuvent  être 
très  localisés.  L'inflammation  dun  tissu  s*accompagne, 
comme  on  le  sait,  d'un  relâchement  des  vaisseaux;  cette 
atonie  s'étend  de  proche  en  proche  aux  artères  afférentes 
de  la  r^on  malade  ;  ces  artères,  devenues  plus  larges, 
donnent  des  battements  plus  énergiques  que  de  coutume. 
C'est  ce  qui  arrive  dans  le  panaris,  lorsque  les  collatérales 
des  doigts  sont  animéas  de  pulsations  violentes.  C'est  pour 
la  même  raison  que  Tartère  faciale  bat  plus  fortement 
que  de  coutume  dans  certaines  affections  dentaires,  prin- 
cipalement dans  la  gingivite  qui  accompagne  la  pousse  des 
dents  de  sagesse.  Nous  sentons  alors  le  vaisseau  du  côté 
malade,  beaucoup  plus  volumineux  que  celui  du  côté  sain. 
Les  battements  des  artères  temporales,  ceux  du  tronc  cœ- 
liaque  chez  certains  sujets  dits  hypochondriaques,  sont 
du  même  ordre.  On  pourrait  multiplier  à  Tinfini  ces 
exemples,  car  les  battements  artériels  s'exagèrent,  en 
général,  dans  le  voisinage  de  toute  partie  enflammée. 
—  Ces  phénomènes  ont  été  longtemps  considérés  comme 
le  résultat  d'une  activité  spéciale  des  vaisseaux  dont  les 
pulsations  étaient  plus  fortes  ;  mais  cette  idée  est  erronée  : 
les  artères,  en  effet,  ne  battent  que  passivement  et  sous 
rinfluence  des  changements  dans  la  pression  du  sang 
qu'elles  contiennent. 

Rien  de  plus  facile  que  de  démontrer  la  réalité  de  ces 
inffuenoe^du  volume  du  vaisseau  sur  la  force  du  pouls^  en 
reproduisant  ces  phénomènes  au  moyen  du  schéma.  Il 
suffit,  en  effet,  de  placer  le  sphygmographe  sur  deux  tubes 
de  volumes  différents  pour  s'assurer  que  l'amplitude  du 
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tracé  est  d'autant  plus  oonandérable  que  le  tube  est  plus 
volumineux,  et  cela,  en  conservant  aux  impulsions  veutri- 
culaiœs  des  intensités  parfaitement  semblables.  Le  tou- 
rner tout  seul  permet  paiement,  dans  ces  oonditîoiis»  de 
constater  la  différence  de  l'intensité  des^ pulsations  (i). 

[4  )  Qaolle  est  la  raison  physique  de  ces  varialions  de  la  force  du  pooU 
suivant  le  volumo  du  vaisseau?  Lexplicalion  nous  en  est  donnée  par  un 
principe  d'hydrodynamique  bien  connu  :  Vègale  transmiuion  de  la  pret- 
iion  dant  (es  liquide»,  aulrement  dil,  la  loi  sur  iaquelle  repose  la  COQ^ 
i^troclion  de  ia  presse  hydraulique  de  Pascal.  Nous  nous  expliqsonfe  sur 
ce  point. 

Pour  rendre  le  phénomène  plus  sensible,  prenons  le  cas  d*un  ané- 
vrysme  qui  n*est,  en  définitive,  qu'une  énorme  dilatation  d*an  vaisseau 
artéHel.  8i  Ton  appuie  la  main  avec  force  sar  la  surface  de  oel  anétrysoMi, 
on  est  étonné  de  l'énergie  avec  laquelle  s*exéciite  l'ampliatioii  de  k  pocha; 
la  main  est  fortement  soulevée;  un  poids  d'un  kilogramme,  placé  sur  un 
anévrysme  volumineux,  serait  également  soulevé  par  cette  cxpansiou  pois- 
sante. Qu*on  applique,  au  contraire,  une  pression  infiniment  moins  grande 
<;ur  le  trajet  du  vaisseau  afférent,  celui-ci  sera  aplati  sous  oeite  pressioe, 
(le  faron  que  son  calibre  sera  entièrement  effacé.  Et  cependanl  il 
force  expansiyo  énorme  de  l'anévrysme  venait  tout  entière  de  Tartère 
.«i  facilement  déprimée.  Qu  est-il  donc  arrivé  pour  multiplier  ainsi  la 
pression  j^anf^iinc  dans  la  poche  anévrysmale?  Il  s'est  passé  ce  qui  K 
passe  dans  la  presse  de  Pascal  ;  c'est-à-dire  que  la  pression  dv  SM|i 
transmise  également  à  lous  les  points  de  la  surface  de  ranévrysiiiey  a 
produit  une  somme  de  force  proportionnelle  à  cette  surface  et,  par  suite, 
considérable,  tandis  que,  sur  les  parois  de  l'artère  afférente  dont  le 
dianoètre  est  fort  petit,  elle  n'a  fourni  qn'une  force  d*expan8ion  Irii 
peiite  elle-même. 

Ce  que  nous  disons  de  l'anévrysme  s'applique  à  toute  dilatatioo  di 
vaisseau,  mémo  à  la  plus  légère.  En  résumé,  la  force  avec  laquelle  on 
vaisseau  soulève  un  corps  qui  le  presse,  est  proporlionnelle  à  Pétendoe 
(le  la  surface  du  vaisiteaù  en  contact  avec  ce  corps.  Plus  le  vaisseau  sert 
dilai(\  plus  celte  surface  sera  grande  et  ce  soulèvement  pniAanU 

Ce  principe  nous  a  aussi  guidé  dans  la  construction  d^  notre  spbyg* 
mographe.  Nous  avons  eu  soin  de  donner  au  ressort  qui  appuie  sur  le 
vaisseau  une  forme  et  une  courbure  telles  quMl  presse  à  la  fois  sur  une 
grande  longueur  de  l'artère  radiale,  la  surface  agissante  du  vai8!»ew 
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B.  De  rînflnence  de  la  tension  artérielle  sur  la  force  du  pouls. 

§  C7.  —  L'état  de  la  tension  artérielle  toute  seule  suffit 
pour  modifier  la  force  du  pouls,  sans  que  pour  cela  le  cœur 
ait  besoin  de  modifier  l'énergie  de  ses  contractions.  On 
sait  que  la  tension  artérielle  est  en  général  réglée  par  Tétat 
de  contraction  ou  de  relâchement  des  vaisseaux  capiU 
laîres;  que  cette  tension  s'élève  quand  les  petits  vaisseaux 
soDt  contractés,  et  qu'elle  s'abaisse  quand  les  vaisseaux 
se  relâchent,  voy.  §  AS.  Or,  c'est  laque  réside  Vinfluence 
principale  qui  fait  varier  la  force  du  pouls;  de  sorte 
qu'oo  peut  poser  en  principe  que  dans  la  majorité  des 
cas,  la  farce  du  pouls  n'est  point  en  rapport  avec  l'énergie 
de  la  contraction  ventriculaire^  mais  qu'elle  est  réglée  par 
Péial  de  la  circulation  dans  les  dernières  ramifications  du 
système  vasculaire. 

Les  expériences  faites  sur  les  animaux  au  moyen  du 
manomètre  établissent  le  fait  dont  nous  parlons  ici  ;  il  est 
même  remarquable  qqe  cette  relation  de  la  force  du  pouls 
avec  Tétat  de  la  tension  artérielle  ait  été,  pour  ainsi  dire, 
le  premier  fait  constaté  quand  on  appliqua  un  mano- 
mètre aux  artères  d'un  animal,  et  qu'on  n'en  ait  tiré 
aucune  déduction  relativement  à  la  signification  clinique 
de  la  force  du  pouls. 

Eu  miiy  Haies  appliquant  son  manomètre  aux  artères 
d'un  cheval  remarqua  que,  sous  l'influence  de  la  saignée, 
en  même  temps  que  la  colonne  manoniétrique  s'abaisse 
et  indique  une  pression  moins  élevéef  l'amplitude  des 
csdUations  qui  correspondent  au  pouls  augmente  d'une 

éUaiaifiBi  malUpliée,  donne  à  l'effet  produit  une  plus  grande  intensité  et 
pennel  à  I laitniment  de  révéler  l'existence  de  pulsations  qui  ôclinppenl 
aolouclier. 
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manière  notable.  —  Une  influence  inverse  a  été  signalée 
lie  nos  jours  par  Cl.  Bernard,  qui,  dans  un  grand  nombre 
d'expériences  faites  sur  les  animaux  au  moyen  de  Thé- 
nioniètre  dcMagendie,  fut  frappé  de  voir  que,  siTonélèvo 
la  tension  artérielle,  on  diminue  l'intensité  de  la  pulsa- 
tion. Voici  comment  cette  remarque  a  été  formulée  par 
Q.  Bernard  :  a  Dans  l'opération  de  la  transfusion  du 
»  sang,  dans  la  pléthore,  dans  les  efforts,  on  observe  quf 
»  la  pression  constante  (1)  augmente,  tandis  que  la  pul^ 
n  sation  cardiaque  diminue.  » 

Plaçons-nous  dans  des  conditions  encore  plus  simples; 
et,  au  lieu  des  expériences  faites  sur.los  animaux»  bornons- 
nous  d'abord  à  celles  que  Ton  peut  faire  sur  le  schéma 
dans  des  conditions  purement  physiques.  Ici  encore  nous 
retrouvons  le  fait  que  nous  venons  de  signaler,  et  duquel 
il  résulte  que  les  changements  de  la  tension  artérielle  se 
traduisent  par  des  changements  dans  la  force  du  pouls. 

Expérience.  —  Supposons  que  dans  le  schéma*  Téoou- 
lement  du  liquide  se  fasse  par  des  ajutages  étroits,  on  sait 
déjà  que  la  tension  artérielle  devra,  dans  ces  conditions, 
être  assez  élevée.  Doinions  aux  impulsions  ventriculaires 
une  force  bien  égale  et  des  intervalles  bien  r^uliers  eu 
les  réglant  sur  les  battements  d'un  métronome.  Puis,  dans 

(\)  Cette  distinction  de  pression  constante  ou  artérielle  et  de  pres- 
sion cardiaque  ne  saurait  être  conservée,  selon  nous  ;  c'est  Poisénille 
qui  l'a  introduite  dans  le  langage  physiologique,  en  cherchant  à  éUUir 
que  la  pression  artérielle  est  ùxe  dans  toute  Téconomie,  Undia  qm  \L 
pression  cardiaque  diminue  à  mesure  qu'on  s'éloigne  du  cœur.  Xoolia 
rejetant  une  explication  qui  tendrait  à  faire  croire  à  des  variaUont  ÀéP 
la  Tnrc^  du  cœur  quand  la  Torce  de  la  pulsation  varie,  nous  acnepItÉO 
complètement  les  Taits  rapportés  par  CI.  Bernard,  et  dans  lesquels  cet 
éminent  physiologiste  a  constaté    les    changements  d^aroplitude  des 
oscillations  nianomélriques  par  *ni'c  des  changements  de  la  tension 
artérielle. 
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ces  conditions,  examinons  les  indicnlions  du  manomètre 
compensateur  appliqué  à  un  vaisseau  quelconque.  Nous 
voyons  que  la  colonne  des  moyennes  indique  une  pression 
élevée,  ce  qui  résulte  de  l'étroitesse  des  voies  d'écoulement. 
Quant  à  la  colonne  oscillante,  elle  indique  des  pulsations 
d'une  médiocre  amplitude  :  soit  3  centimètres  de  mercure. 

Remplaçons  alors  les  ajutages  d'écoulement  par  d'autres 
plus  larges,  et  reprenons  Texpérience  en  donnant  aux  im- 
pulsions ventriculaires  la  môme  force  et  le  même  rhythme 
que  tout  à  Theure.  —  Si  nous  consultons  aloi's  le  mano- 
mètre, nous  voyons  que  la  colonne  des  moyennes  indique 
un  abaissement  considérable  de  la  pression,  abaissement 
d'autant  plus  giund  que  les  ajutages  d'écoulement  ont  un 
diamètre  plus  large.  En  môme  temps,  la  colonne  oscillante 
indique  des  pulsations  d'une  plus  grande  intensité  :  elle 
oscille  dans  une  longueur  de  5  ou  6  centimètres,  par 
exemple.  11  est  donc  bien  évident  que  les  pulsiitions  ont 
pris  de  Ténergie  par  suite  du  simple  abaissement  de  la 
tension  artérielle,  puisque  la  force  impulsive  est  restée  la 
môme  dans  les  deux  expériences. 

Ia}  doigt  appliqué  sur  les  tubes  permet  également  de 
sentir  la  différence  d'intensité  de  la  pulsation  dans  les 
deux  cas  ci-dessus  énoncés;  enfin,  le  sphygmographe 
adapté  à  ces  tubes  donne  des  tracés  dont  Tamplitude  dif- 
fère notablement,  comme  on  en  peut  juger  par  les  figures 
ci-dessous. 


La  figure  &9  représente,  dans  sa  première  moitié,  le 
pouls  sous  l'influence  de  la  tension  élevée.  La  deuxième 
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tuoiUù  i-epi'(>st'iilc  lo  tracé  du  pouls  recueilli  loi:!i(|ue  la 
lensioii  était  faible. 

Si  l'on  veut  bien  se  reporter  aux  tracés,  tigui-es  &0  et  il , 
oD  verra  que  chez  un  sujet  auquel  on  avait  pratiqué  une 
cuiissioii  sanguine  très  peu  abondante,  on  voit  déjà  appa- 
raîtra un  accroissement  de  Tinlensité  du  pouls  après  la 
saignée.  Mais  il  ne  suffisait  pas  de  constater  ce  fait;  nous 
avons  cherché  à  déterminer  la  cause  des  changements 
irinlensité  de  la  pulsation  dans  l'expérience  préoédeate. 

L'ouiploi  du  sphygmograpbe  permettant  de  suivre  ii 
chaque  instant  ce  qui  se  passe  dans  la  tension  artérielle, 
noiisofire  un  moyeu  de  saisir  le  mécanisme  de  cescban- 
gemcnts  dans  la  force  du  pouls. 

Supposons  d'abord  le  cas  d'une  pulsation  unique.  Le 
sphygmc^raphe  est  appliqué  sur  une  des  artères  du 
schéma.  L'appaivil  ne  ronctioDnaot  paa  encore,  la  tenioo 
artérielle  est  nulle;  le  levier  de  l'instrument  es)  à  zéro. 
—  Un 'une  impulsion  ventriculaire  se  produise  brusque- 
ment, cette  impulsion  élève  la  tension  artérielle,  ce  qui 
se  traduit  par  une  ascension  du  levier;  puis,  comme  l'afflui 
cesse  et  <iue  l'écoulement  se  produit  seul,  lo  levier  reda- 
cend  graduellement  à  zéro.  —  Mais,  dans  cette  dernière 
période  de  ta  pulsation,  il  peut  arriver  deux  choses  bien 
difiérentes,  suivant  que  l'écoulement  sera  plus  ou  moioi 
facile.  Si  les  voies  d'écoulement  sont  larges,  le  levier  re- 
tombera rajiidcnK'nt  à  zéro,  comme  dans  la  Qgure  60.  Si 
iiti  coHtiain  l'écotdaaent  est  difitôle,  t«  leiier  Dsntai- 


Vig.  50. 

liera  que  d'une  manière  graduelle  et  lente,  coHune  difc 
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la  figure  51.  Ces  conditions  oe  sauraient  êli-e  réalisées 
que  dans  dea  expériences  physiques;  elles  correspondent 
au  cas  où  une  pulsation  unique  se  produit,  de  telle  sorte 
que  la  tension  artérielle  partant  de  zéro  retombe  à  zéro 
sans  être  relevée  par  une  impulsion  nouvelle.  Hais,  dans 
Itf'circulation,  les  choses  ne  se  passent  pas  ainsi  ;  chacune 
des  pulsations  n'a  pas  le  temps  de  s'accomplir  en  entier 
avant  l'arrivée  de  la  pulsation  suivante;  tes  pulsations 
sont  pour  ainsi  dire  subintrantes. 


Produisons  donc  une  série  de  pulsations  égales  en  in- 
tensité et  arrivant  à  des  intervalles  égaux,  et  examinons 
ce  qui  se  passe  û  l'on  a  affaire,  dans  uu  cas,  à  une  série 
de  pulsations  de  l'espèce  dont  la  figure  50  nous  présente 
un  type,  et,  dans  Fauti-e  cas,  à  une  série  de  pulsations  de 
la  deuxième  espèce,  c'est-k-dire  semblable  à  celle  que 
représente  la  figure  51 . 

Les  tracés  qu'on  obtiendra  dans  l'un  et  l'autre  cas  se- 
ront bien  différents.  Comme  on  en  peut  juger  par  les  deux 
^res  52  et  53.  Le  tracé  (Ëg.  52)  est  Formé  par  une  suc- 
cession de  pulsatioos  appartenant  au  premier  type,  c'est- 
ti-diro  fiDdiuki aouft  l'iuUueDce  d'un  éeoalenent  facile  et 
d'une^.faÉlB  Mnhb.  Le  tnwé  (fig.  &&)  eit  formé  par  des 
liiilsatiàÉiAi  ÔÊmièmé  typ»,  cfcd-à-din  dans  le»  condi^ 
lions  de  la  forte  tension  et  de  réconienienl  dillitilc.  On 
voit  quelle  difiérence  existe  relativement  à  ruin;)litude  du 
pouls  dans  ces  deux  cas. 

Si  Y(m  examine  la  ligne  Uts  tmxima,  ou  voit  qu'elle  a 
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peu  varié,  tandis  que  celle  des  minima  s*est  beaucoup 
abaissée.  C'est  là  que  réside  la  cause  de  raugmentatioD 
de  Tamplitude  du  pouls.  Est-il  besoin  d'expliquer  oom- 
meut  s'est  produit  cet  abaissement?  On  voit  tout  de  suite 
qu'il  provient  de  la  chute  plus  grande  du  levier  dans  le  cas 
d'écoulement  facile.  "* 

C.  Influence  de  la  durée  de  rintervalle  qui  précède  une  j^lsaiion 

sur  la  force  de  celle-ci. 


§  68. — C'est  toujours  au  uidmeordra  d- influeiice,  c'est- 
à-dite  aux  changements  qui  sunrieDnèiit  daqs  la  tension 
artérielle,  que  doit  se  rapporter  le  phénomène  que  nous 
alloDs  décrire  et  qu'on  avait  attribué  à  un  duMontient  dans 

■  •  i    •  rf^ 

la  force  des  contractions  du  cœuir.  —  Il  arrive  quelquefois 
(|ue  le  pouls  présente  ilos  irrégularités  dans  son  rhythme, 
c'est-^à-dire  que  tout  à  coup  le  cœur  suspend  ses  batte- 
ments pendant  un  instant.  Dans  ces  cas,  la  potsatîon  qui 
suit  immédiatement  cette  suspension  est  beaueoup  plus 
forte  que  toutes  les  autres.  On  est  porté  à  admettre  alors 
rexistenc4^  d'une  contraction  plus  énergique,  d'une  sorte 
d*efforls  du  cœur  pour  réparer  le  temps  perdu.  Mais  il  ne 
faut  \o'\v  là  qu'une  conséquence  naturelle  de  l'abaisse- 
ment de  la  tension  artérielle  pendant  Turrét  du  cœur. 
La  figure  suivante  montre  bien  comment  les  choses  se 
passent  en  réalité. 


Fij:.  T)^. 


{.il  tracé  est  recueilli  dans  un  cas  d'intermittence  ner- 
veuse du  pouls.  On  voit  que  le  pouls  était  régulier  de 
a  m  b'y  à  ce  moment  le  cœur  a  suspendu  ses  battements 
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pendant  un  temps  plus  long  que  de  coutume.  En  consé- 
quence, Técoulemenl  du  sang  ayant  eu  lieu  pendant  un 
temps  plus  long,  la  tension  a  baissé  plus  que  pendant  les 
autres  intervalles  et  est  descendue  jusqu'en  c.  N*est-il  pas 
tout  naturel  que  la  pulsation  suivante,  qui  se  trouve  dans 
les  conditions  de  la  faible  tension  artérielle  que  nous 
décrivions  tout  à  l'heure,  ait  une  intensité  plus  consi- 
dérable î 

Expérience.  —  On  peut  s*assurer,  à  l'aide  du  schéma, 
que  l'inégalité  des  intervalles  produit,  à  elle  toute  seule, 
l'inhale  intensité  du  pouls.  H  suffit,  en  faisant  fonction- 
ner rinstrument,  de  laisser,  à  un  moment  donné,  un  in- 
tervalle plus  grand  que  les  autres.  L'abaissement  de  la 
tension  pendant  ce  temps  d'arrêt  donne  une  plus  grande 
intensité  à  la  pulsation  suivante. 


Fig.  55. 

La  figure  55  représente  un  tracé  recueilli  su  rie  schéma; 
on  y  voit  une  intermittence  après  laquelle  la  pulsation  est 
plus  forte  qu'auparavant. 

Les  palpitations  qui  se  produisent  dans  les  conditions 
que  nous  iflsnons  de  décrire  sont  liées  en  général  à  des 
troubles  nerveux.  Le  malade  ressent,  au  moment  de  la 
pulsation  qui  suit  l'arrêt  du  cœur,  une  secousse,  quelque- 
fois très  videote,  qui  ébranle  tout  son  être.  Ce  genre  de 
palpitation,  dépourvu  de  gravité,  cause  de  vives  inquiétudes 
à  ceux  qui  en  sont  affectés.  Il  diffère  essentiellement  par 
la  forme  des  palpitations  qui  sont  liées  à  certaines  affec- 
tions organiques  du  cœur  et  que  nous  aurons  à  décrire 
plus  tard. 


â  e 
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Quant  à  la  durée  de  la  suspension  des  baitenieuts  du 
cœur,  elle  ne  nous  a  paru  soumise  à  aucune  règle.  On 
pense  généralement  que  dans  ces  cas  im  battement  du 
cœur  fait  défaut;  mais,  la  plupart  du  temps,  lasuspeoskm 
est  d'une  durée  inférieure  à  celle  de  deux  pulsatimis 
normales. 

On  voit  aussi,  en  examinant  la  figure  Si,  que,  après  la 
suspension  des  battements,  il  faut  plusieurs  systoles  régu- 
lières pour  que  la  tension  ait  repris  son  degré  normal»  et 
pour  que  le  tracé  reprenne  le  niveau  de  la  ligne  des 
maxima. 

D.  Influence'  que  la  perméabililé  du  vaisseau,  ou  son  obstruction  au- 
dessous  du  point  observé,  exerce  sur  la  force  du  pouls. 

§  69. —  Les  changements  de  la  tension  artérielle  peu- 
vent ôtro  produits  d'une  manière  Jocalej  alors  k  force 
de  la  pulsation  est  modifiée  seulement  dans  le  faisseau 
où  so  produisent  wi  ohangements  de  tenion;  Ainsi, 

lorsque  le  sphygmographe  est  applique  sur  Tartère  radiale 
et  qu'on  prend  le  tracé  du  pouls,  si,  au  milieu  de  Texpé- 
rieuce,  on  comprime  Tarière  radiale  au-dessous  de  Tin- 
slrument,  c'est-à-dire  en  aval  du  point  observé  par  rap- 
port ^au  courant  sanguin,  on  voit  qu'igimédiatemenl 
Tamplitude  des  pulsations  est  augmentée,  et^urtout  quç 
le  niveau  de  la  ligne  d'ensemble  s'est  élevé.  La  figure  56 
est  produite  dans  ces  circonstances  (1). 


Fig.  50. 

(4  )  La  physique  nous  rend  très  bien  compte  de  ce  qui  s*e8t  ptisé 
dans  ce  cas.  On  sait  que,  lorsqu'un  courant  liquide  coule  à  travers  un 
conduit,  avec  une  cerUine  vitesse,  si  un  obstacle  subit  arrête  i'écoult- 
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E.  Inflatnoe  de  la  nature  du  mouvement  expausif  d'une  artère  sur 
rintennté  de  la  sensation  tactile  fournie  par  le  pouls. 

§  70.  —  Nous  avons  à  signaler  ici  une  singulière  illu- 
sion du  toucher  :  elle  consiste  à  nous  faire  trouver  une 
pulsation  d'autant  plus  forte  qu'elle  s'accomplit  plus 
brusquepmit.  L'emploi  du  iphygmographe  nom  permet 
d'éviter  orttaemarton  nom  donnaniuiie  meiura  exacte 

de  la  force  du  pouls  d'après  le  degré  auquel  le  levier  est 
soulevé  à  chaque  battement  du  vaisseau. 

Lorsqu'au  moyeu  de  notre  instrument  on  enregistre  le 
pouls  de  certains  sujets,  on  est  étonné  fort  "souvent  de  voir 
des  pulsations  que  le  doigt  pouvait  à  peine  sentir,  se  tra- 
duire par  des  tracés  d'une  amplitude  énorme,  tandis  que 
des  pulsations  que  le  toucher  sentait  assez  nettement  ont 
fourni  des  tracés  d'une  amplitude  peu  considérable. 

Les  deux  figures  57  et  58  nous  fournissent  deux  types 
de  ces  genres  opposés  de  pulsations.  La  figuré  57  repré- 


Fig.  57. 

sente  le  pouls  d'un  sujet  chez  lequel  le  doigt  applique  sur 

meot,  toute  la  force  vive  qui  était  acquise  par  cette  vileise  se  irans- 
fonm  immédiitenient  en  pression  latérale.  C'est  sur  ce  principe  quest 
baaée  la  construction  du  bétUr  hydraulique.  —  La  même  chose  arrive 
par  rapport  au  mouvement  du  sang  dans  une  arlère  :  si  Ton  vienl  à  om- 
pécber  le  courant  de  se  faire  au-dessous  du  sphygmographe,  i;i  viic^-so 
perdue  par  le  liquide  se  transforme  en  pression  latérale  :  or,  coin.ne  le 
pcmia  eai  produit  par  cette  pression  même,  il  est  augmenté  dans  su  Torco 
au  toucher,  et  Tamplitude  du  tracé  e^t  augmentée  pareillement. 

Inutile  d*ajouler  que,  sur  le  schéma,  le  mémo  pbénomèiio  se  produit, 
suivant  que  l'écoulement  a  lieu  par  le  tube  auquel  le  sphyginogiMpho  osl 
adapté,  ou  qu  on  empêche  cet  écoulement  par  une  pression  c.vercée  en 
•val  de  i^inatrumottt. 
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l'artère  ne  percevait  aucune  pulsation.  Ce  tracé  est  pris 
dans  un  cas  d'embolie  ayant  oblitéré  l'artère  humérale  : 
le  pouls  se  produisait  alors  par  le  retour  du  sang  dans  le 
vaisseau  à  travers  les  anastomoses  collatérales.  —  La 
figure 58  est  recueillie  dans  un  cas  de  péricardite  aiguë; 


Fig.  58. 

bien  que  la  pulsation  eût  peu  d^amplitude ,  elle  donnait 
au  doigt  la  seusation  d'un  battement  très  neL 

La  forme  si  différente  de  ces  deux  pulsations  rend 
compte  de  Tillusion  qui  faisait  paraître  si  faible  Texpan- 
sion  de  l'artère  chez  le  premier  malade.  Nous  disons  que 
ce  phénomène  lient  à  une  illusion  du  toucher,  car  il  fal- 
lait bien  que  le  pouls  du  premier  malade  eût  une  foroe 
réelle  pour  soulever  aussi  haut  le  levier  de  l'appareil.  (]e 
genre  d'illusion  se  retrouve,  du  reste,  relativement  à  toute 
sorte  de  sensations.  On  peut  poser  en  principe  que  tout 
changement  d'intensité  d'un  phénomène  quelconque  est 
d'autant  plus  nettemçnt  perçu  par  nos  sens  qu'il  est  plus 
brusque.  On  en  pourrait  citer  un  grand  nombVe  d'exem- 
ples. Ainsi,  qu'uuc  lumière  augmente  ou  diminue  gra- 
duellement d'intensité,  nous  nous  en  apercevons  à  peine; 
nous  sommes,  au  contraire,  très  vivement  et  très  pénible- 
ment impressionnés  par  les  variations  brusques,  comme 
il  s'en  produit  quelquefois  dans  la  flamme  du  gaz.  — Ud 
son  qui  passe  graduellement  d'une  tonalité  à  une  autre 
ne  nous  permet  pas  de  saisir  aussi  facilement  la  différence 
de  ton,  que  s'il  se  produit  une  transition  brusque  d'une 
note  à  une  autre,  etc. 

Le  nombre  des  cas  dans  lesiiuels  la  diminution  de  la 
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force  du  pouls  perçu  par  le  toucher  tient  à  la  lenteur  de 
Texpansion  des  vaisseaux  est  considérable.  Les  anciens 
auteurs,  qui  avaient  désigné  cette  forme  du  pouls  sous  le 
nom  de  pouls  lent,  avaient  signalé  qu'elle  s'accompagne 
en  général  de  faiblesse  de  la  pulsation.  Nous  retrouverons 
souvent  cette  forme  importante  du  pouls  dans  la  suite,  et 
particulièrement  lorsque  nous  traiterons  des  affections  du 
cœur,  des  anévrysmes  des  artères  et  des  embolies. 

La  force  avec  laquelle  le  ressort  du  sphygmographe 
presse  sur  le  pouls  influe  beaucoup  sur  Tamplitude  de  la 
pulsation.  Il  arrive  dans  ces  cas  ce  qu'on  observe  si  souvent 
dans  Texploration  du  pouls  par  le  toucher  :  certains  sujets 
ont  le  pouh  dépressiblBy  c'est-à-dire  que  le  vaisseau  s'aplatit 
90US  une  pression  trop  forte.  —  C'est  pour  cette  raison 
que  nous  avons  adapté  au  ressort  du  sphygmographe  une 
vis  de  réglage  {p\  fig.  24),  qui  permet  d'exercer  sur 
l'artère  une  pression  plus  ou  moins  forte.  Lors  donc  qu'on 
enregistre  le  pouls  d'un  sujet,  il  faut,  par  le  tâtonne- 
ment, chercher  quelle  est  la  pression  qui  donne  au  pouls 
son  amplitude  maximum.  —  A  égal  volume  du  vaisseau, 
c'est  Tétat  de  la  tension  artérielle  qui  règle  la  pression 
qu'on  devra  donner  au  ressort.  S'il  faut  une  grande  pres- 
sion pour  donner  au  pouls  son  amplitude  maximum, 
c'est  que  la  tension  est  forte  ;  s'il  faut  une  faible  pression, 
cela  prouve  que  la  tension  artérielle  est  peu  élevée. 


CHAPITRE   XII. 

DE    LA    FORME    DU    fOULS. 

C'est  le  caractère  du  pouls  le  plus  important  en  clinique.  —  Défectuo- 
sités des  classiflcations  anciennes. 

Analyse  de  la  forme  du  pouls  dans  les  tracés  graphiques.  —  Des  diflK- 
rents  éléments  d*un  tracé  du  pouls. 

De  la  ligne  d'ensemble  du  tracé  ;  de»  influences  qui  font  varier  sa  direc- 
tion. 

De  la  pulsation  en  elle-même;  ses  différents  éléments;  forme  de  chacun 
d'eux.  — a.  Période  d'ascension.  —  ^.  Sommet  de  la  pulsation.  ^ 
e.  Période  de  descen  te. 


§  71 .  —  Nous  voici  arnvé  au  point  le  plus  important 
de  Tétude  du  pouls,  k  celui  iiui  préoccupait  plus  que  tout 
autre  les  cliniciens  irautrotois,  cl  dans  lequel  résidaiti 
d'après  eux,  un  des  plus  précieux  élénienlsdu  diagnostic. 
Les  médecins  d'aujounVhui  ont  reconnu  combien  il  est 
difficile  d'apprécier  par  le  doigt  seul  les  variétés  de  la 
pulsation  ;  de  plus ,  la  découverte  de  Tauscultation  a 
permis  de  remplacer,  dans  quelques  cas,  par  Tétude  des 
bruits  du  cœur  et  des  vaisseaux,  l'observation  trop  diffi- 
cile des  différentes  formes  du  pouls.  Mais,  grâce  à  l'in- 
strument enregistreur,  la  perception  des  nuances  les  plus 
délicates  de  la  pulsation  devient  chose  facile  ;  au  lieu 
d'appartenir  exclusivement  à  quelques  praticiens  con- 
sommés, elle  est  possible  pour  tout  le  monde.  Reste  à 
déterminer  la  signification  physiologique  ou  'clinique  de 
chacune  des  formes  qui  présentent  un  type  à  part.  C'est 
ce  que  nous  essayerons  de  faire  en  employant,  suivant  la 
méthode  que  nous  avons  adoptée,  l'observation  clinique 
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combinée  avec  les  expériences  physiologiques  et  phy- 
siques. 

Il  ne  faut  pas  s^attendre  à  trouver  souvent  dans  la  forme 
du  pouls  un  signe  pathognomonique  d*une  maladie  ;  s'il 
en  est  ainsi  dans  quelques  cas,  le  plus  souvent,  au  con-> 
traire,  des  maladies  très  différentes  présentent  la  même 
forme  du  pouls.  D'autre  part,  dans  le  cours  d'une  même 
maladie,  le  pouls  passe  par  une  série  de  formes  très 
variées  dont  chacune  correspond  à  une  phase  particulière 
de  révolution  morbide. 

Des  nuances  moins  tranchées  sont  produite  encore  par 
les  influences  horaires  :  tout  le  monde  a  pu  observer,  dans 
la  plupart  des  affections  fébriles  ou  phlegmasiques,  ces  exa- 
cerbations  vespérales  qui  donnent  parfois  à  la  maladie  une 
apparence  d'intermittence.  Le  pouls  se  ressent  de  toutes 
cea  conditions,  dont  nous  devons  tenir  compte.  Enfin,  il 
n'est  pas  jusqu'à  l'attitude  du  sujet  qui  n'agisse  sur  la 
forme  du  pouls  :  ainsi,  pour  ne  pas  trop  compliquer  une 
question  déjà  assez  difficile  par  elle-même,  il  faut  avoir 
soin  de  placer  autant  que  possible  tous  les  malades  dans 
des  conditions  identiques. — Ceux  qui  ont  fourni  les  tracés 
qu'on  verra  plus  loin  ont  été  observés  presque  tous  le  matin, 
de  huit  heures  à  dix;  tous  étaient  placés  dans  le  décubitus 
dorsal,  le  bras  étendu  sur  le  lit. — Il  faut  en  outre  s'assurer 
que  le  malade  ne  fait  aucun  effort  et  qu'il  n'éprouve 
aucune  émotion  qui  puisse  amener  quelque  perturbation 
dans  son  état  circulatoire. 

Dans  de  telles  conditions,  il  ne  reste  plus  pour  influen- 
cer le  pouA  que  l'état  anatomique  ou  physiologique  des 
organes  de  la  circulation  ;  ce  sont  ces  états  que  le  pouls 
doit  nous  apprendre  à  reconnaître. 

Le  point  du  système  artériel  où  Ton  expfore  le  pouls 
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n'est  pas  indifférent  ;  chaque  artère  a  son  pouLs  pariicu- 
lier,  de  sorte  que ,  si  l'on  comparait  celui  de  la  radiale 
d'un  sujet;  à  celui  de  la  pédieuse,  de  la  métatarsienne 
ou  de  la  carotide  d'un  autre,  on  n'arriverait  qu'à  la  oon- 
fusion.  Il  faut  donc  choisir  une  artère  toujours  la  même. 
Or,  la  meilleure  nous  semble  être  celle  que  de  tout  temps 
on  a  explorée  de  préférence  :  Tartère  radiale  au  poigne. 
Les  raisons  qui  nous  la  font  préférer  sont  la  plus  grande 
facilité  de  fixer  un  instrument  à  cette  région,  et  fat  plus 
grande  constance  du  pouls  en  ce  point.  La  carotide/Éi 
effet,  qui  serait  peut-être  la  meilleure  artère,  si  elle  pou- 
vait être  explofée  facilement,  est  tantôt  très  sensible  au 
doigt,  tantôt  profondément  cachée  derrière  les  parties 
molles,  de  sorte  que  parfois  on  peut  à  peine  en  sentir  les 
battements. 

Toutes  les  influences  dont  nous  aurons  à  parler  au  sujet 
de  la  forme  du  pouls  et  de  ses  changements  sont  pure- 
ment physiques;  on  peut  les  reproduire  artificiellement 
Notre  schéma  se  prête  très  bien  à  ce  genre  d'étude  ;  aussi 
y  aurons-nous  recours  afin  de  contrôler  les  explications 
données  pour  chaque  forme  du  pouls  :  ce  sera  en  repro- 
duisant artificiellement  chacune  d'elles  que  nous  justifie- 
rons les  opinions  que  nous  aurons  avancées  relativement 
à  leur  nature  et  à  leur  mode  de  production. 


leurs  défectuosités. 


§  72.  —  Au  début  de  nos  recherches  cliniques,  lorsque 
nous  étions  en  possession  d'un  nombre  considérable  de 
tracés  de  pouls  que  nous  pouvions  comparer  les  uns  aux 
autres,  nSus  avons  eu  un  instant  l'espérance  que,  pour  le 
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groupement  de  ces  types  si  variés,  on  pouvait  s'aider  de 
la  chussificatioD  adoptée  par  raucieiine  médecine.  Nous 
croyions,  en  un  mot,  que  nous  allions  trouver  les  types 
correspondants  à  chacune  des  désignations  anciennes  : 
pouls  grand  eé  peliiy  large  et  élroiij  dur  et  mou,  plein  et 
vide,  vite  et  lent,  serrée  élevé j  fili forme ,  formicant^  ca^ 
prizanty  etc.  Mais  nous  vtmes  bientôt  que  toute  tentative 
4ians  ce  sens  était  superflue  :  d'abord,  parce  que  la 
nomenclature  ancienne  est  incomplète,  et  que  dans  une 
fiilsation,  eUe  ne  tient  pas  compte  des  différents  éléments 
que  rinstrument  nous  révèle  :  ascension,  sommet,  des- 
cente; ensuite,  parce  que  la  valeur  des  mots  employés 
pour  désigner  «chaque  forme  du  pouls  est  trop  mal  définie. 

Soit  que  chacune  de  ces  expressions  ait  été  peu  à  peu 
déviée  de  son  sens  primitif,  soit  qu'il  y  ait  dans  ces  dési- 
gnations plutôt  une  synonymie  encombrante  qu'une  véri* 
table  variété,  le  fait  est  que  les  médecins  ne  s'entendent 
plus  sur  la  valeur  de  tous  ces  noms.  —  Ainsi,  les  mots 
pouls  vite  et  lent,  qui  nous  paraissent  correspondre  dans 
nos  tracés  au  plus  ou  moins  de  rapidité  de  l'ascension  du 
levier,  ont  été  confondus  par  quelques  auteurs  avec  ceux 
de  fréquent  et  rare.  —  Les  pouls  dur  et  mou  ont  été  con* 
fondus  avec;>^>i  et  vide.  Sous  cette  désignation,  certains 
médecins  croient  qu'on  doit  entendre  un  état  particulier 
de  la  pulsation  elle-même  ;  d'autres  pensent  que  ces  mots 
se  rapportent  à  Tapparence  que  le  vaisseau  présente  sous 
le  doigt  qui  l'explore  :  ce  vaisseau,  formant  un  cordon 
tantôt  dur,  tantôt  mou,  paraissant  tantôt  plein  de  sang, 
tantôt  vide. 

Quoiqu'il  en  soit  de  la  valeur  réelle  que  les  auteurs  de 
cette  nomenclature  ont  voulu  donner  à  chacun  de  ces 
noms,  on  est,  de  nos  jours,  en  désaccord  complet;  et 
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deux  médecins  qu'on  cbargerftit  de  caractériser  par  des 
noms  la  forme  du  pouls  d'un  malade,  définiraient  leun 
,  sensations  chacun  à  sa  manière. 

Bordeu  entreprit  une  classification  sur  une  tout  autrt 
base  :  il  désignait  les  types  du  pouls  d'après  le  si^  de 
la  maladie  dans  laquelle  ils  se  rencontrent.  C'est  ainsi 
qu'il  admit  le  pouls  capital,  le  guUuraly  le  nasal,  PtiKet* 
Hnal,  puis  les  pouls  supérieur  et  inférieur,  suivant  que  fai 
maladie  siégeait  au-dessus  ou  au-dessous  du  diaphragme. 
Le  temps  a  fait  justice  de  toutes  ces  subtilités,  mail 
quelques  formes  semblent  attirer  encore  l'attention  des 
médecins  :  ainsi  le  pouls  abdominal.  Cette  forme  semble 
entraîner  l'idée  d'une  grande  faiblesse  de  la  pulsation, 
son  type  serait  celui  qu'on  observe  dans  l'état  ultime 
d'une  péritonite.  Mais,  comme  le  fait  remarquer  Beao 
dans  ses  leçons  cliniques,  ce  n'est  là  qu'une  phase  de 
l'afFection  abdominale,  et  le  pouls  de  la  péritonite,  pris 
dans  la  première  période,  offre  des  caractères  tout  oppo* 
ses.  Du  reste,  l'existence  de  ces  types  fût-elle  vraie,  ces 
désignations  supposent  nécessairement  qu'on  a  observé 
déjà  bien  des  fois  chacune  des  affections  auxquelles  elles 
correspondent;  elles  n'apprennent  rien  à  celui  qui  ne 
sait  rien  ;  pour  le  praticien  exercé,  elles  sont  inutiles. 

Une  autre  désignation  que  nous  devons  à  Bordeu  et  qui 
a  peut-être  quelque  chose  de  plus  réel,  c'est  le  pouls  des 
crises.  Il  est  certain,  en  eflFet,  que  dans  les  diffôrentes 
phases  d'une  maladie,  il  y  a  des  changements  brusques 
ou  lents  dans  la  forme  du  pouls,  et  que  ceux-ci  corres- 
pondent à  des  changements  simultanés  dans  l'état  général 
du  sujet.  Mais  ici,  comme  pour  le  cas  précédent,  parler 
du  pouls  de  Virrilation  ou  de  celui  de  la  sueur,  ce  n'est 
pas  en  décrire  les  caractères. 
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Ce  n'est  pas  encore  là  toutes  les  raisons  qui  nous  ont  &it 
rejeter  la  méthode  et  les  classifications  anciennes  dans 
Tétude  du  pouls.  En  comparant  entre  eux  des  tracés 
recueillis  sur  des  malades  et  sur  des  sujets  sains,  nous 
vîmes  bientôt  que  la  même  forme  de  pouls  pouvait  se 
présenter  à  Tétat  physiologique  et  dans  certaines  mala- 
dies. La  conclusion  nous  paraît  facile  à  tirer.  C'est  que 
dans  l'un  et  dans  l'autre  cas,  il  y  avait  un  état  semblable 
de  la  circulation.  L'ivresse  et  la  fièvre  typhoïde  donnent 
au  pouls  le^  même  caractère  :  c'est  qu'il  y  a  dans  ces  deux 
cas  un  trouble  semblable  de  la  fonction  circulatoire  ;  c'est 
ce  trouble  qu'il  faut  déterminer.  Nous  fûmes  ainsi  ramené 
à  étudier  les  causes  qui  modifient  la  forme  du  pouls,  non 
plus  dans  l'essence  même  de  la  maladie,  mais  dans  une 
influence  toute  locale  agissant  sur  l'appareil  circulatoire. 
Ce  serait  tantôt  un  changement  dans  la  manière  dont  le 
cœur  se  contracte;  tantôt  une  modification  dans  le  dia* 
mètre  et  l'élasticité  des  artères;  ailleurs  un  changement 
dans  l'état  des  capillaires  qui,  relâchés  ou  contractés, 
feraient  varier  la  tension  artérielle,  et  avec  celle*ci  la 
forme  du  pouls.  En  un  mot,  toutes  les  fois  qu'un  caractère 
du  pouls  existe  dans  deux  maladies  différentes  par  leur 
essence,  il  existerait  dans  ces  maladies  une  condition 
commune  pour  la  circulation. 

C'est  donc  la  cause  physique  de  chacune  des  formes 
du  pouls  que  nous  devrons  rechercher.  La  tâche  serait 
longue,  si  nous  n'avions  dans  l'emploi  de  Texpérimen* 
tation  physique  un  moyen  de  déterminer  ces  causes  sou-^ 
vent  diflBciles  à  saisir  sur  l'homme  et  sur  les  animaux  ; 
mais,  grâce  à  ce  moyen  d'analyse  et  de  contrôle,  nous 
pourrons  marcher  rapidement  dans  cette  étude. 

Du  moment  que  la  forme  du  pouls  se  traduit  par  un 
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tracé,  la  seule  manière  d'analyser  celle  forme  est  de  la 
soumettre  à  une  sorte  d'étude  géométrique.  Que  les  mé- 
decins qui  ont  horreur  de  Tintreduction  des  sciences 
exactes  dans  notre  art  se  rassurent;  Tétude  géométrique 
dont  nous  voulons  parler  n'exige  pas  des  notions  bien 
compliquées  :  elle  se  bornera  presque  toujours  à  savoir 
si  une  ligne  est  droite  ou  courbe,  verticale  ou  oblique, 
horizontale  ou  non  ;  si  un  angle  est  plus  ou  moins  ouvert, 
gî  son  sommet  est  plus  ou  moins  aigu  ou  ari^ndi.  Tels 
sont  les  principaux  éléments  sur  lesquels  reposera  l'ana- 
lyse de  la  forme  d'un  tracé. 

Des  différents  éléments  d*un  tracé  du  pouls. 

Tout  tracé  se  compose  d'une  série  de  courbes  dont  cha- 
cune correspond  à  un  battement  du  pouls;  ces  courbes, 
nous  les  désignerons  sous  le  nom  de  pulsations.  Chaque 
pulsation,  à  son  tour,  se  compose  de  trois  parties  fonda- 
mentales :  Vascension,  le  sommet  et  la  descente.  On  a  déjà 
vu  comment  chaque  partie  se  trouve  constituée  :  l'ascen- 
sion  par  le  début  de  l'afflux  du  sang,  le  sommet  par  la 
durée  de  cet  afflux,  la  descente  par  l'écoulement  seul  du 
sang  qui  sort  du  système  artériel  à  travers  les  vaisseaux 
capillaires. 

Une  série  de  pulsations  forme  une  figure  située  sur  une 
ligne  sensiblement  horizontale.  En  effet,  comme  on  peut 
le  voir  en  parcourant  les  spécimens  du  pouls  dont  nous 
présentons  un  grand  nombre,  si  l'on  faisait  passer  une 
ligne  par  les  sommets  ou  les  bases  de  chacune  des  pulsa- 
tions, cette  ligne  serait  horizontale  dans  la  plupart  des 
cas.  Nous  la  désignerons  sous  le  nom  de  ligne  d' ensemble 
des  pulsations.  Dans  tous  les  cas,  on  peut  sur  un  tracé 
prendre  deux  lignes  d'ensemble,  celle  qui  passerait  par 
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le  sommet  de  chaque  pulsation  et  celle  qui  passerait  par 
satMise. 

Ce  qui  frappe  le  plus  lorsqu'on  jette  les  yeux  sur  un 
tracé,  c*est  la  ligne  d'ensemble,  les  autres  détails  ne  s'ob- 
servent que  plus  tard,  cette  ligne  doit  donc  être  étudiée 
avant  tout. 

Be  1a  llgae  d*fi— giMc  ém  tracé  des  p«lMMl*a«. 


§  73.  —  Lorsque  la  ligne  d'ensemble  joint  entre  eux 
les  sommets  de  toutas  les  pulsations  d'un  tracé,  on  con- 
çoit que  si  toutes  ces  pulsations  sont  ^ales,  cette  ligne 
sera  parfaitement  horizontale,  tandis  qu'elle  deviendra 
sinueuse ,  dès  que  les  pulsations  cesseront  d'offrir  une 
parfaite  régularité. 

Dans  ces  conditions,  la  ligne  d'ensemble  correspond 
aux  maxima  de  la  tension  arlérielle,  mais  sa  [K)sition  ne 
saurait  toutefois  nous  donner  une  idée  de  l'état  de  la 
pression  du  sang.  En  effet,  il  faudrait  avoir  un  point  de 
repère  auquel  oh  rapporterait  le  niveau  de  cette  ligne  ; 
il  faudrait  avoir  une  ligne  de  zéro,  afin  d'apprécier  l'in- 
tervalle qui  existe  entre  ce  zéro  et  la  pression  existante. 
Mais  si  le  sphygmographe  ne  peut  pas  donner  une  mesure 
absolue  de  la  tension  artérielle,  il  permet  d'apprécier  très 
exactement  les  variations  que  cette  tension  éprouve  ;  il  en 
donne  par  conséquent  une  mesure  relative.  Ainsi,  quand 
l'instrument  est  fixé  sur  le  poignet,  s'il  s'exerce  une 
influence  locale  quelconque  pour  élever  ou  abaisser  la 
pression  du  sang  dans  la  radiale,  la  ligne  d'ensemble 
s'élève  ou  s'abaisse  d'une  manière  correspondante. 

Pour  en  citer  un  exemple,  nous  mentionnerons  les 
efGets  de  la  pesanteur  sur  le  cours  du  sang.  —  On  sait 
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que  si  un  membre  est  mis  dans  une  position  déclive,  la 
pression  du  sang  s*élève  dans  les  artères  de  ce  membre, 
et  que  si  on  le  tient  élevé,  la  pression  baisse  dans  ces  fais- 
seaux.  —  Après  avoir  placé  le  sphygmographe  sur  la 
radiale  et  commencé  à  enregistrer  le  pouls,  tandis  que  le 
bras  est  placé  horizontalement,  si  l'on  élève  sabitemeot 
le  membre,  on  voit,  dans  la  seconde  partie  du  tracé,  que 
la  ligne  d'ensemble  s'est  abaissée,  indiquant  par  là  une 
diminution  de  la  pression  sanguine. 

Quand  on  abaisse  le  bras  au-dessous  de  la  position 
horizontale,  l'eiTet  inverse  se  produit  :  dans  ce  cas,  Pa6- 
croissement  de  la  pression  artérielle  se  traduit  par  une 
élévation  du  niveau  de  la  ligne  d'ensemble,         *  '  '' 

Le  tracé  suivant  démontre  ce  fait  d'une  manière  '#H- 
dente. 

La  figure  59  correspond  à  une  expérience  dans  la- 


Fig.  59. 

quelle  le  bras,  tenu  horizontalement  d'abord  de  a  eu  b, 
a  été  élevé  pendant  la  seconde  partie  du  tracé  de  c 
en  d. 

Si  Ton  expérimente  en  se  servant  du  ^c/iëma,  on  peut 
reproduire  le  môme  phénomène.  Sur  la  planche  qui  sup- 
porte l'appareil  on  articule  un  bras  artificiel  susceptible 
de  prendre  toutes  les  attitudes  ;  ce  bras  loge  dans  une  %q^ 
tière  les  tubes  qui  correspondent  à  son  système  artériel; 
le  sphygmographe  est  appliqué  au  point  correspondant  à 
l'artère  radiale.  —  Si,  pendant  qu'on  prend  le  tracé  du 
pouls  dans  ces  conditions,  on  fait  varier  TatUtude  du  bras, 
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on  voit  se  produire  les  effets  que  nous  avous  signalés  tout 
à  l'heure  dans  l'expérience  faite  sur  le  vivant.  Il  y  a  dans 
les  ^eux  CBS  similitude  d'effet,  coname  il  y  avait  similitude 
de  cause. 

Oo  peut  de  la  même  maaière  s'assurer  des  iofluences 
que  les  différentes  attitudes  du  corps  exercent  sur  la  teu- 
sion  artérielle,  en  laissant  te  bras  immobile  et  en  donnant 
anz  autres  parties  du  corps  toutes  les  positions  possibles. 
Ainsi,  OD  voit  que  si  l'on  prend  le  pouls  de  la  radiale 
guiche,  ta  pressiou  augmente  quand  on  élève  le  brasdroit 
(Bg.  60).  —  Une  infinité  d'autres  expériences  peuvent  so 


Fig.  61}. 

iaire  pour  prouver  que  tout  obstacle  au  passage  du  sang 
dans  un  point  quelconque  du  système  artériel  élève  la 
pression  du  sang  dans  toutes  les  autres  artères.  Ainsi  la 
compression  des  artères  fémorales  élève  le  niveau  de  la 
ligne  d'ensemble  du  tracé  de  la  radiale  (voy.  fig.  Wi). 
Itens  toutes  les  expériences  de  ce  genre,  il  faut  immobi- 
liser avec  grand  soin  le  bras  sur  lequel  on  expérimente, 
car  un  déplancment  du  poignet  produirait  une  cause 
d'erreur. 

§  7&.  —  Lorsque  la  ligne  d'ensemble  est  obtenue  en 
ipiguant  entre  elles  les  parties  inférieures  de  toutes  les 
plilsations,  elle  correspond  aux-  mininia  de  la  tension 
ftrtérielle.  Ici  encore  on  ne  saurait  avoir  une  idée  de  lu 
valeur  absolue  de  ces  minlma,  parce  que  le  zéro  de  la 
graduation  du  tracé  n'est  pas  connu,  mais  toute  variation 
qui  survient  à  un  moment  donné  dans  les  minima  de  la 
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pression  se  traduit  par  un  abaissement  de  la  li^c  d'en- 
semble qui  cesse  d'être  horizontale. 

Un  abaissement  du  minimum  d'une  pulsation  indique 
que  récoulenient  du  sang  a  travers  les  capillaires  s'est 
fait  d'une  manière  plus  complète;  or,  comme  la  per* 
méabilité  des  artères  ne  change  jamais  d'une  manière 
brusque,  cet  abaissement  des  minima  n'arrive  guère  que 
dans  le  cas  où  la  contraction  du  cœur  se  fait  attendre 
plus  longtemps  que  de  coutume ,  et  laisse  à  l'écoulement 
du  sang  à  travers  les  capillaires  plus  de  temps  pour  s'ac- 
complir. La  figure  bli  représentait  un  cas  de  ce  genre. 
Dans  la  plupart  des  cas  les  doux  lignes  subissent  des  dé- 
viations parallèles. 

De  toutes  les  influences  qui  agissent  sur  la  preasiota 
du  sang  dans  les  artères  et  font  varier  la  ligue  d'en- 
semble du  tracé ,  la  plus  intéressante  à  étudier  est 
l'influence  de  la  respiration.  Cette  fonction,  en  effet,  est 
intimement  liée  à  la  circulation,  et  à  chaque  instant  oo 
la  voit  intervenir  :  la  dyspnée,  Teffort,  la  toux,  le  ho- 
quet, etc.,  de  même  que  les  altérations  pulmonaires,  pro- 
duisent des  ondulations  de  diverses  formes  dans  la  ligne 
d'ensemble  du  tracé  du  pouls;  ces  influences  auront  besoin 
d'être  traitées  dans  un  chapitre  spécial  pour  recevoir  tous 
les  développements  qu'elles  méritent. 


De  Uk  pvlaaUoB  en  eUe-mèsie. 

a.  Période  d'ascension.  « 

La  période  d'ascension  du  tracé  correspond,  comme 
on  le  sait,  à  Tafflux  du  sang  dans  le  système  artériel,  sous 
l'influence  de  la  contraction  du  ventrieule.  Elle  nous  ex- 
prime, par  sa  forme,  la  manière  dont  le  sang  pénètre  dans 
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les  artères,  ce  qui  peut  se  filire  d'une  manière  plus  ou 
moins  rapide. 

L'arrifée  du  sang  dans  les  artères  élève  la  pression 
dans  ces  vaisseaux  ;  plus  ce  sang  y  sera  projeté  avec  rapi- 
dité, plus  k  période  d^ascension  de  la  pulsation  sera  ra- 
pide elle-même.  Dans  ces  conditions,  le  tracé  exprimera 
par  one  ascension  verticale  cette  impulsion  rapide  des 
ondées  sai^uines.  En  effet,  pendant  le  temps  très  court 
que  la  tension  artérielle  mettra  à  atteindre  son  maximum, 
le  mouvement  de  la  plaque  sur  laquelle  s'écrit  la  pulsation 
sera  sensiblement  nul  (1). 

Si  roodée  sanguine  ne  pénètre  que  lentement  dans  les 
artères,  la  pression  du  sang  danst)es  vdsseaux  n'augmen- 
tera que  d'une  omnière  lente;  Y  ascension  sera  donc  obli- 
que, car,  pendant  qu'elle  s'effectuera,  la  plaque  qui  reçoit 
le  tracé  cbeminera  d'une  certaine  quantité.  De  la  conjiii- 
naiflOD  de  ces  deux  mouvements  perpendiculaires  Tun  à 
l'aiitre,  résultera  une  ligne  oblique  (2) .  .  c  ^ 

La.  verticalité  et  l'obliquité  ne  sont  pas  les  déuk  -aeiilèa 
formes  qui  appartiennent  à  la  période  d'ascension  de  la 

(1)  C'est  saHoot  dans  le  tracé  du  pouls  pris  sur  les  artères  voisines 
do  oœor  que  la  forme  de  Tascensien  du  tracé  fournit  une  indication  fidèle 
de  la  BNttiièfe  dont  le  ventricole  se  contracte.  A  la  radiale,  la  forme  du 
poals  arriTe  modifiée  déjà  par  l'élasticité  des  parties  du  système  artériel 
situées  eo  avant  da  point  observé.  Toutefois  le  pouls  radial  n'en  est 
pas  moins  le  melllear  qu'on  puisse  choisir  dans  la  majorité  des  cas,  car 
il  nous  renseigne  mieux  que  tout  autre  sur  Tétat  anatomique  ou  physio- 
logMoe  des  vaisseaux  artériels. 

(I)  La  fnrojection  de  cette  ascension  sur  la  ligne  des  abscisses,  au<- 
tremeot  dit  la  longueur  qui  se  mesure  sur  cette  ligne,  à  partir  du  début 
de  l'aMBOSiott  Jusqu'au  pied  de  la  perpendiculaire  abaissée  du  sottmet 
de  la  pulsation,  exprimera  en  temps  la  dorée  de  l'ascension.  On  pourra 
donc  comparer  cette  durée  à  celle  de  la  pulsation  tout  entière  ou  de 
chacun  de  ses  éléments. 


Â  ^ 
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pulsation  ;  on  peut  môme  dire  que  l'obliquité  rectiligne 
n'existe  presque  jamais  ;  on  rencontre,  le  plus  souvent^ 
une  courbe  oblique.  -^  Une  courbe  est  rex|MieBaÎDQ  d'an 
mouvement  varié  ;  elle  indique  que  le  rapport  de  la  vitene 
du  mouvement  du  levier  et  de  celui  de  la  plaque  chaogQ 
à  chaque  instant  (1).  Toute  espèce  de  mouvement  peut 
donc  s'analyser  avec  une  grande  facilité,  et  il  est  fiidle 
de  comparer,  dans  différents  cas,  la  nature  de  raflSmc  da 
sang  dans  les  artères,  autrement  dit,  le  début  de  la  systole 
des  ventricules. 

L'ascension  peut  encore  se  faire  d'une  autre  SMtnière  : 
elle  peut  être  saccadée,  c'est-à-dire  brusque  d'abord,  puis 
lente.  On  prévoit  déjà  par  quelle  ligne  se  traduira  un  pa- 
reil mouvement  ;  ce  sera  une  ligne  d'abord  verticale,  pois 


(4)  Prenoos  pour  exemple  an  cas  très  simple.  Soit  (6g.  61]  o,  fr,c, 
la  Tonne  de  Tascension  dans  une  pabatioa  :  on  va  for 
que  cette  forme  exprime  ce  que- Ton  appelle  en  phy- 
sique un  mouvement  accéléré^  puis  diminué. 

En  étudiant  ce  qui  se  passe  de  a  en  6/6q  voit  que  It 
ligne  est  d'abord  presque  horizontale,  c'esi-è-dire  qoe 


l'ascension  est  très  faible  par  rapport  à  la  translation  de  la  plaque; 
puis  celte  ligne  devient  oblique,  ce  qui  exprime  que  rasceoaion  derient 
plus  sensible  et  que  sa  rapidité  est  égale  à  celle  de  la  traiulatîoii  de  la 
plaque,  quand  la  ligne  est  inclinée  à  45  degrés.  BientAi  raaœiisioo 
devient  plus  rapide  et  se  rapproche  de  la  verticalité  qa^elle  attanit 
presqueau  point  &.  A  ce  moment,  Tascension  était  tellement  rapide,  que 
la  translation  était  relativement  nulle  pendant  la  fin  de  cette  première 
période. 

La  deuxième  période,  6,  c,  nous  montre  le  mouvement  diminué»  Bneiol, 
la  ligne,  d'abord  presque  verticale,  c'est-à-dire  exprimant  une  âscenAi 
extrêmement  rapide,  devient  de  plus  en  plus  oblique,  ca.  qui  veut  dira 
que  le  mouvement  ascensionnel  faiblit  et  que  la  translation  de  la  plM|iie 
devient  relativement  plus  rapide;  bientôt  cette  translation  se  mani- 
feste seule;  l'ascension,  à  force  de  diminuer,  est  devenue  senaiblemeat 
nulle,  et  la  ligne  est  horizontale  en  c. 
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oblique  (i),  ou  plutôt  courbe,  comme  dans  la  figure  6l\. 
Cette  forme  du  pouls  ne  s'observe  guère  à  la  radiale 
que  dans  les  cas  pathologiques  :  ainsi  dans  T insuffi* 
sance  aortique  et  dans  certains  anévrysmes  de  Taorte. 
On  a  déjà  yu  que  c'est  la  forme  ordinaire  du  pouls  de 
l'aorte  chez  le  cheval,  ce  qui  tient  à  la  nature  du  mouve- 
ment systolique  chez  cet  animal.  Nous  croyons  inutile  do 
donner  plus  d'explications  sur  les  différentes  formes  que 
peut  présenter  la  Ugne  d'ascension  ;  la  signification  de 
chacune  d'elles  s'expliquera  d'elle-même  quand  nous  au- 
rons indiqué  les  conditions  dans  lesquelles  elles  se  pro- 
duisent. 

6.  Da  sommet  de  la  pulsation. 

§  75.  —  On  pourrait  croire  que  le  sommet  de  la  pulsa- 
tion est  un  point  mathématique  intermédiaire  entre  Vas- 
cension  et  la  descetUCy  et  correspondant  à  ce  moment  très 
court  où  Tafflux  cesse  de  contre-balancer  l'écoulement  du 
sang,  n  n*eo  est  pas  ainsi ,  et  nous  allons  voir  qu'il  faut , 
dans  certains  cas,  assigner  une  étendue  au  sommet  de  la 
pulsation. 

Dans  la  figure  62,  on  voit  que  l'ascension  est  suivie  d'un 


ïï^.  62. 


temps  d'arrêt  dans  lequel  le  levier  reste  fixe  dès  qu'il  est 
arrivé  au  sommet  de  sa  source.  Il  y  a,  pour  ainsi  dire,  équi- 


(4)  Ji|iHit.(V|M  ràuxmtf^  ontf  ligne  oblique  il'abordi  puis  verticale. 
Cela ietOBÔ#tMU«iieiiii  G|ir lee  aaceneiciis  saccadée» Uenneolk  ce  aue 
le  cowr,'  fftt'W  coniniôte  d'abord  avec  vitesse,  trouve,  à  un  moment 
vue  féaialaiice  subite  dans  les  vaisseaux  distendus.  Nous  nous 
Da  point. 
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libre  entre  TafiQux  et  l'écoulement  du  saug.  Eu  effet,  si 
Tafflux  prédominait,  le  levier  s'élèverait  encore  ;  s'il  s'ar« 
rètait,  comme  Técoulement  à  travers  les  capillaires  a 
toujours  lieu,  le  levier  commencerait  à  descendre  à  partir 
du  sommet  de  Tascension.  Il  faut  donc,  de  toute  néces- 
sité que,  pendant  la  partie  horizontale,  Tafflux  du  saog 
et  son  écoulement  se  compensent  d'une  manière  par- 
faite, et  qu'à  chaque  instant  il  entre  dans  les  artères  une 
quantité  de  sang  absolument  égale  à  celle  qui  sort  par 
les  capillaires.  Il  est  paiement  évident  que,  dans  œ  type 
du  pouls,  la  durée  de  la  période  systolique  se  prolonge 
jusqu'à  la  fin  de  la  ligne  horizontale  qui  constitue  le 
sommet.  —  On  verra  que  cette  forme  s'explique  parfaite- 
ment par  la  nature  de  l'affection  qui  la  produit  le  plus 
souvent  :  l'induration  ou  TossiQcation  sénilè  des  artères. 

Nous  appelons  plateau  cette  forme  du  sommet  de  la 
pulsation.  Ce  plateau  n'est  pas,  en  général,  séparé  des 
périodes  d'ascension  et  de  descente  par  des  angles  aussi 
vifs  que  ceux  qui  sont  représentés  précédemment;  le  plus 
souvent,  il  est  limité  par  des  angles  arrondis. 

Le  plateau  peut  n'être  pas  horizontal,  cela  arrive  toutes 
les  fois  que  l'aftlux  et  l'écoulement  du  sang  artériel  ne 
sont  pas  d'uue  égalité  parfaite.  Un  plateau  aaoendaot 
indique  la  prédominance  de  l'afflux  sur  réopûlèmept;  uu 
plateau  descendant  indique  que  c'est  l'écoulement  qui 
prédomine. 

Le  sommet  peut  être  précédé  d'une  pointe  très  aiguë 


Fig.  63. 

(fig.  6â)  ;  cette  pointe  est  formée  par  un  mouvement  Irè» 
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brusque  du  levier  qui  monte  et.  descend  en  repassant 
presque  dans  le  même  trait;  ce  mouvement  est  donc 
excessivement  rapide.  Il  n'appartient  pas  toujours  en 
propre  à  la  pulsation ,  itiais  il  peut  être  formé  par  la 
vitesse  acquise  du  levier  de  l'appareil.  Un  pareil  effet  ne 
se  produit  que  dans  le  cas  où  le  levier  est  soulevé  avec 
une  rapidité  extrême  ;  aussi  avons-nous  tenu  à  conserver 
dans  notre  instrument  un  certain  poids  au  levier,  afin 
que  cette  projection  puisse  avoir  lieu.  En  effet,  c'est  un 
excellent  signe,  très  précieux  pour  le  diagnostic  de  cer- 
taines maladies  du  cœur.  Si  Ton  donnait  trop  de  légèreté 
au  levier,  ce  signe  disparaîtrait,  et  Ton  n'aurait  plus  dans 
Tascension  qu'une  ligne  verticale,  ce  qui  s'observe  dans 
un  grand  nombre  de  cas. 

La  pointe  que  nous  venons  de  décrire  peut  être  le  point 
culminant  de  la  pulsation ,  mais  aussi  elle  peut  arriver 
avant  le  sommet,  comme  cela  se  voit  dans  le  cas  d'as- 


Fig.  04. 

cension  saccadée  ;  elle  occupe  alors  la  fin  de  la  partie 
verticale,  et  y  forme  un  petit  crochet,  comme  dans  la 
figure  6A. 

c.  Période  de  descente  de  la  pulsalioo. 

§  76.  —  Dès  que  l'ondée  chassée  par  le  ventricule  h 
pénétré  dans  les  artères,  les  valvules  sigmoïdes  de  l'aorte 
se  ferment 4errière  elle;  à  pailir  de  ce  moment,  jusqu'à 
la  pulsation  suivante,  la  pression  baisse  dans  le  système 
artériel.  C'est  cette  période  qui  se  traduit  dans  le  tracé 
par  la  descente  de  la  pulsation. 
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Plus  la  pression  baissera  vite,  plus  la  ligne  de  descente 
sera  oblique  ;  on  conçoit  donc  que  la  direction  de  cette 
ligne  doit  fournir  des  renseignements  sur  la  facilité  de 
récoulement  du  sang.  Du  reste,  cette  obliquité  est  inti- 
mement liée  à  l'amplitude  ainsi  qult  la  fréquence  du 
pouls,  puisque  en  définitive  la  ligne  de  descente  joint  le 
sommet  d'une  pulsation  à  la  base  de  la  pulsation  sui* 
vante. 

Quant  à  la  forme  de  cette  ligne,  elle  nous  fournira  leB 
renseignements  les  plus  précieux.  Cette  forme  est  sus- 
ceptible d'un  nombre  considérable  de  variations  :  tantftt 
c'est  une  ligne  oblique  pure,  tantôt  c'est  une  courbe  ana- 
logue à  celle  que  nous  avons  signalée  pour  rascenaion. 
D'autres  fois,  elle  est  formée  d'ondulations  multiplas, 
comme  si  une  série  de  petites  pulsations  artérielles  se 
produisaient  pendant  le  repos  du  cœur.  C'est  en  effet  ce 
qui  a  lieu  et  ce  qui  constitue  le  phénomène  du  dicrotisme, 
sur  lequel  nous  aurons  à  nous  expliquer.  Le  phénomène 
du  dicrotisme/ qui  n'est  sensible  au  doigt  qoedansides  cas 
très  rares,  et  seulement  quand  il  présente  une  extrême 
intensité ,  existe  presque  toujours  à  l'état  rudimeo- 
taire.  De  plus,  le  nombre  de  ces  pulsations  secondaires, 
au  lieu  d'être  borné  à  une  ou  deux,  peut  s'élever  à  quatre 
ou  cinq  dans  certains  cas,  de  telle  sorte  que  le  mot  de 
dicrotisme,  pris  dans  le  sens  littéral,  serait  impropre,  et 
qu*il  y  aurait  avantage  à  y  substituer  le  mot  rebondù' 
^cffieni, 

La  période  de  descente  présente  à  son  début  un  rebon- 
dissement d'une  nature  particulière  qui  tient  immé- 
diatement à  la  clôture  de  valvules  sigmoïdes  de  Taorte  : 
ce  phénomène,  très  apparent  dans  le  pouls  de  l'aorte  et 
de  la  carotide,  s'éteint  peu  à  peu  dans  les  artèresqui  sont 
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plus  éloignées  du  cœur.  Cependant,  dans  certains  cas,  on 
Tobserve  jusque  dans  Tartère  radiale.  L'explication  de 
ce  phénomène  trouvera  sa  place  dans  le  chapitre  suivant, 
où  nous  parlerons  de  la  cause  du  rebondissement  ou 
dicrotisme  du  pouls. 

Les  expériences  que  nous  avons  faites  au  moyen  du 
schéma  nous  ont  fourni  la  confirmation  des  idées  que 
nous  venons  d'émettre  relativement  à  la  production  des 
formes  si  variées  qui  peuvent  exister  dans  chaque  élé- 
ment d'une  pulsatiort.  Sans  y  insister  plus  longuement, 
il  nous  suffira  de  dire  que  l'ascension  verticale  se  trouve 
dans  les  tracés  toutes  les  fois  qu'on  donne  de  la  force 
aux  impulsions  ou  que  la  pression  du  liquide  dans  les 
tubes  est  peu  élevée.  La  forme  courbe  de  l'ascension  appa- 
raît au  contraire,  toutes  les  fois  que  l'impulsion  est  lente, 
et  particuUèrement  lorsqu'on  crée  au  niveau  de  l'orifice 
aortique  un  rétrécissement  qui  ne  laisse  arriver  chaque 
ondée  que  d'une  manière  graduelle.  Les  difiérentes 
formes  du  sommet,  les  rebondissementsde  la  descente,etc. , 
s'observent  également  sur  le  schéma.  Enfin  le  rebondis* 
sèment  produit  par  la  clôture  des  valvules  sigmoïdes  se 
reproduit  également  dans  ces  expériences,  et  l'on  peut 
même,  en  faisant  varier  la  disposition  de  ces  valvules, 
donner  à  cette  ondulation  des  formes  particulières,  aug- 
menter ou  diminuer  à  volonté  son  intensité  (voyez  §  55). 


i« 


CHAPITRE    XIll. 

DU  POULS  BBBONDISSANT  OU  UGaOTC. 

Le  dîcroiisme  da  pools  est  on  phéoomèae  phyaiologiqiie,  ea  Tobeenre 
presque  chez  tous  les  sujets  ;  seolement  U  n'est  sensible  an  doigt  que 
dsns  les  cas  où  il  est  extrêmement  prononcé.  —  Le  doigt  peat  oon* 
fondre  deux  sortes  de  rebondissements  bien  diflérents,  dont  l'mie  se 
produit  pendant  la  période  d*ampUatkm  do  Taisseaa,  l'antre  pendent 
sa  période  de  retrait. 

Ganse  da  dicrotisme  :  c'est  un  effet  de  la  vitesse  acquise  de  la  ooioms 
liquide  contenue  dans  le  vaisseau. — Boopérwiee.  De  l'air  poussé  dans 
un  tube  y  produit  des  pulsations ,  mais  pas  de  dicrotiame.  —  Ds 
l'eau  dans  le  méone  tube  produit  un  dicrotisme. — Du  mereore  dOMS 
lieu  à  un  dicrotisme  encore  plus  prononcé.  -—  Le  dierolisina,  psa 
sensible  dans  l'aorte,  se  produit  à  un  haut  d^gré  dans  lee  grossis 
artères  de  la  périphérie.  —  Démonstration  directe  de  TesisteMs 
de  mouvements  alternatifs  du  sang  dans  les  grosses  artères. 

Des  conditions  qui  font  varier  l'intensité  du  dicrotisme.  -—  Influence  de 
l'élasticité  des  artères.  —  Influence  de  l'état  de  la  tension  artérielle. 
—  Influence  du  volume  de  l'ondée  lancée  par  le  ventricule  sur  l'ia* 
tensité  du  dicrotisme. 

Des  conditions  qui  font  varier  le  nombre  des  rebondissements  dans  le 
pouls  dicrote. 

§  77.  —  Parmi  les  formes  du  pouls  que  le  doigt  peut 
sentir,  l'une  des  plus  intéressantes  par  sa  valeur  dioique 
est  le  pouls  rebondissant  ou  dicrote..  Les  ancienB  tuteurs 
nommaient  encore  cette  forme  du  pouls  Hs  feriem^  parce 
que  le  doigt  est  en  effet  frappé  par  deux  battements  suc- 
cessifs pour  une  seule  contraction  du  cœur. 

Ce  type  du  pouls  auquel  les  cliniciens  attachaient  une 
grande  importance,  n'est  point  rare  comme  on  le  croyait, 
c'est  au  contraire  une  forme  à  peu  près  constante  de  la 
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pulsation  artérielle  pendant  sa  période  de  descente;  mais 
ce  qui  est  rare,  c'est  que  le  rebondissement  atteigne  une 
intCHuité  suflBsaDte  pour  être  perçu  parle  toucher;  cela 
D'arrivé  que  dans  certaines  maladies,  particulièrement 
daiB  celles  qui  revêtent  la  forme  dite  typhoïde.  En  dehors 
de  ces  cas,  le  rebondissement  est  trop  faible  et  échappe  à 
notre  foucber,  comme  cela  arrive  pour  la  plupart  des 
autriB  caractères  que  nous  avons  déjà  décrits  à  propos  de 
ia  forme  du  pouls. 

Uâe  distinction  importante  que  la  palpatbn  du  pouls  ne 
permet  pas  de  faire  consiste  à  déterminer  si  le  rebondis- 
sement a  lieu  dans  la  période  de  diastole  du  vaisseau  (as- 
cension de  la  pulsation),  ou  bien  dans  sa  période  de  systole 
(descente).  Bouillaud  enseigne  avec  raison  que,  dans  l'in- 
wffisance  aortique,  le  pouls  est  diorote  ;  mais,  dans  celte 
affoctioD ,  c'est  à  la  période  d'ascension  qu'appartient  le 
rebradissemeot;  ce  phénomène  est  d'une  tout  autre  oa- 
ture  que  le  rebondissement  qui  se  produit  dans  la  période 
de  deswDte  :  c'e^  ce  dernier  qui  constitue  te  dicrotisme 
proprement  dit. 

Rien  de  plus  facile,  au  moyen  du  sph^j^mographe,  que 
de  déterminer  à  laquelle  des  deux  périodes  appartient  le 
rebondissement.  Les  types  suivants  (fig.  65  et  66)  mon- 


tr««lJa4tftreBbe  qui  euite  entrd  oes^leaz  eipèçiM  4e 
rabondiiwwnent  du  pools. 
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De  Ui  emmmm  ém  dler^ttoBc. 

§  78.  —  Comment  se  produit  ce  phénomène?  C'est  Jà 
ce  qu'il  est  important  de  déterminer,  non-seulement  au 
point  de  vue  de  la  physiologie,  mais  surtout  à  celui  de  la 
clinique,  et  afin  de  mieux  connaître  quel  est  Tétai  circu- 
latoire dans  les  maladies  qui  présentent  à  un  haut  degré 
cette  forme  du  pouls. 

Il  y  a  longtemps  que  Tauscultation  a  prouvé  que  le  cœur 
ne  se  contracte  qu'une  fois  pour  produire  les  deux  batte- 
ments consécutifs  du  pouls  dicrote. — Ce  fait  démontré, 
les  physiologistes  s'ingénièrent  à  trouver  en  dehors  du 
cœur  la  cause  d'une  impulsion  nouvelle  ;  ils  crurent  un 
instant  la  trouver  dans  une  contraction  des  artères.  La 
contractilité  des  artères  est  aujourd'hui  bien  démontrée  : 
il  était  donc  permis  de  supposer  qu'une  contraction  de  ces 
vaisseaux  pouvait  produire  le  phénomène  du  dicrotisme. 
Mais,  d'abord,  les  contractions  rhythmiques  des  artères 
n'ont  jamais  la  fréquence  des  battements  du  cœur,  elles 
ne  sauraient  donc  produire,  après  chacun  des  battements 
de  cet  organe,  une  pulsation  nouvelle.  De  plus,  l'expé- 
rience suivante  montre  que  le  pouls  dicrote  se  produit 
artificiellement  sur  un  simple  tube  élastique,  par  consé- 
quent hors  de  touteinfluencedelacontractilité  du  vaisseau. 

Qu'on  adapte  le  spbygmograpbe  sur  le  tube  qui,  dans 
notiè^hémay  correspond  à  l'artère  radiaje  (au  point  S\ 
fîg.  19),  et  qu'on  fasse  marcher  la  circulation  avec  une 
tension  artérielle  peu  élevée,  on  obtient  un  très  beau  spé- 
cimen de  pouls  dicrote. 


Fig.  07. 
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C'est  qu'en  effet  le  dicrotisme  est  un  phénomène  pure- 
ment physique.  Il  dépend  d'une  double  cause  :  i""  de  ta 
iritesse  acquise  que  prend  la  colonne  liquide  lancée  dans 
les  vaisseaux  ;  2*  derëhisticité  des  vaisseaux  qui  fait  osciller 
cette  adonne  liquide  dans  une  direction  alternativement 
centrifuge  et  centripète.  Nous  allons  essayer  d'analyser  le 
phénomène  d'une  manière  plus  complète. 

Supposons  qu^au  lieu  d^un  liquide  pesant,  nous  ayons 
dans  les  tubes  du  schéma  un  fluide  presque  sans  pesanteur, 
de  l'air  par  exemple.  Cet  air,  poussé  dans  les  vaisseaux, 
ne  sera  animé  d'aucune  vitesse  acquise  dès  que  l'impul- 
sion aura  cessé;  il  n*y  aura  jamais  de  dicrotisme,  comme 
cela  se  voit  figure  68.  Mais,  si  nous  remplaçons  l'air  par 
de  Teau,  te  dtcrctisme  apparaît. 


Fig.  68. 


§  79.  —  L'expérience  suivante  rendra  plus  saisissantes 
les  conditions  dans  lesquelles  se  produit  le  rebondissement 
de  la  pulsation.  Soit  (fig.  69)  un  long  tube  de  verre  à 


S' 


Fig.  69. 

l'extrémité  duquel  sont  adaptés  en  S  et  S'  des  tronçons  de 
tubes  de  caoutchouc  fermés  à  leurs  extrémités  ;  ce  système 
de  tybes  est  clos  et  ne  contient  que  de  Tair.  Adaptons 
un  sphygmographe  à  l'un  des  tubes  de  caoutchouc,  soit 
en  S\  et  pressons  brusquement  entre  les  doigts  le  tube  S. 
Aussitôt  le  sphygmographe,  qui  traçait  une  ligne  hori- 
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zoDtftle  (fig.  70),  indique,  par  une  ascension  verticale  du 
tracé,  que  la  tension  vient  de  s'élever  subitement;  pois,  à 


partir  de  ce  moment,  il  se  remet  à  tracer  une  ligne  hori- 
zontale. Si  l'on  cesse  de  comprimer  le  tronçon  ëlaitiipiB  S, 
le  levier  retombe  à  son  niveau  primitif,  et  y  djBpM,  de 
nouveau  une  l^e  horizontale  jusqu'à  ce  que  ro^,opM- 
prime  encore  le  point  S,  et  ainsi  de  suite: 

ConserroDS  le  même  appareil,  mais  emplissont-le  d'èan 
à  la  place  d'air,  et  répétons  l'expérience*  de  la  môme  ma- 
nière, le  tracé  obtenu  sera  le  suivant. 


C'est-à-dire  qu'il  y  aura,  à  chaque  fois  que  l'on  coni' 
primera  ou  qu'on  relâchera  l'un  des  tubes  de  caoutchouc, 
une  série  de  rebondissements  produits  par  les  oscillations 
de  la  colonne  liquide.  Cette  colonne,  mise  en  mouvement 
de  S  en  S',  prendra  une  vitesse  acquise  en  vertu  de  la- 
quelle elle  distendra  l'extrémité  du  tube  S'.  Dès  que  cette 
vitesse  sera  éteinte,  le  retrait  élastique  du  tronçon  S'  doi>- 
nera  à  la  colonne  liquide  une  impulsion  nouvelle  qui  la 
ramènera  en  S.  Mais  cette  colonne  ne  s'arrêtera  pas  au 
momentoù  la  pression  sera  devenue  égale  en  Set  en  S': 
b  vitesse  acquise  dans  ce  trajet  lui  fera  dépasser  ce  point 
et  rendra  la  pression  en  S  plus  forte  qu'en  S'.  Une  nou- 
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velle  oscillation  ea  sens  ioversu  se  produira,  et  ainsi  de 
suite,  jusqu'à  ce  que  les  résistances  que  le  liquide  éprouve 
à  se  mouvoir  dans  le  lube  éteignent  ces  oscillations  d'une 
Diuiére  graduelle.  Au  lieu  d'eau,  remplissons  l'appareil 
aTOC  du  mercure,  les  rebondissements  prendront  une  in- 
lensité  énorme  (%.  72)  à  cause  de  la  densité  considé- 
rable du  liquide  employé. 


N'y  a-t-il  pas  identité  parfaite  entre  ce  phénomène  et 
une  oscillation  quelconque,  celle  d'un  pendule,  par 
exemple?  De  part  et  d'autre,  c'est  un  corps  pesant  qu'une 
fone  tend  à  ramener  à  un  état  d'équilibre,  et  qui,  en  s' ap- 
prochant de  ce  pbint,  prend  une  vitesse  acquise  qui  tend 
à  le  lui  faire  dépasser  (1  ) . 

Jusqu'à  présent,  nous  avons  parlé  des  oscillations  du 
liquide,  abstraction  faite  de  l'écoulement  de  celui-ci  à 
travers  les  vaisseaux.  L'appareil  dont  nous  nous  sommes 
servi  était  clos,  de  sorte  que,  lorsqu'on  exerçait  une  com- 
pressiwi  à  l'un  des  bouts  du  tube,  l'autre  extrémité  se 

(1)  VlerordL  avait  peoaé  que  lag  tracés  fournie  par  oolre  iostrument 
pouvaient  élre  altérés  par  des  vibrations  propres  au  levier,  et  c'eat  à  celle 
caase  qu'il  attriboait  le  dicrotisme  que  présentent  la  plupart  de  nos 
Iractt  (voy.  K.  Vierordt,  Gnmdrin  i»r  Physiologie  d«i  MmKhm,  ente 
Uflfirang,  p.  98).  Noua  croyons  qu'une  pareille  otyeclion  n'a  plus  beaoin 
d'être  réfutée  eo  préaence  des  eipérleoces  que  nona  venons  de  rappor- 
ter, expériences  dans  lesquelles  l'existencu  au  l'absunce  du  dicrotisme 
iMMit  k  la  Miare  du  lluida  contenu  dans  les  lobes,  et  non  k  la  dispo- 
éiIm  de  l'Hppmil  qui  restait  la  même  daaa  toua  les  cas. 
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distendait;  celle-ci,  sauf  les  variatious  lem|K)raii-es  pro- 
duites par  les  oscillatious,  gardait  iudéfiDimeDt  sa  teosion 
augmentée.  Dans  les  phéQOOièues  de  la  circulatioD  du 
sang,  il  s'ajoute  un  élément  de  plus  relatÎTemeot  ui  mou- 
vement du  liquide,  c'est  Técoulement  de  celui-ci  par  les 
voies  capillaires.  Pour  imiter  cette  condîtioD,  il  suffit  d'é- 
tablir à  l'extrémité  du  tube  qui  porte  le  sph^mograièe 
UQ  petit  oi-ifice  d'écoulement.  Alors,  eu  môme  temps  que 
les  CKsillatioDS  auront  lieu,  la  Ufpie  de  descente  de  ta  pul- 
sation se  produira  sous  l'iofluppce  de  l'écoulemenl  du 
liquide,  et  Yoa  pfatiendra  la  figure  iuivante:^H|^^qp 


§  80.  —  La  disposition  de  l'appareil  circulatoire  per- 
met-elle d'expliquer  les  rebondissements  du  pouls  par  des 
oscillations  de  la  colonne  liquide  semblables  à  celles  dont 
nous  avons  démontré  l'existence  dans  l,e  tube  représenté 
flgure  69?  Telle  est  la  question  que  l'on  doit  se  poser  avant 
do  pousser  plus  loin  l'étude  physiolc^que  de  ce  phéno- 
mène. 

Pour  prouver  que  ce  sont  bien  des  oscillations  de  la  oh 
tonne  liquide  tout  entière  qui  produisent  les  rebondisse- 
ments successifs  accusés  par  le  sphygmographe ,  nous 
avions  employé  un  tube  rigide  dont  les  extrémités  seules 
étaient  élastiques  ;  dans  de  telles  conditions,  il  n'y  avait 
pas  de  doute  possible  sur  la  nature  du  mouvement  qui  se 
produisait,  car  il  fallait,  de  toute  nécessité,  que  la  colonne 
liquide  se  mût  tout  d'une  pièce  dans  la  partie  non  ebuftf  ue. 
Qu'ai'rivera-t-il  si  le  tube  est  élastique  dans  son  entier? 

L'expérience  est  facile  à  faire;  elle  montre  que,  daus 
du  telles  conditions,  on  obtient  des  rebondissements  ideu- 
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tiques  avtic  ceux  que  nous  COQ  Doissons  déjà,  saut  qu'ils  août 
UD  peu  moios  brefs,  car  Télasticité  qui  Iransfonoe  le 
mouvement  du  liquide,  comme  nous  l'avcos  déjà  vu, 
tend  sans  cesse  à  éteindre  les  mouvements  saccadés.  La 
figure  7&  montre  les  oscillations  qui  se  produisent,  si  le 
tube  est  élastique  dans  toute  sa  longueur. 


Si  nous  nous  rapprocbons  davantage  des  conditions  qui 
exident  dans  la  circulation  du  sang,  et. si»  p^u^  ^celat  nous 
eoqdoyo&a  im  ajitème  de  tnbea  élastiques  bruHâkés.mr 
uifibbtotube  pkli  yotumlneux  et  élastique  lui-même,  de 
milifrb  à  îMîter  là  dimouUwi  de  Taorte  et,  leq  princi- 
piàt  infiés  utérîelfti  onnine  cela  se  voit  duu  |e  jchâ9Dà« 
Dob«  obteirenr^Boprelis  inémejpbénQmèBe',  c'^T-ik-dvè 

pulsation. 

Le  schéma  permet  de  constater  facilement  l'existence 
du  pouls  rebondissant;  on  a  pu  le  voir  par  la  figure  67. 

Dans  ces  conditions,  l'ondée  lancée  par  le  ventricule  se 
porte  vers  la  périphérie  et,  par  suite  de  la  viteaie  aajuiae, 
abandonne  les  régions  initiales  de  l'aorte  pour  distendre 
les  extrémités  du  système  artériel.  Arrêtée  en  ce  dernier 
point  par  l'étroitesse  des  artères  qui  lui  fait  obstacle,  die 
reflue  vers  l'origiae  de  l'aorte;  mais  cette  voie  est  fermée 
par  les  valvules  sigmoïdes.  Nouvel  obstacle,  nouveau  re* 
flux,  et  par  suite  nouvelle  ondulation  (ou  rebondissement}. 
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GesoscillatioDs  alternatiTes  w  produisent  jinqo^à  ce  qu'une 
coutraction  du  ventricule  vienne  y  mettre  fln  en  prodni- 
sBDt  une  pulsation  DOUTâlie. 

Pour  avoir  une  idée  exacte  de  la  msniére  dont  se  pn- 
doit  l'oscillation  qui  constitue  le  dicroti«ne,  il  faut  godh 
parer  la  forme  du  pouls  enregistré  à  la  fois  dans  difié- 
rentaa  artèm.  On  a.  déjà  vu  que  l'aorte  fgnniit  une 
pulsatbn  d'aoe  forme  jjwtioaliërB  dan»  laqmlla  le  Son- 
tismàjIMt ordmaîMmepI  pnipniiioooé.  La flgan jWi qoî 
renfiMÀ'  à  la  fus  le  pMb  itortiqne  (UgAe  3)  s(:  le.  poub 
de  l'ai^ra  Hirtorale  (%lè  Vi  nùbtrcutneidaiiila  fitno- 
rale,'lê  pouls  présente  un  dicro^me  bëadcoup  plus  pro- 
noncé que  dans  l'aorte. 

Si  l'on  compare  (fig.  75]  le  pouls  de  l'aorte  (ligne  su- 


Fi(.  75. 

périeure)  à  celui  de  la  faciale  (ligne  inférieure),  on  voit 
aussi  que  dans  ce  dernier  vaisseau  le  dicrotisme  est  beau- 
coup plus  prononcé. 

La  conclusion  qui  ressort  de  ces  deux  faits  est  celle-ci  : 
le  phénomène  d'oscillation  qui  constitue  le  dicroUsme  se 
produit  dans  les  artères  de  la  périphérie.  —  On  comprend 
qu'il  en  soit,  ainsi  du  moment  qu'il  est  prouvé  que  le 
phénomène  du  dicrotisme  est  produit  par  l'oscillation  de 
la  colonne  liquide  l<^ée  dans  les  artères. Cette  oscillalkm, 
eu  effet,  exige,  pour  se  produire,  une  impulsioa  rapide 
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du  liquide  et  une  masse  assez  grande  mise  en  mouvement. 
Or,  ces  condilioDS  sont  d'autant  mieux  réalisées  qu'on  a 
af^iire  à  une  artère  plus  longue  el  plus  volumineuse;  on 
peut  s'en  assurer  nir  le  sch^a  en  adaptant  à  celui-ci  des 
tubes  de  diOérentes  longueurs  :  les  tubes  les  plus  longs 
sont  ceux  dans  lesquels  le  dicrolisme  se  produit  au  plus 
haut  degré. 

§  81 .  —  Si  l'on  veut  une  preuve  de  plus  de  la  réalité 
de  l'oscillation  que  nous  avons  décrite  comme  cause  du 
poab  dicrole,  on  peut,  au  moyen  de  l'hémodromomètre 
enregistreut  de  Chauveau,  démontrer  l'existence  du  var 
et-Tieot  de  la  colonne  sanguine. 

Eœpérimce.  —  Sur  un  cheval  dont  le  pouls  présentait 
un  dicrolisme  très  prononcé,  sensible  même  dans  l'artère 
G^rqlidie*  oo  appliqua  simultanément  à  ce  vaisseau  un 
qlgpMgrapbe  et  un  hémodromomètre  enregistreur,  de 
k  observer  à  la  fois  les  changements  qui  se  pas- 
ps  la  vitesse,  et  ceux  qui  survenaient  dans  la  pres- 
■  smg  de  cette  artère.  On  obtint  ainsi  la  Qgure  70, 


dans  laquelle  le  tracé  supérieur  est  fourni  par  la  vitesse 
du  sang  et  le  tracé  inférieur  par  la  pulsation. 
Dans  cette  figure,  nous  avons  établi  pour  chaque  pul- 
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sation  quatre  points  de  repère  en  traçant  les  arcs  de  cercle 
que  chacun  des  leviers  eût  décrits  si  Tinstrument  eût  été 
arrêté  quatre  fois  pendant  chaque  pulsation.  Ces  repères 
servent  à  établir  nettement  le  synchronisine  des  différents 
éléments  de  chacun  des  tracés.  On  connaît  assez  la  ma- 
nière d'analyser  les  courbes  graphiques,  au  point  de  vue 
du  synchronisme,  pour  que  nous  n'ayons  pas  besoin  de 
donner  plus  de  détails  à  ce  sujet.  On  voit  sur  ces  figures  : 
r  que  le  début  de  la  pulsation  coïncide  avec  la  produc- 
tion d'un  courant  rapide  centrifuge  ;  2*  que  le  sommet  de 
la  pulsation  arrive  à  un  moment  où  le  coarant  centrifuge 
a  déjà  cessé  ;  â*"  qu'à  l'instant  où  se  produit  la  clôture  des 
valvules  sigmoïdes,  il  se  fait  dans  la  carotide  un  courant 
rétrograde,  comme  l'indique  la  poskion  du  tracé  qui  à 
ce  moment  est  au-dessous  du  zéro  ;  k"*  qu'après  la  clôture 
des  valvules  sigmoïdes  il  se  fait  un  nouveau  courant 
centrifuge  qui  constitue  la  pulsation  secondaire  (dicrote). 
Cette  pulsation  se  fait  sentir  dans  le  tracé  du  pouls  caro- 
tidien.  — ËnGn,  on  voit  de  nouveaux  rebondissements 
moins  prononcés  et  qui  vont  en  s'éteignant,  comme  dans 
les  expériences  citées  précédemment  (§  79). 

Il  est  donc  bien  établi  que  la  colonne  sanguine  oscille 
dans  les  artères,  et  que  c'est  à  ces  mouvements  alternalifs 
qu'est  due  la  production  du  pouls  dicrote  (1). 

(<)  Dans  nos  premières  recherches  sur  la  naluro  du  pouls  dicrolé, 
nous  avions  admis  un  fait  que  Beau  nous  avait  fait  remarquer  :  c'est  qae 
le  dicrotisme  du  pouls  ne  se  sent  pas  a  l'artère  fémorale.  Nous  avons 
reconnu  depuis,  que  si  le  dicrotisme  échappe  souvent  au  doigt  qui 
explore  celte  artère,  cela  tient  au  défaut  de  sensibilité  du  toucher,  car 
le  sphygmographe  révèle  sur  la  fémorale  un  dicrotisme  manifeste.  En 
admettant  comme  vraie  la  remarque  de  fieau  sur  l'absence  du  dicrotisme 
à  Tarière  fémorale,  nous  avions  été  conduit  à  assigner  au  mouvement  da 
sang  dans  les  artères  uno  direction  qui  permit  d'expliquer  ce  phéno- 
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cob4IUob«  qui  font  varier  l'IntCBsIté  do  dlcrotlsBus. 

§  82.  —  Puisque  le  dicrotisme  résulte  de  la  pesanteur 
du  liquide  sanguin  et  de  rélasticitc  des  artères,  il  n'y  a 
plus  lieii  de  s'étonner  si  c'est  un  phénomène  normal  dans 
la  circolation  du  sang.  Mais  une  autre  question  se  pré- 
sente :  Quelles  sont  les  influences  qui  font  varier  l'inten- 
sité du  dicrotisme  et  qui  le  rendent  tantôt  assez  fort  pour 
que  le  doigt  le  puisse  sentir,  tantôt  assez  faible  pour  que 
rinstrument  le  signale  à  peine  ? 

Ce  que  nous  avons  dit  fait  déjà  prévoir  que  les  rebon- 
dissements seront  d'autant  plus  forts  que  la  pulsation  pri- 
mitive sera  plus  brève.  En  effet,  puisque  la  colonne  san- 
guine se  porte  à  la  périphérie  par  suite  d'une  vitesse 
acquise,  il  faut  donc  qu'elle  soit  sortie  du  cœur  avec  assez 
de  rapidité,  sans  quoi  elle  n'aurait  que  peu  de  tendance 
à  s'élancer  vers  la  périphérie  du  corps.  Or,  rien  de  plus 
facile  que  de  reconnaître,  à  l'inspection  d'un  tracé,  si 
l'ondée  sanguine  a  pénétré  dans  les  artères  d'une  manière 
rapide  ou  lente  ;  on  sait  déjà  comment  cela  se  déduit  de 
la  forme  de  Y  ascension  du  tracé.  On  peut  donc  prévoir  à 

mène.  Noas  avions  donc  supposé  que  lo  couranl  sanguin,  après  avoir  suivi 
la  direction  de  l'aorte,  allait,  par  les  artères  iliaques,  distendre  les  vais- 
seaux des  membres  inférieurs  ;  qu'ensuite  il  refluait  vers  l'origine  de 
Taorte  et  envoyait  une  seconde  pulsation  dans  les  vaisseaux  de  la  tèle 
et  des  membres:  enfin,  que  le  retour  de  la  colonne  liquide  aux  vaisseaux 
des  membres  inférieurs  ne  se  faisait  pas,  parce  que  le  mouvement 
s'éteignait  avant  d'avoir  accompli  ce  double  parcours.  —  Maintenant 
que  Tesistence  du  dicrotisme  aux  artères  fémorales  est  démontrée,  il 
n*y  a  pas  lieu  de  croire,  comme  le  professeur  Ducbek  (de  Vienne)  semble 
le  supposer  (voy.  Medisinische  JahrbUchér,  4  86i!,  p.  59),  que  notre 
théorie  du  dicrotisme  produit  par  l'oscillation  du  sang  dans  les  vaisseaux 
doive  être  abandonnée,  il  faut  seulement  conclare  que  Toscillation  se 
propage  jusque  dans  les  artères  des  membres  inférieurs. 
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l'avance  si  uue  pulsation  offre  une  ascension  oblique, 
c'est-à-dire  si  l'arrivée  du  sang  dans  les  artères  ne  se  Tait 
que  d'une  manière  lente,  qu'il  n'f  aura  pas  de  dicrotisme 


Fig.  77. 


(fig.  77),  tandis  que  si  cette  ascension  est  brusque,  le 
dicrotisme  sera  très  prononcé  (fig.  78). 


Fij.   78. 

Mais  il  faut  ici  faire  une  distinction  capitale.  La  systole 
du  ventricule  et  Tafflux  du  sang  dans  les  artères  ne  sont 
pas  seulement  lents  ou  brusques,  ils  peuvent  réunir  ces 
deux  caractères  à  la  fois  ;  ils  peuvent  commencer  brus* 
quement  et  finir  d'une  manière  lente,  commç  cela  se  voit 
dans  la  figure  6/i. 

Dans  ce  cas,  la  brusquerie  du  début  ne  produit  pas  de 
rebondissement,  car  cette  première  impulsion  est  immé- 
diatement suivie  d*une  autre  plus  prolongée  et  qui  tend  à 
pousser  de  nouveau  le  sang  vers  la  périphérie  au  moment 
où  il  tendrait  à  en  revenir.  Ce  que  nous  disons  de  la 
forme  précédente  s'applique  également  à  celle  dans  la- 
quelle le  sommet  de  la  pulsation  est  formé  par  un  plateau 
horizontal  ou  peu  incliné,  comme  dans  la  figure  62. 

Dans  ce  cas,  Tafflux  du  sang  commence  brusquement, 
mais  il  se  prolonge  sous  forme  d'un  mouvement  gra- 
duel et  égal  qui  s'oppose  au  reflux  centripète  du  sang 
artériel. 

Du  reste,  il  est  facile  de  se  rendre  compte,  au  moyen 
du  schéma,  de  l'influence  qu'exerce  le  mouvement  d'ira- 
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pulsion  du  liquide  sur  Texistence  ou  l'absence  du  dicro- 
iisme.  On  fait  paraître  ou  disparaître  à  volonté  les  rebon- 
dissements de  la  pulsation,  suivant  qu'on  presse  la  boule 
de  caoutchouc  d'une  manière  brusque  ou  lente. 

Influence  de  réiasticité  des  vaisseaux  aur  rintensité  do  dicroiiame. 

§  83. —  L'influence  qu'exerce  l'élasticité  plus  ou  moins 
grande  des  artères  sur  le  rebondissement  du  pouls  est 
encore  une  de  celles  que  la  théorie  pouvait  faire  pré- 
voir. En  effet,  quand  Fondée  sanguine  animée  d'une 
grande  vitesse  se  porte  dans  les  vaisseaux  de  la  périphérie, 
si  elle  rencontre  des  parois  dépourvues  d'élasticité,  sa  force 
se  détruit  en  grande  partie  contre  cet  obstacle,  et  il  ne 
reste  plus  qu'une  faible  tendance  au  reflux,  parce  que 
les  vaisseaux  se  sont  peu  laissé  dilater.  Mais,  si  les  artères 
sont  très  élastiques,  elles  cèdent  à  l'eflbrt  du  sang,  se  lais- 
sent distendre  par  lui,  puis,  quand  la  vitesse  acquise  est 
épuisée,  elles  réagissent  et  produisent  lé  reflux.  —  Cfela 
peut  se  vérifier  par  les  expériences  faites  sur  le  schéma. 
Il  suffit  d'employer  comparativement  des  tubes  très  élas- 
tiques et  d'autres  qui  le  soient  très  peu,  et  cela  en  donnant 
aux  impulsions  des  intensités  parfaitement  semblables  ; 
on  voit  alors  que  le  dicrotisme  est  fort  si  les  tubes  sont 
très  élastiques  et  faible  s'ils  le  sont  peu. 

La  pathologie  confirmera  encore  ce  principe  en  nous 
montrant  que  chez  les  vieillards  dont  les  vaisseaux  ont 
perdu  leur  élasticité,  le  dicrotisme  est  toujours  très  peu 
sensible,  tandis  qu'il  est  très  prononcé  chez  les  jeunes 
sujets.  Enfin  nous  verrons,  à  propos  des  formes  patholo- 
giques du  pouls,  que  les  maladies  dans  lesquelles  le  dicro- 
tisme atteint  son  plus  haut  degré,  la  fièvre  typhoïde  par 
exemple,  présentent  une  augmentation  de  l'élasticité 
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artérielle,  parce  que  la  conlractilité  des  artères,  presque 
entièrement  supprimée  dans  ces  maladies,  ne  vutfl  plas 
neutraliser,  comme  à  l'état  normal,  une  partie  de  l'élas- 
ticité de  ces  vaisseaux. 

Influence  de  Tétat  de  la  tensioii  artérielle  sur  TiiiteiiBité  da  dierotigme. 

§8/1.  —  On  connaît  Tinfluence  considérable  que  la 
tension  artérielle  exerce  sur  la  manière  dont  se  produit 
la  systole  du  ventricule  et  par  conséquent  sur  la  vitesse 
plus  ou  moins  grande  avec  laquelle  le  sang  p<u»e  du  ccevr 
dans  les. artères.  Nous  avons  dit  également  que  la  vitesse 
avec  laquelle  le  sang  est  lancé  dans  les  artères  est  la  cause 
première  du  dicrotisme.  Il  faut  donc  conclure  que  Tétat 
de  la  tension  artérielle  exerce  sur  la  forme  du  pouls  une 
grande  influence  en  donnant  à  la  systole  ventriculaire 
une  rapidité  plus  ou  moins  grande.  —  La  faible  tension 
artérielle  s'accompagnera  d'un  dicrotisme  pi-ononcé.  ~ 
La  forte  tension  artérielle  sera  caractérisée  par  un  faible 
dicrotisme. 

En  outre,  comme  le  système  artériel,  à  mesure  qu'il 
est  plus  distendu,  devient  de  moins  en  moins  extensible, 
l'abaissement  de  la  tension  artérielle,  augmentant  l'élas- 
ticité des  vaisseaux,  sera  encore,  à  ce  nouveau  point  de 
vue,  favorable  à  la  production  du  dicrotisme. 

Nous  allons  énumérer  les  principales  expériences  qui 
démontrent  cette  influence  de  la  tension  artérielle  sur  la 
forme  du  pouls. 

a.  La  saignée  fait,  comme  on  le  sait,  baisser  la  tension 
artérielle.  Les  figures  40  et  ftl  représentent  le  pouk 
d'un  bonime  qu'on  avait  jugé  pléthorique  et  auquel  oo 
pratiqua  une  saignée  d'environ  /iOO  grammes.  Le  tracé 
AO  est  pris  immédiatement  avant  l'émission  sanguine; 
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le  tracé  kl  est  obteuu  immédiatement  après  qu'on  eut 
pratîfg|Ja  saignée. 

Quoique  la  quantité  de  sang  retiréMIi  malade  ait  été 
peu  considérable,  on  voyait  déjà  les  effets  de  Tabaissemenf 
de  la  tension  se  produire  chez  cet  homme.  Le  pouls  pré- 
sentait non-seulement  un  dicrotisme  plus  prononcé,  mais 
encore  une  amplitude  et  uie  fréquence  un  peu  plus  con« 
ûdérables.  (Des  saignées  pratiquées  à  des  animaux  nous 
ont  donné  les  mêmes  résultats  dans  un  grand  nombre 
d'expériences  que  nous  avons  faites  avec  le  concours  de 
Chauveau.) 

b.  La  compression  des  artères  fémorales  dont  nous  nous 
sommes  servi  pour  étudier  la  tension  artérielle  dans  nos 
expériences  relatives  à  la  fréquence  du  pouls  (voyez  §  63) 
permet  de  constater  que  la  forte  tension  agit  aussi  pour 
modifier  la  forme  des  pulsations.  — ^  Au  moment  où  les 
fémorales  sont  comprimées  et  où  par  conséquent  la  ten- 
sion est  forte,  le  dicrotisme  est  peu  prononcé  ;  il  le  devient 
davantage  aussitôt  que  la  compression  de  ces  vaisseaux  a 
cessé  et  que  la  tension  s'abaisse.  Les  influences  des  aMt- 
tùdes  sont  du  même  ordre  :  la  station  verticale,  en  faisant 
baisser  la  tension  artérielle,  favorise  le  dicrotisme. 

e.  Les  intermittences  du  pouls  fournissent  encore  un  bon 
moyen  d'étudier  l'influence  de  la  tension  artérielle  sur  le 
dicrotisme.  On  sait  qu'après  une  intermittence,  la  tension 
artérielle  est  plus  basse  qu'en  temps  ordinaire;  cela  se 
voit  bien  sur  la  figure  suivante. 


Fig.  79. 

Or,  la  pulsation  qui  suit  immédiatement  Tintermit- 


.t 

If 
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teoce,  c'est-à-dire  qui  S6  fait  dans  les  conditions  de  tei'* 
sion  artérielle  faible,  présente  toujours  un  dicrof||Éiplui 
prononcé,que  let^lsations  précédentes  et  que  omM  qui 
la  suivent. 

d.  Les  agents  qui  font  relâcher  ou  amtraeter  les  petUi 
vaisseaux  et  qui,  en  conséquence,  modifient  b  tension 
artérielle,  modifieront  d'une  manière  correspondanle  la 
forme  du  pouls.  Sous  Tinfluence  de  la  chaleur,  en  môme 
temps  que  la  tension  baisse,  le  dicrotisme  augmente.  Le 
froid  qui  élève  la  tension  fait  diminuer  le  dicrotisme  (§  6&). 
Nous  ne  multiplierons  pas  davantage  les  expériences  que 
Ton  peut  faire  sur  ce  sujet;  disons  seulement  que  l'usage 
du  schéma  permet  de  contrôler  la  plupart  de  celles  que 
nous  venons  de  citer  et  qui  avaient  été  faites  sur  le  vivant. 

.  Influence  que  le  volume  de  londée  lancée  par  le  venlricuk 
exerce  sur  l'inlensilé  du  dicrotisme, 

§  85. —  Le  volume  de  Fondée  que  le  ventricule  envoie 
dans  les  artères  exerce  aussi  une  grande  influence  sur  la 
production  du  dicrotisme.  Buisson  qui  a  repris  nos  expé- 
riences signale,  dans  sa  thèse  inaugurale,  les  résultats 
qu'il  a  obtenus;  il  conclut  que  la  production  du  dicro- 
tisme est  due  le  plus  souvent  au  petit  volume  de  Fondée 
sanguine  envoyée  à  chaque  systole  du  coeur.  Mais  les 
conditions  de  la  circulation  sont  complexes  dans  les  cas 
où  les  ondées  ventriculaires  ont  peu  de  volume,  de  telle 
sorte  que  la  production  du  dicrotisme  est  favorisée  dans 
ces  circonstances  par  diverses  influences  qui  s'ajoutent  les 
unes  aux  autres. — D'abord  la  tension  artérielle  est  moindre 
si  le  cœur  lance  peu  de  sang,  et  cette  conditioif  est  favo- 
rable à  la  production  du  dicrotisme,  puisque  les  artères 
moins  tendues  ont  plus  d  élasticité.  —  Ensuite  ces  ondées 
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peo  volumineuses  sont  envoyées  avec  plus  de  vitesse  et 
eonsé(|4|WBnent  dans  les  conditions  favorables  au  dicro- 
lisme. 

Quelle  que  soit  la  cause  dont  T influence  prédomine 
pour  produire  ce  phénomène,  le  fait  que  nous  signalons 
est  parfaitement  démontrable;  il  suffit  de  prendre  un 
tracé  du  pouls  dans  lequel  se  rencontrent  des  inégalités 
dans  le  volume  des  pulsations,  et  Ton  verra  que  les  plus 
petites  d'entre  elles  sont  celles  dont  le  rebondissement  est 
le  plus  prononci% 


Fig.  80. 

Cette  figure  est  obtenue  dans  un  cas  de  maladie  du 
cœur  avec  une  grande  irrégularité  de  battements. 

Des  conditions  qui  font  varier  le  nombre  des  rebondissements 

dans  le  pools  dicrote. 

§  86.  —  Les  rebondissements  multiples  qu'on  a  vus 
dans  les  figures  71  et  72  peuvent  aussi  se  rencontrer  dans 
le  pouls  de  Thomme  sain  ou  malade.  Une  condition  indis- 
pensable  pour  qu'ils  se  produisent  en  grand  nombre,  c'est 
que  le  pouls  soit  peu  fréquent;  autrement,  la  série  des 
rebondissements  serait  interrompue,  dès  son  début,  par 
l'arrivée  d'une  pulsation  nouvelle. 


Fijj.  SI. 


I^  figure  8 1  montre  le  pouls  d'un  homme  qui  avait  cinq 
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rebondissements  à  chaque  pulsation.  Ce  pouls  était  pag 
fréquent,  puisqu'il  n'avait  que  liS  battements  pMiBûnute. 
À  côté  de  ce  t^,  nous  allons  en  montrer  d'autres  dam 
lesquels  la  fréquence  des  battements  sera  de  plus  en  plus 
grande.  Il  en  résultera  une  diminution  proportionnelle 
dans  le  nombre  des  rebondissements. 
Le  type  8/i  offre   une  particularité  singulière  :  le 


Fif .  as. 


Fig.    83. 


Fiff.  U, 

rebondissement  n'a  pas  le  temps  de  s'achever  avant  Tar- 
rivée  d'une  pulsation  nouvelle;  il  en  résulte  une  forme 
qu'on  pourrait  prendre  pour  un  trac(?  écrit  en  sens  inverse; 
mais  cela  lient  simplement  à  ce  que  le  phénomène  du 
dierotisme  n*a  pas  le  temps  de  s'accomplir  entre  deux 
pulsations  consécutives. 

Un  autre  fait  que  nous  devons  signaler  ici,  c'est  que 
l'amplitude  des  rebondissements  n'est  pas  toujours  la 
mêmey  et,  de  plus,  que  cette  amplitude  est  à  peu  près  con- 
stamment en  raison  inverse  du  nombre  des  rebondisse- 
ments. —  Ainsi,  en  général,  lorsque  le  pouls  est  rare,  on 
aura  dans  le  tracé  des  rebondissements  nombreux,  mais 
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faibles.  Lors,  au  contraire,  que  le  pouls  sera  fréquent,  les 

seront  peu  nombreux,  mais  très  forts. 


Da  reboodissement  produit  par  la  clôlore  des  valvules 

Bîgmoldes  de  l'aorte. 

§  87.  —  On  a  vu  que  dans  les  expériences  faites  sur 
le  cbeval  le  pouls  de  Taorte  présente  constamment  un 
l^r  rebondissement  {c  et  c\  fig.  33),  c'est  Teffet  de  la 
clôture  des  valvules  sigmoïdes.  Ce  rebondissement  s'ob- 
serve également  dans  le  pouls  de  la  carotide  du  cbeval. 
Chez  rhomme,  on  en  retrouve  souvent  des  traces  dans 
le  pouls  de  la  carotide  ;  mais,  à  Tartère  radiale,  le  pouls 
ne  présente  plus,  en  général,  ce  léger  rebondissement  qui 
s'est  éteint  sous  Tinfluence  de  l'élasticité  artérielle.  Quel- 
ques formes  du  pouls  semblent  toutefois  conserver  les 
traces  de  cette  clôture  valvulaire.  11  nous  a  paru  que  ce 
caractère  appartient  surtout  au  pouls  de  sujets  qui  ont 
la  systole  du  ventricule  très  prolongée,  ce  qui  se  rencontre 
souvent  chez  les  vieillards. 


CHAPITRE    XIV. 

INFLUENCE   DE  LA  BESPIRATION   SUR  LE  POULS. 

Opinions  contradicloires  émises  par  les  physiologistes  sur  ce  sujet; 

elles  tiennent  à  la  différence  des  eflels  qui  se  produisent  suivant  la 

manière  dont  s  exécute  la  respiration. 
A.  Influence  des  mouvements  respiratoires  sur  la  ligne  d'ensemble  di 

tracé,  c'est-à-dire  sur  la  pression  moyenne  du  sang  artérieL  —  Dn 

diflérences  qui  se  produisent  selon  que  les  mouvements  rtaspirateirM 

agissent  avec  plus  d'inlensité  du  côté  du  thorax  ou  du  côté  de  Tabdo- 

men. 
D.  Influence  des  mouvements  respiratoires  sur  la  fréquence  du  pools. 
C  Influence  que  l'effort  d'expiration  (la  glotte  étant  fermée)  exerce  sor 

le  pouls. — Influence  que  l'effort  d'inspiration  (la  glotte  fermée}  exerce 

sur  le  pouls. 
D.  Arrêt  des  battements  de  cœur  sous  l'influence  de  la  respiration. 

§  88.  —  Les  effets  mécaniques  de  la  respiration  se  tra- 
duisent du  côté  de  Tappareil  circulatoire  par  des  phé- 
nomènes qui  portent  sur  le  système  veineux  et  sur  le 
système  artériel. 

Les  premiers  ont  été  jusqu'ici  les  mieux  étudiés  et  sont 
les  plus  connus.  On  sait  comment  les  mouvements  tbora- 
ciques,  par  leur  action  aspirante  et  foulante  comparable 
au  jeu  d'un  soufflet,  font  tantôt  pénétrer  le  sang  veineux 
dans  le  thorax  et  tantôt  le  refoulent  dans  les  veines  quoD 
voit  alors  se  gonfler  sous  la  peau.  C'est  à  ce  mécanisme  que 
se  rattache  la  tendance  à  Tintroduction  de  l'air  dans  les 
veines,  pendant  les  opérations  chirurgicales  qui  portent 
sur  la  région  du  cou  ou  sur  la  racine  des  membres  supé- 
rieurs. Bérard  (i)  a  donné  de  ces  phénomènes  une  excel- 
lente description. 

(1)  Bérard,  Cours  dr  plnj^hhtjie,  l    IV,  p.  C2. 


1!<FLU£7ICE  DE  LA   RESPlftATlOIf   SUR   LE  POULS.      285 

•  Uoe  influence  moins  connue  est  celle  que  la  respiration 
exerce  sur  la  circulation  artérielle.  Bien  que  ce  sujet  ait 
été,  principalement  en  Allemagne,  étudié  avec  un  grand 
soio,  il  est  encore  l'objet  de  nombreuses  dissidences. 

Lorsque,  sur  un  animal  vivant,  on  introduit  un  mano- 
mètre dans  une  artère  voisine  du  thorax,  on  voit  que  la 
colonne  de  mercure  est  animée  de  deux  sortes  de  mouve- 
ments :  les  uns,  constitués  par  des  oscillations  petites  et 
fréquentes,  correspondent  aux  battements  du  cœur  ;  les 
autres,  formés  par  des  oscillations  plus  grandes  et  plus 
rares,  dépendent  de  la  respiration. 

Ludwig,  qui  imagina  d'enregistrer  les  oscillations  du 
manomètre  (§51),  obtint  un  tracé  dans  lequel  ces  deux 
ordres  d'oscillations  sont  représentés.  La  figure  suivante 
fait  bien  comprendre  comment  se  combinent  les  deux 
influences  du  cœur  et  du  poumon  sur  le  mouvement  du 
sang. 


Fig.  8ô. 


L'explication  que  Ludwig  donna  de  ce  phénomène  était 
la  suivante  :  —  Les  mouvements  respiratoires  exercent 
sur  le  système  artériel  une  influence  analogue  à  celle  qui 
a  été  signalée  pour  les  veines;  de  telle  sorte  que  la  ten* 
non  artérielle  baisse  par  l'appel  du  sang  qui  se  fait  vers  le 
thorax  à  chaque  inspiration.  Elle  s'élève,  au  coutrairej 
quand  l'expiration  tend  à  pousser  le  sang  artériel  vers  les 
vaisseaux  de  la  périphérie. 

En  expérimentant,  à  Taidc  de  son  sphygmographe, 
Vierordt  arriva  à  la  conclusion  iuverse  et  admit  que  c'est 
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dans  rinspiration  que  le  sang  est  poussé  avec  le  plasde 
force  vers  la  périphérie. 

Heinbrodt  (1),  dans  des  expériences  faites  sur  les  ani- 
maux, trouva  que,  si  les  mouvements  respiratoires  sont 
amples  et  prolongés,  Tinspiration  s'accompagne  d'abord 
d'un  abaissement  de  la  pression  artérielle,  puis  d'une  élé- 
vation de  cette  pression,  tandis  que,  dans  l'expiration,  te 
pression  du  sang  monte  d'abord  et  s'abaisse  à  la  fln.  — On 
voit  donc  que  les  opinions  émises,  relativement  à  TactioD 
que  la  respiration  exerce  sur  la  circulation  artëriellei  se 
contredisent  entre  elles  d'une  manière  à  peu  près  com« 
plète. 

Nous  avons  essayé  à  notre  tour  d'étudier  Tinfluenoe 
qu'exerce  la  respiration  sur  le  pouls  d'après  les  indica- 
tions du  sphygmograpbe.  Ce  sujet  méritait  d'autant  plus 
l'attention  que,  dans  un  grand  nombre  de  maladies  où  il 
existe  de  la  dyspnée,  le  tracé  du  pouls  présente  des  carac- 
tères tout  particuliers  qui  prennent  une  grande  valeur 
lorsqu'on  en  comprend  bien*  le  mode  de  production.  — 
Nous  suivrons  dans  cette  étude  la  marche,  suivante. 

Nous  examinerons  :  l""  Tinfluence  que  les  mouvemenb 
respiratoires  exercent  sur  la  ligne  d'ensemble  du  tracé, 
c'est-à-dire  les  variations  qu'elle  produit  dans  la  tension 
artérielle  qui  s'élève  ou  s'abaisse  ; 

2""  Les  changements  que  les  mouvements  respiratoires 
exercent  sur  la  fréquence  du  pouls; 

â*  Enfin,  les  modifications  que  subit,  sous  ces  influeo* 
ces,  Ja  forme  des  pulsations. 

(4)  CanstaiCs  JahreBbericht,  4  860,  p.  485. 
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I.   Inflaence  des  mouvements  respiratoires  sur  la  ligne  d'ensemble 
du  tracé,  c* est-à-dire  sur  la  pression  moyenne  du  sang  artériel. 

§  89.*— Commel'actiqn  aspirante  et  foulante  que  le  thorax 
Bxerce  sur  le  sang  va  toujours  en  s'éteignant  à  mesure 
]u*on  observe  des  vaisseaux  plus  éloignés  de  la  poitrine, 
il  en  résulte  que  la  pression  du  sang  dans  l'artère  radiale 
9st  presque  entièrement  soustraite  aux  influences  respi* 
ratoires,  quand  celles-ci  n'ont  qu'une  énei^ie  modérée. 
On  peut  s'en  convaincre  en  examinant  les  tracés  du  pouls 
que  nous  avons  déjà  représentés.  Dans  la  plupart  d'entre 
6uXy  la  ligne  d'ensemble  est  sensiblement  horizontale,  ce 
qui  prouve  que  la  tension  moyenne  de  l'artère  radiale  n'a 
pas  varié  d'uqe  manière,  appréciable.  —  Mais  si,  au  lieu 
de  respirer  normalement,  on  fait  des  mouvements  d'in* 
spiration  et  d'expiration  d'une  grande  amplitude,  ou  bien 
si  Ton  fait  obstacle  au  libre  passage  de  l'air  dans  les  voies 
respiratoires,  immédiatement  la  ligne  d'ensemble  du  tracé 
devient  onduleuse,  c'est-à-dire  que  la  pression  moyenne 
du  sang  dans  la  radiale  s'élève  et  s'abaisse  indépendam* 
ment  des  variations  qui  tiennent  aux  contractions  du 
cœur  et  qui  constituent  les  pulsations.  Les  ondulations  qui 
se  produisent  alors  sont  de  même  nature  que  celles  que  la 
figure  85  représente  et  que  Ludwig  a  signalées  le  pre* 
mier. 

Si  Ton  veut  déterminer  à  quel  moment  la  tension 
s'élève,  et  savoir  si  c'est  pendant  l'expiration  ou  pendant 
l'inspiration,  la  question  devient  plus  complexe,  car  les 
choses  se  passent  différemment  suivant  la  manière  dont 
on  respire. 

Lorsqu'on  tient  la  bouche  fermée  et  qu'on  ferme  éga- 
lement l'une  des  narines,  de  façon  que  l'air  pénètre  diffi- 
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cilemciil  dans  lus  voies  res[)iratoires  t-l  qu'il  en  sorte  ara 
une  ^le  difficulté,  on  voit  h  ligne  d'ensemble  a'abamr 
dans  Vinspiralion  et  s'élever  dam  l'expiration  (fig.  86). 


Si  l'on  respire  largement,  la  bouche  ouverte,  de  raçm 
que  l'air  passe  et  repasse  librement  à  travers  les  Toiei 
respiratoires,  on  a  l'effet  inverse  :  la  ligne  d^ensemble  ié- 
lève  dans  Vinspiralion  et  iabaisie  dans  Vexpiration,  comme 
cela  se  voit  sur  la  figure  87. 


Comment  ces  deux  manières  de  rtispiror  produisent- 
elles  des  effets  totalement  opposés?  C'est  ce  que  now 
allons  chercher  a  interpréter  d'après  les  notions  physiolo- 
giques que  l'on  possède  relativement  au  mécanisme  de  U 
respiration. 

§  00.  —  Il  est  évident  que  les  changements  qui  se  pas* 
sent  dans  la  tension  des  artères  pendant  les  mouvemeoli 
respiratoires  tiennent  ii  des  variations  dans  la  pressioa 
qu'éprouveut,  à  leur  surface  extérieure,  l'aorte  et  les  gr« 
vaisseaux  contenus  dans  le  thorax  et  dans  l'abdomeii' 
Quand  l'aorle  est  comprimée,  le  sang  qu'elle  contient  est 
refoulé  dans  les  artères  du  la  périphérie  où  il  élève  la 
pression.  Si  l'on  donlnit  de  la  réalité  de  ce  fait,  od 
pourrait  facilement  s'en  convaincre  par  rcx|)érience  sui- 
vaole  : 
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Expérience.  —  Un  sujet  étant  couché  sur  le  dos,  on 
ipp^que  le  sphygmographe  à  sa  radiale  et  Ton  prend  le 
racé  du  pouls.  Pendant  que  Tinstrument  est  en  marche, 
à  l'oD  comprime  l'abdomen  du  sujet,  aussitôt  la  ligne 
rensemble  du  tracé  s'élève  :  ce  qui  indique  que  le  sang 
ie  l'aorte  a  été  refoulé  dans  les  vaisseaux  de  la  péri- 
phérie. Si  l'on  cesse  la  compression,  le  sang  reflue  dans 
l'aorte,  et  la  ligne  d'ensemble  du  tracé  s'abaisse. 

La  même  chose  doit  donc  se  passer  lorsque  les  mouve-* 
méats  respiratoires  augmentent  ou  diminuent  la  pression 
autour  de  l'aorte,  soit  dans  la  poitrine,  soit  dans  l'abdo- 
men. Mais  les  effets  que  la  respiration  produit  du  côté  du 
Uiorax  «ont  eiactement  inverses  de  ceux  qui  se  passent 
dans  l'abdomen.  Quand  la  poitrine  est  le  ^iége  d'une  as- 
piration, il  existe  dans  l'abdomen. une  compression,  et 
l'on  va  voir  que,  suivant  que  ce  sont  les  influences  tho- 
raciques,  ou  bien  que  ce  sont  les  influences  abdominales 
qui  prédominent,  les  effets  de  la  respiration  sur  le  pouls 
sont  tout  à  fait  inverses. 

§  91 . — Dans  le  thorax,  l'agrandissement  de  la  cavité  au 
moment  de  l'inspiration  donne  naissance  à  un  vide  que 
l'air  extérieur  vient  aussitôt  combler  en  se  précipitant  dans 
les  voies  respiratoires.  Si  la  pénétration  de  Tair  est  facile, 
l'aspiration  est  peu  énergique,  parce  que  le  vide  est  com- 
blé pour  ainsi  dire  à  mesure  qu'il  se  forme.  Mais  si  la 
rentrée  de  l'air  ne  se  fait  que  difficilement,  l'aspiration 
thoracique  devient  beaucoup  plus  intense.  C'est  dans  ces 
circonstances  que  l'on  voit  les  espaces  intercostaux  s'af- 
faisser, les  creux  sus-claviculaires  se  déprimer,  attestant 
l'énergie  de  l'aspiration  intérieure.  Dans  ces  conditions, 
le  sang  des  artères  de  la  périphérie  reflue  en  partie  dans 
l'aorte  thoracique  qui  est  dilatée  comme  le  sont  les  vais- 
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seaux  au-dessous  d'une  ventouse.  Aussi ,  devra-t-on  voir 
baisser  la  pression  moyenne  dans  les  artères  des  membres; 
c'est  en  effet  ce  qui  a  lieu.  —  Dans  l'expiration,  Tiovene 
se  produit.  L'air  ne  peut  s'échapper  assez  vite  sous  l'in- 
fluence  de  la  rétractilité  du  poumon  ;  les  muscles  expira- 
teurs viennent  seconder  Télasticité  pulmonaire  pour  ex- 
pulser Tair  au  dehors.  Alors,  Vaorte  thoracique,  au  lieu 
d'èlre  dans  un  vide  virtuel ,  comme  cela  arrive  dans  les 
conditions  normales,  se  trouve  au  contraire  comprimée  à 
sa  surface  et  chasse  du  sang  dans  les*  artères  périphé- 
riques (1). 

En  même  temps  que  ces  phénomènes  se  produisent 
dans  le  thorax,  voyons  ce  qui  h  lieu  dans  l'abdomen.  Lors- 
que, dans  une  inspiration ,  le  diaphragme  s'abaisse  et 
agrandit  la  cage  thoracique,  il  vient  au  contraire  rétrécir 
la  cavité  abdominale;  il  déprime  les  viscères,  et  ceux-ci 
tendent  à  repousser  en  tous  sens  les  parois  du  ventre  qui 
se  durcissent  et  accusent  une  pression  intérieure  augmen- 
tée. Dans  l'expiration,  le  diaphragme  remonte  «t  les  pa- 
rois abdominales  cessent  d'être  aussi  tendues. —  Pendant 
ces  alternatives  de  pression  augmentée  et  diminuée  dans 
l'abdomen ,  l'aorte  abdominale  subit  des  pressions  va- 
riables comme  celles  que  nous  venons  de  signaler  pour 
l'aorte  thoracique  ;  seulement  les  variations  sont  de  sens 
inverse.  Au  moment  de  l'inspiration,  l'aorte  est  compri- 
mée  et  la  pression  augmente  dans  les  artères  qui  en  éma- 

(1  )  On  conçoit  que  ces  phénomènes  ne  se  produisent  qu*à  un  faible 
degré  quand  la  respiration  est  libre,  car  le  vide  intra-thoracique  oo 
pleurai  n*est  plus  soumis  qu'aux  variations  tenant  au  changement  deli 
rétractilité  du  poumon  plus  ou  moins  distendu  ;  tandis  que,  dans  le  cas 
d  obstacle  au  libre  passage  de  l'air,  le  vide  thoracique  est  influencé  par 
la  raréfaction  et  la  condensation  alternatives  de  Pair  contenu  dans  i« 
poumon. 
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nent;  au  moment  de  Texpiration,  il  se  fait  un  reflux  du 
sang  vers  Taorte  qui  est  soumise  à  une  pression  moindre. 

11  n'est  pas  besoin  d'insister  plus  longuement  sur  ce 
mécanisme  pour  faire  remarquer  que,  dans  Tétat  normal, 
les  influences  de  la  respiration  sur  le  mouvement  du  sang 
artériel  sont  faibles,  et  que,  de  plus,  les  influences  thora- 
ciques  et  abdominales  agissant  en  sens  inverse  les  unes 
des  autres,  doivent  se  neutraliser  en  grande  partie.  Mais 
si  nous  sortons  des  conditions  physiologiques  de  la  respi- 
ration, nous  pouvons  faire  prédominer  Tune  de  ces 
actions  sur  l'autre;  nous  pouvons,  par  exemple,  aug- 
menter les  influences  tboraciqués  toutes  seules,  ou  bien 
les  influences  abdominales.  Alors,  les  effets  des  mouve- 
ments respirâtoires  sur  le  cours  du  sang  artériel  devien- 
dront sensibles,  même  sur  un  vaisseau  éloigné  dés  centres 
comme  l'artère  radiale. 

Toute  gène  au  passage  de  Tair  à  travers  les  voies  respi- 
ratoires augmente  les  influences  tboraciqués  et  produit, 
en  conséquence,  rascetision  de  la  ligne  d'ensemble  du 
tracé  pendant  l'expiration,  sa  descente  pendant  l'inspira- 
lion.  Cet  eflPet  s'observe  lorsqu'on  respire  par  une  seule 
narine.  '  , 

Toute  gène  àVampliation  de  l'abilomen  produira  l'effet 
invei'se  :  Vascension  de  la  ligne  d'ensemble  au  moment  de 
r inspiration  y  sa  descente  pendant  l'expiration.  Il  suffit 
eu  général  de  tenir  la  bouche  ouverte,  et  de  faire 
des  mouvements  respiratoires  d'une  grande  ampleur, 
pour  voiries  influences  abdominales  devenir  prédomi- 
nantes. 

La  connaissance  des  influences  de  la  respiration  sur  le 
pouls  est  féconde  en  applications  pour  le  diagnostic  cli- 
nique. Ainsi,  par  l'examen  du  tracé  de  l'instrument, 
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tandis  que  la  main ,  placée  sur  le  thorax,  explore  le 
rbylbme  de  la  respiration,  on  peut  reconnaître,  dans  un 
cas  de  dyspnée,  quel  est  le  siège  de  Tobstacle  aux  mou- 
vements respiratoires,  et  distinguer  les  cas  où  la  dyspnée 
tient  à  la  difficulté  de  Tintroduction  de  l'air  dans  les  bron- 
ches, de  ceux  où  elle  est  produite  par  Timpossibilité  ou  la 
gène  des  mouvements  da  diaphragme. 

§  92'.  —  La  toux  est  une  expiration  brusque  précédée 
d'un  effort  avec  occlusion  de  la  glotte.  Elle  agit  comme 
Faction  respiratoire  thoracique  et  fait  brusquement  monter 
la  tension  artérielle  (6g.  88). 


Fig.  88. 


§  93.  —  Le  hoquet  est  une  inspiration  convulsive;  il 
aspire  dans  la  poitrine  le  sang  artériel  et  fait  brusquement 
baisser  la  tension  dans  les  artères  périphériques  (fig,  89). 


Fig.  89. 

Ce  que  nous  avons  dit  des  inllueuces  respiratoires  est 
suffisant  pour  donner  une  idée  de  ce  qui  se  passe  dans  la 
plupart  des  maladies  où  la  gêne  de  la  respiration  agit  sur 
le  pouls.  Ces  premières  notions  font  entrevoir  le  parti 
qu'on  pourra  tirer  de  ces  études  au  point  de  vue  pratique, 
surtout  si  Ton  s'attache  à  enregistrer  directement  les  mou- 
vements du  thorax  dans  la  respiration,  et  si,  par  une  étude 
qu'on  pourrait  appeler  la  pneumographiej  on  arrive  à  dé- 
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terminer  les  différents  types  que  la  dyspnée  présente  dans 
les  maladies.  Nous  nous  proposons  de  revenir  ultérieure* 
ment  sur  cet  intéressant  sujet. 

B.  InflueDce  des  mouvements  respiratoires  sur  la  fréquence  du  pouls. 

• 

§  94.  —  L'inspiration  et  l'expiration  font  varier  la 
fréquence  des  battements  du  cœur,  surtout  lorsqu'il  y  a 
difficulté  du  passage  de  l'air  dans  les  voies  respiratoires. 
On  voit,  dans  ces  cas,  la  fréquence  des  battements  du 
cœur  augmenter  dans  l'expiration  et  diminuer  dans  l'in- 
spiration. La  Ggure  86  montre  cet  effet,  que  l'on  retrou* 
vera  plus  prononcé  dans  la  figure  92. 

Nous  pensons  qu'on  doit  expliquer  ces  variations  de  la 
fréquence  des  battements  du  cœur  par  l'action  alternative- 
ment favorable  et  défavorable  que  la  pression  intra-tho- 
racique  exerce  sur  les  systoles  du  ventricule.  Dans  l'expi- 
ration, la  pression  est  augmentée  dans  le  thorax,  ou  tout 
au  moins  le  vide  qui  y  existe  est  diminué;  dès  lors  le  cœur 
a  plus  de  facilité  à  se  contracter,  puisqu'il  est  secondé  par 
une  pression  extérieure.  —  Dans  l'inspiration ,  le  vide 
thoracique  augmenté  lutte  plus  ou  moins  énergiquement 
contre  la  systole  ventriculaire.Or,  nous  avons  montré  (§60) 
comment  le  cœur  règle  le  nombre  de  ses  contractions  sur 
les  résistances  qu'il  doit  surmonter.  Il  serait  peu  philoso- 
phique d'admettre  que  les  prassions  et  les  aspirations  qui 
s'exercent  sur  la  surface  extérieure  du  cœur  n'influencent 
pas  l'action  de  cet  organe,  comme  le  font  les  varia- 
tions de  la  pression  du  sang  qui  agissent  sur  sa  surface 
intérieure.  C'est  comme  si  l'on  disait  que  les  mouvements 
respiratoires  qui  sont  entravés  par  les  obstacles  au  libre 
passage  de  l'air  dans  les  broncheS;  ne  le  sont  pas  égale- 
ment par  des  forces  appliquées  à  l'extérieur  de  la  cage 
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thoracique,  forces  qui  tendraient  à  comprimer  la  poitrine 
ou  à  la  dilater. 

S'il  suffit  de  mouvements  respiratoires  un  peu  amples 
pour  produire  des  variations  notables  daus  les  caractères 
du  pouls,  ces  variations  seront  encore  bien  plus  accusées 
dans  le  cas  d' effort  d'inspiration  ou  d'expiration,  c'est-à- 
dire  lorsque  la  glotte  fermée,  empêchant  absolument  le 
passage  de  l'air,  exagérera  les  aspirations  et  les  compres« 
sions  qui  se  produisent  dans  le  thorax.  Nous  allons  étudier 
cet  ordre  d'influence  de  la  respiration  sur  le  pouls. 

InfliiMiee  de  l'effort  swr  le»  caractères  (àm  pawls. 

§  95.  —  L'effort,  tel  qu'on  le  comprend  en  physiologie, 
consiste  en  une  tendance  énergique  à  l'expiration,  tandis 
que  la  glotte  fermée  empêche  cette  expiration  de  se  pro- 
duire. Dans  ces  conditions,  les  parois  de  Tabdomen  se 
tendent  fortement  et  soulèvent  le  diaphragme  ;  en  même 
temps,  les  muscles  expirateurs  thoraciques  et  abdominam 
se  contractent  puissamment.  Tout  concourt  donc, 
circonstances,  à  comprimer  le  cœur  et  les  vaissMns 
tenus  dans  les  cavités  splanchniques.  Il  en  résulte^ 
difications  de  la  circulation  veineuse  et  de  la  draîlUÉ|ii 
artérielle  ;  ce  sont  ces  dernières  seulement  que  qoqs  tim 
à  étudier. 

Expérience.  —  Qu'on  ferme  la  glotte  et  qu'on  fasse  un 
violent  effort,  on  voit  aussitôt  le  tracé  du  sphygmograpbc 
s'élever  (6g.  90)  d'autant  plus  haut  que  l'effort  est  plus 
considérable,  pour  s'abaisser  au  moment  où  l'effort  est 
terminé,  et  se  relever  ensuite  graduellement. 

Au  lieu  de  fermer  la  glotte,  on  peut  fermer  les  narines 
avec  la  main  et  adapter  à  la  bouche  un  manomètre  qui 
montre  à  quel  degré  s'élève  la  compression  de  l'air  cou- 
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tenu  dam  le  poumon  pendant  l'eflbrt.  Dans  cette  expé- 
rience, on  obtient  parfois  une  pression  de  12  à  iii  centi- 
mètres de  mercure  à  l'intérieur  des  voies  aériennes. 

On  volt  que  les  effets  de  l'efiort  ne  sont,  en  délinitive, 
que  l'exagération  de  ceu;^  que  produit  une  expiration 
brsque  l'issue  de  l'air  à  travers  la  glotte  est  gênée.  Cela 
s'accorde  parfaitement  avec  la  théorie  que  nous  avons 
donnée  précédemment,  et  qui  montre  que  la  compression 
de  l'aorte  élève  la  pression  moyenne  (et  par  conséquent  la 
ligue  d'ensemble  du  tracé]  dans  les  artères  périphériques, 
tandis  que,  lorsque  cette  compression  est  supprimée,  il 
se  produit  un  reflux  du  sang  vers  les  cavités  splanchnî- 
ques  et  un  abaissement  de  la  tension  artérielle  (1  ). 

(l]  Voiri  l'explication  plm  détaillée  de  ce  qni  le  passe  du  eAtâ.de  la 
circnlalion  artérielle  pendant  l'eiTorl  : 

ia  moment  où  l'effort  commence,  le  poula  qoi  ae  prodainit  sur  une 
figue  horizontale  ab  (Hg.  90],  c'est-ï-dire  sans  intervention  dei  inflnences 


Hg.  90. 

reapiratoiroe,  s'élèvoBabLtemecldetrenc;arrivéà  ann  gummara.reObrt 
(comprimé  l'aorie  iolra-tboracique  et  intra-abdooiinale  avec  toute  la 
farce  dont  il  ail  aosceptible.  Celle  pression  extérieure,  Beoondée  par 
l'élaslicité  du  vaiuMu,  a  chaise  vara  iea  artères  périphériques  une 
partie  do  contenu  de  l'aorte  et  y  a  élevé  la  tension  jusqu'au  degré 
qu'indique  le  point  e.  Mais  ces  artères  périphériques  contenanL  du  sang 
t  une  haute  pression,  donnent  un  débit  plus  rapide;  de  sorte  que,  sous 
l'inflaence  de  cette  accélération  de  la  circulation  périphérique,  l'aorte  se 
vide  de  plus  en  pins  et  diminue  peu  i  peu  de  volume.  En  diminuant  de 
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Mais  les  influences  de  l'eSort  sur  le  pouts  ne  se  bornent 
pas  à  faire  varier  la  ligne  d'ensemble,  c'est-à-dire  ta  pres- 
sion moyenne  du  sang  dans  les  artères;  elles  font  ansa 
changer  ta  forme  el  la  fréquence  du  pouls. 

§  96.  — Le  pouls,  au  moment  où  l'effort  a  élevé  la 
tension  de  la  radiale,  devient  fortement  dicrote;  plus  on 
maintient  longtemps  l'effort,  plus  ce  dicrotisme  devient 
prononcé.  Cela  peut  s'expliquer  d'abord  par  la  moindre 

Ttdume,  l'aorte  perd  de  sa  teoBion  élastique,  à»  telle  sorte  qoe  luiDimce 
qDJ  pousse  le  sang  vers  la  périphérie  faiblit  graduel lemeat.  Le  Duximnin 
de  tenùon  ne  se  maintient  donc  pas  dans  les  artères  émanées  de  l'aorte, 
mais  il  décroît  peu  k  pea,  i  mesura  que  décroît  la  tension  des  parois  de 
l'aorte,  quoique  l'effort  se  maintienne  le  mdme  et  que  la  preuioD  de 
l'air  dans  le  poumon  reste  au  même  degré,  comme  on  peut  s'en  assurer 
par  l'emploi  du  manomètre.  La  figure  90  montre  celte  décroissance  ds 
la  tension  et  fait  voir  que,  à  partir  du  point  c,  la  ligne  d'msemble  du 
tracé  va  toujours  en  s'abaissent. 

Prenons  la  figure  91 ,  qvii  montre  la  série  des  plu^nomènes  b  partir  da 


fig.  91. 

mometil  oiil'elfort.quiaduréuncerlain  temps,  va  cesser  tout  d'un  coup. 
De  a  en  b  l'efîort  se  continue,  la  tension  est  élevée  dans  la  radiale,  ) 
cause  de  la  compression  de  l'aorte.  L'effort  cesse  au  point  6 .  AnssilAt, 
le  sang  des  artères  périphériques  dans  lesquelles  la  tension  est  forts 
retlue  dans  l'aorte  qui,  revenue  sur  elle-même  st  cessant  d'être  compri- 
mée, setrouve  pour  ainsi  dire  trop  large,  et,  par  suite  de  ce  reflux  aubit, 
la  tension  baisse  subitement  dans  la  radiale.  —  Mais  à  partir  de  ce  mo- 
ment, le  CŒOf,  continuant  à  battre,  rétablit  peu  à  peu  l'état  primitif  ôt 
la  tension  artérielle,  el  l'on  voit  la  ligae  d'ensemble  du  tracé,  d'abord 
tombée  en  c,  s'élever  peu  i  peu  pour  reprendre  son  niveau  normal  en  i. 
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réplétion  de  Taorte  qui,  en  conséquence,  devient  plus 
élastique,  et  de  plus,  par  le  volume  moindre  des  ondées 
lancées  par  le  ventricule  (§  85) .  En  effet,  pendant  Teffort, 
la  rentrée  du  sang  dans  la  poitrine  est  entravée  par  la 
pression  considérable  qui  règne  dans  cette  cavité.  Pès 
lors,  le  sang  veineux  revient  moins  abondamment  au 
cœur  droit;  celui-ci  en  envoie  moins  au  poumon,  et  enfin 
il  en  revient  moins  du  poumon  au  cœur  gauche.  De  là 
doit  nécessairement  résulter  un  moindre  volume  des  on- 
dées ventriculaires  gauches. 

Cette  idée  est  confirmée  encore  par  cet  autre  fait,  que, 
lorsqu'on  a  cessé  Teffort,  les  pulsations  continuent  à  être 
très  petites  pendant  les  premiers  instants.  En  effet,  pour 
que  le  ventricule  reçoive  du  sang  en  abondance  et  puisse 
eo  eirvôyer  des  quantités  considérables  à  chaque  systole, 
fl  faut  que  le  sang  veineux  qui  rentre  abondamment  dans 
la  poitrine  au  moment  où  l'effort  cesse,  ait  le  temps  de 
tettveraer  le  cœur  droit,  le  poumon  et  les  veines  pulmo- 
1  de  revenir  ^nfin  au^  cœur  gauche  et  d'y  couler 
abondamment  pour  fournir  des  ondées  Volumineuses. 
■ttlûl.éD  général  6  à  7  pulsations 'pour  que  le  sang  ait  ac- 
«m^  06  parcours,  mais  alors  jil  est  versé  au  cœur  gauche 
|iMb  abondamment  que  de  coutume,  à  cause  de  l'accu- 
mulation  qui  s'est  faite  dans  les  veines;  aussi  Ton  voit  les 
pulsations  devenir  plus  fortes  et  leur  période  systolique 
avoir  plus  de  durée  qu'à  l'état  normal, 

$  97.  —  Changements  dans  la  fréquence  du  pouls. — 
Nous  savons  que,  dans  les  circonstances  ordinaires,  la 
forte  pression  dans  les  artères  correspond  à  un  obstacle 
au  cours  du  sang,  et  que,  par  suite,  elle  s'accompagne  de 
ralentissement  des  battements  du  cœur  (§  60).  Dans  l'ef- 
fort d'expiration,  la  pression  est  augmentée  dans  la  radiale 
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comme  l'indique  la  hauteur  du  tracé.  Pourquoi  n'y  a-t-il 
pas  diminution  de  la  fréquence  du  pouls?  Pourquoi  cette 
fréquence  est-elle,  au  contraire,  augmentée?  Nous  allons 
voir  que  Texplication  est  toute  naturelle ,  et  que  cette 
exception  apparente  est  une  confirmation  nouvelle  de  la 
loi  que  nous  avons  indiquée. 

!ci,raugmentation  de  pression  qui  alieu  dans  les  artères 
périphériques  ne  tient  pas  à  ce  que  le  sang  éprouve  un 
plus  grand  obstacle  à  son  écoulement,  mais  elle  provient 
d*une  force  nouvelle  qui  s'ajoute  à  la  contraction  cardiaque 
pour  produire  Tafflux  dans  les  artères.  Cette  forée,  c'est 
la  compression  que  subit  Taorte  dans  le  thorax  et  l'ab* 
domen. 

Pourquoi  c6tte  compression  de  Taorte  ne  iiait^eHefis 
obstacle  à  Tafflux  du  sang  poussé  par  le  cœur?  Cmt4fm 
le  cœur  lui-même  est  situé  dans  le  milieu  comprimé';  «Vit 
qu'il  est  aidé  dans  sa  contractiDn  par  la  même  pression 
qui  agit  sur  Taorte,  et  que  ces  actions  égales  et  contraires 
se  neutralisent  complètement,  au^  point  de  vue  de  la  force 
que  le  cœur  doit  dépenser. 

Si  nous  éliminons  l'action  de  la  pression  extérieure 
agissant  à  la  fois  sur  le  cœur  et  sur  les  parties  intra-thora- 
ciques  et  intra-abdominales  de  Tappareil  circulatoire, 
que  reste-t-il?  Une  pins  grande  facilité  du  passage  du 
sang  dans  les  vaisseaux  de  la  périphérie  qui  ne  sont 
soumis  extérieurement  qu'à  la  pression  atmosphérique, 
tandis  qu'à  leur  intérieur  la  pression  est  augmentée,  et, 
par  suite  de  cet  écoulement  plus  facile,  une  fréquence 
plus  grande  des  battements  du  cœur  pendant  l'effort  (i). 

(1  )  Veut-on  voir  d'une  manière  1res  frappante  Tinfluence  de  la  ten- 
sion artérielle  sur  la  fréquence  du  pouls?  Qu'on  regarde  (fig.  91  de 
c  en  d)  la  durée  comparative  de  chacune  des  pulsations  qui  se  succèdent, 
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C.  loQuence  que  l'etTort  d'inspiralion  [la  glotte  étanl  fermée] 
eiwce  flor  le  pouls. 

§  98,  —  Ce  qui  vient  d'élre  dit  des  effets  de  l'effort 
proprement  dit,  c'est-à-dire  de  la  tendance  n  l'expiration 
lorsque  la  glotte  est  fermée,  fait  prévoir  que  le  ponls  doit 
être;  dans  les  conditions  inverses,  influencé  d'une  manière 
tout  opposée,  et  qu'on  devra  trouver,  en  celte  circon- 
stance, des  modifications  opposées  de  la  ligne  d'ensemble 
du  tracé,  de 'la  fréquence  du  pouls  et  de  sa  forme.  Ijt 
figure  92  montre  le  tracé  du  pouls  dans  uu  effort  violent 
d'inspiration,  la  glotte  élaut  fermée. 


Pour  préciser  davanlt^  la  nature  des  différents  phéno- 
mènes qui  se  produisent,  nous  altons  les  reprendre  un  à  un. 

t*  Influence  de  l'efTort  d'iii.'piralion  sur  la  ligne  d'ensemble  du  tracé. 

Au  moment  de  Vinspiralion,  si  la  glotte  est  fermée,  le 
vide  tntra-pleural  devient  plus  grand  que  de  coutume, 
car  Vélaslictté  du  poumon  qui  résiste  à  l'appel  de  la  paroi 
costale  n'est  plus  contre-balancéo  par  une  pression  inté- 

et  pendant  lesquelles  la  tension  artérielle  se  répare.  On  voit  que  cliacuno 
d'elles,  appartenant  à  un  degré  de  tension  différent,  possède,  non-seu- 
lement une  Torme  spéciale,  mais  aussi  une  durée  s{)éciBle,  et  que,  dans 
les  premières  pulsations  (au  moment  où  la  tension  est  faible),  il  exista 
une  fréquence  très  grande  qui  diminue  i  vu9  d'œil  â  mesare  que  la  ten- 
sion s'élèvp. 
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rieure  suffisante.  Ce  vide  appelle  dans  le  thorax  le  sang  du 
système  artériel,  et  la  tension  baisse  dans  les  artères  péri- 
phériques. La  ligne  d'ensemble  du  tracé  doit  donc  s'abais- 
ser. C'est  ce  qui  arrive  en  effet. 

i°  Influence  de  l'efTort  d'inspiration  sur  la  fréquence  du  pouls. 

Le  cœur  se  trouvant  dans  un  milieu  raréfié^  au  Heu 
d'être  secondé  comme  tout  à  l'heure  par  une  pression  ex- 
térieure, devra,  à  chacune  de  ses  contractions,  lutter 
contre  la  force  nouvelle  qui  le  sollicite  à  se  dilater;  ses 
battements^  éprouvant  plus  de  résistance,  seront  néces- 
sairement plus  rares. 

La  nature  physique  des  effets  que  la  respiration,  avec  ses 
différents  modas,  produit  sur  lé  pouls,  sur  sa  fis|rme  ti  sàr  sa 
fréquence,  ne  nous  seinble  pas:  oontestablevCependaiit, 
pour  suivre  jusqu'au  bout  notre  méthode  de  oontrAle  pir 
les  expériences  physiques,  nous  avons  dû  reproduîipe  ar- 
liûciellement  les  effets  de  la  respiration.  Nous  avons  réussi 
à  reproduire  quelques-uns  d'entre  eux(l),  et  nous  espé- 
rons, avec  des  instruments  plus  parfaits,  les  reproduire 
plus  tard  d  une  manière  plus  complète. 

D.  Arrèl  des  battements  du  cœur  sous  Tinfluence  de  la  respiration. 

§  99.  —  Dans  les  expériences  qui  précèdent,  le  rhythme 
des  battements  du  cœur  est  passivement  modifié  suivant 
que  la  pression  qui  existe  autour  de  cet  organe  est  aug- 
mentée ou  diminuée  par  les  mouvements  respiratoires.  Ou 
a  cité  des  expériences  dans  lesquelles  l'arrêt  complet  des 
battements  du  cœur  pouvait  être  produit  par  de  violents 

(4)  Voy.  les  Comptes  rendus  de  la  Société  de  biologie,  4  859.  Mé- 
moires, p.  298. 
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efforts  de  respiration.  Le  cas  du  colonel  Townsbend  est 
connu  de  tout  le  monde  ;  il  a  été  rattaché  par  les  physio- 
logistes à  une  influence  nerveuse  qui  agirait  sur  le  cœur. 
Une  pareille  influence  e&i  d'autant  mieux  admissible, 
qu'on  connaît  aujourd'hui  la  singulière  propriété  du 
pneumogastrique  dont  la  galvanisation  produit  l'arrêt  du 
cœur  (voyez  §  60).  Chez  certains  sujets,  une  inspiration 
profonde  produit  un  arrêt  semblable.  Chauveau  peut  à 
▼olonté  produire  ce  phénomène^  et  nous  avons  recueilli 
sur  lui  le  tracé  suivant. 


Fig.  93. 

Il  faut^lre debout  ou  couché  sur  le  dos  poui'  réussir  à 
produire  la  suspension  des  battements  du  cœur  par  une 
inspiration  profonde.  Il  nous  a  paru  que  dans  l'attitude 
assise  l'inspiration,  limitée  par  la  flexion  des  cuisses  sur 
Tabdomen,  ne  saurait  être  assez  complète.  —  Que  s'est-il 
passé  pour  produire  cet  arrêt?  Tout  porte  à  croire  que  la 
distension  considérable  du  poumon  dans  cette  circon- 
stance produit  sur  le  pneumogastrique  une  excitation  qui 
réagit  sur  le  cœur  àtitre  de  mouvement  réflexe.  Ce  n*est  là, 
du  reste,  qu'une  hypothèse,  mais  elle  senjble  appuyée  par 
la  similitude  qui  existe  entre  le  tracé  du  pouls  obtenu 
figure  93,  et  celui  que  fournit  la  galvanisation  du  pneumo- 
gastrique sur  un  animal  dont  on  enregistre  les  pulsations 
artérielles. 


CHAPITRE   XV 

CIRCULATION     CAPILLAIRE. 


Au  point  do  vue  du  mouvement  circulatoire,  ce  qui  caractérise  surtout 
la  fonction  des  capiUaires,  ce  sont  les  résistances  considérables  que 
Le  sang  éprouve  dans  ces  vaisseaux,  et  la  variabilité  de  ces  résistances 
sous  rinfluence  de  la  contractilité  vasculaire. 
Phénomènes  physiques  de  la  circulation  capillaire.  —  Nature  des  résis- 
tances an  passage,  do  sang.  —  Ibravemteta  des  globutes.^  Répirtî- 
iâoït  de  la  pression  dans'  les-artères,  les  capillaires  él  les  veinei;  cbtn- 
gemeuls  quç  peut  éprouver  cette  répartition  lorsque  le  i^àaoMtt  dai 
vaisseaux  vient  à  changer. 
Phénomènes  vitaux  de  la  circulation  capillaire.  —  Contractilité  de  eu 
vaisseaux.  — ^  Appareil  vaso-moteur.  —  Tisso  contractile  des  vais- 
seaux. —  Nerfs  vasculaires;  leurs  différeples  origines  et  leurs  difiCé- 
renies  propriélés. 
Effet  que  produit  sur  les  tissus  Tétai  de  conl faction  ou  de  relâchement 

des  vaisseaux  qui  les  traversent. 
De  la  contractilité  Nasculaire  considérée  en  elle-même,  abstraction  faite 
des  influences  nerveuses.  —  Lois  qui  président  aux  changements  d'in- 
lonsité  de  la  contraction  vasculaire. 
Expérience»  qui  démontrent  les  faits  suivants  :  —  4"  Une  excitation  mo- 
dérée portée  sur  un  point  des  téguments  y  produit  la  contraction  des 
vaisseaux.  —  V  Une  excitation  trop  ferle  épuise  la  contractilité  des 
vaisseaux  et  amène  leur  relâchemenl.  —  3°  L'accoutumance  aux  ex- 
citations rend  la  contractilité  vasculaire  plus  difBcile  à  épuiser.  — 
i°  La  pression  que  le  sang  exerce  à  Tintérieur  des  vaisseaux  est  on 
stimulus  de  la  contractilité  vasculaire.  —  5°  La  pression  extérieure 
à  laquelle  un  tissu  est  soumis  modifie  la  force  contractile  de  ses  vais- 
seaux.— G""  Les  variations  de  la  température  exercent  sur  les  vaisseaux 
une  action  particulière  :  le  froid  fait  contracter  tes  vaisseaux,  la  cha- 
leur les  fait  relâcher. 

La  circulation  capillaire  est  caractérisée,  au  pointde 
vue  (lu  niouvemenl  du  sang,  par  les  résistances  considé- 
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raUes  que  ce  liquide  y  éprouve,  et  par  la  faculté  que  les 
petits  vaisseaux  possèdent  de  modifier  spontanément  leurs 
calibres  9  de  manière  à  faire  varier  les  résistances  au^ 
devant  du  sang.  On  sait  déjà  comment  ces  modifications 
de  la  circulation  capillaire  retentissent  sur  la  pression  du 
sang  dans  les  artères  et  sur  le  cœur  lui-même  ;  Tobjet  de 
ce  chapitre  est  d'étudier  les  variations  de  la  circulation 
capillaire  en  elle-même  et  les  changements  qu'elles  pro- 
duisent sur  place,  c'est'-à-dire  dans  les  organes  que  tra- 
versent ces  petits  vaisseaux. 

§  100. — Où  commence  et  où  finit  le  système  capillaire? 
Les  anatomistes  ont  tranché  celte  question  d'une  manière 
arbitraire  en  attribuant  aux  artérioles  et  aux  veinules  un 
calibre  minimum.  Mais  la  physiolc^ie  ne  saurait  se  con- 
tenter de  ces  limites;  eVle  doit  rattacher,  à  ud  groupe 
commun  tous  les  points  du  système  vasculaire  dans  les- 
quels se  produisent  des  phénomènes  du  même  ordre.  Les 
capillaires  s'étendront  donc  pour  nous  jusqu'aux  arté- 
rioles et  aux  veinules  de  petit  calibre.  En  efiet,  dansions 
ces  vaisseaux  se  produisent  des  phénomènes  semblables  : 
un  conflit  plus  intime  du  sang  avec  les  tissus,  un  filtrage 
lent  el  régulier  du  liquide  sanguin  à  travers  des  voies 
étroites  où  il  éprouve  de  grandes  résistances.  Ënfin^  tous 
ces  vaisseaux  possèdent  la  propriété  de  modifier  sponta- 
nément le  cours  du  sang  qui  les  traverse. 

L'emploi  du  microscope  permet  d'observer  avec  une 
facilité  extrême  les  principaux  phénomènes  de  la  cir- 
culation capillaire.  Il  suffit  de  placer  sous  l'objectif  de 
rinstrument  une  membrane  transparente  et  vasculaire 
d'un  animal  vivant,  et  l'on  a  sous  les  yeux  le  spectacle 
du  mouvement  du  sang  avec  toutes  les  variations  que 
lui  impriment  les  influences  physiques  ou  la  contrac- 


30&  PHYSIOLOGIB. 

tilîté  des  parois  yasculaires.  Cependant;  les  premiers  obaer- 
vateurs  qui  ont  étudié  à  Vaide  du  microscope  le  cours  du 
sang  dans  les  petits  vaisseaux  se  sont  fait  une  idée  très 
fausse  des  influences  qui  président  à  ce  mouvement. 
Presque  tous^  partant  d'idées  préconçues^  croyaient  voir 
dans  la  marche  des  globules  Texpression  de  forces  spé* 
ciales  qu'on  avait  autrefois  admises  gratuitement.  —  H 
n'existe  en  redite  qu'une  seule  force  qui  fasse  progresser 
le  sang  dans  les  capillaires,  c'est  la  pression  du  sang  ;  de 
même  il  n'y  a  qu'une  seule  influence  qui  modifie  l'effet 
de  cette  action  impulsive,  c'est  l'état  de  contraction  plus 
ou  moins  prononcé  de  ces  petits  vaisseaux. 

Deux,  sortes  de  phénomènes  devront  être  étudiés  dans 
la  circulation  capillaire*  En  premier  lieu,  les  phénomènes 
physiques,  c'est-à-dire  ceux  qui  se  produiraient  si  ud 
liquide  contenant  des  globules  coulait,  sous  une  certaine 
pression,  à  travers  des  tubes  inertes  d'un  petit  calibre. 
Ensuite  viendra  l'étude  de  la  propriété  éminemment  vitale 
qu'on  nomme  contractilité  vasculaire,  et  de  ses  effets  sur 
le  cours  du  sang. 

Phéiiomèiiea  physiques  de  la  elmiUitl«»B  capillaire. 

§  101 .  —  L'anatomie  nous  enseigne  que  la  capacité  de 
l'arbre  artériel  va  toujours  en  croissant  du  cœur  à  la  péri- 
phérie, de  telle  sorte  que  les  petites  artères,  dans  leur 
ensemble,  offriraient  un  diamètre  bien  supérieur  à  celui 
de  l'aorte  ;  les  capillaires,  si  Ton  additionnait  leurs  cali- 
bres, donneraient  une  section  bien  plus  grande  encore. 
On  pou  rrait  donc  supposer  à  priori  que  le  sang  qui  s'éloigne 
du  cœur  va  rencontrer  des  résistances  de  plus  en  plus 
faibles,  vu  cet  élargissement. des  voies  circulatoires;  mais 
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la  physique  nous  apprend  qu'il  doit  en  être  autrement,  à 
cause  de  rininicnse  accroissement  des  résistances  qu'un 
liquide  éprouve  lorsqu'il  traverse  des  tubes  de  très  petit 
calibre.  Du  reste,  la  preuve  de  ces  résistances  consi- 
dérables résulte  directement  de  la  haute  pression  que 
présente  le  sang  dans  les  artères;  on  en  trouve  encore 
une  preuve  dans  la  difficulté  qu'on  éprouve  à  pousser  à 
travers  les  capillaires  une  injection  même  très  fluide. 

Poiseuille  s'est  attaché  k  démontrer  la  nature  exacte 
de  l'obstacle  que  le  sang  rencontre  dans  les  capillaires.  Il 
a  prouvé  que  ce  ne  sont  pas  des  frottements  du  liquide 
contre  les  parois  des  vaisseaux  qui  retardent  le  mouve- 
ment du  sang,  mais  que  ce  retard  est  l'effet  de  la  cohé- 
sion du  liquide  et  de  l'adhérence  de  sa  couche  extérieure 
aux  parois  vasculaires.  Une  expérience  très  saisissante, 
due  à  Poiseuille,  démontre  clairement  la  nature  de  ce 
phénomène. 

Si  Ton  examine  au  microscope  un  vaisseau  de  petit 
calibre,  on  voit,  à  sa  partie  centrale,  un  courant  rapide 
dans  lequel  sonf  entraînés  les  globules  sanguins.  Sur  les 
bords  de  ce  courant  est  une  couche  transparente  formée 
par  du  sérum  immobile.  Les  globules  ne  peuvent  s'en- 
gager dans  celte  couche  extérieure,  parce  qu'ils  sont 
entraînés  par  le  courant  rapide  qui  se  produit  près  de 
Taxe  du  vaisseau.  Mais  aussitôt  que  l'on  comprime  le  vais- 
seau et  qu'on  arrête  le  cours  du  sang,  les  globules 
s'épanchent  dans  la  couche  transparente  du  sérum  qui 
disparaît  aussitôt. 

Le  microscope  démontre  encore  une  autre  sorte  de 
résistance  que  présentent  les  capillaires  du  plus  petit  ca- 
libre. I^uwenhoeck ,  Spallanzani,  etc.,  ont  vu  que  dans 
ces  vaisseaux,  les  globules'sc  déforment  et  s'allongent, 

20 


306  PHYSIOLOGIE. 

pi*euv6  évidente  de  la  difficulté  qu'ils  éprouvent  à  Ira* 
verser  ces  étroites  filières  (!)• 

Les  résistances  se  répartissent  sur  toute  la  longueur  do 
système  capillaire;  elles  éteignent  graduellement  la  force 
impulsive  que  le  sang  avait  reçue  du  cœur.  C'est  sous  cette 
influence  que  la  pression  qui  vient  du  cœur  décroît  sans 
cesse  des  artères  aux  veines  (*i)»  et  que,  dans  ces  derniers 
vaisseaux^  elle  se  trouve  réduHo  à  une  impulsion  extrè* 
moment  faible  qu'on  appelle  vis  a  tergo. 

H  est  extrêmement  important  de  bien  connattre,  au 

(4 }  Les  observateurs  se  sont  compla  à  décrire  les  formes  variées  ds 
moaTemenl  que  peuvent  prendre  les  glQbules  sanguins.  Trop  sonveat 
ils  ont  oublié  que  toutes  les  oscillations  biiarres  que  ces  globules  exéco- 
tetii  leur  sont  transmises  par  le  sérum  incolore  dans  lequel  ils  flottent,  et 
que  nulle  autre  force  que  celle  qui  préside  au  courant  de  ce  liquide  ai 
saurait  leur  imprimer  ces  mouToments. 

{î)  Voici  comment  se  fait  cette  décroissance  de  pression  des  artères 
aux  veines,  et  comment  elle  est  modiliée  par  les  changements  de  calibre 
dos  vaisseaux. 

Dernouilli  a  indiqué  la  manière  dont  la  pression  décroît  dans  on  tabs 
quelconque  sous  l'influence  d'une  charge  constante*à  l  orifice  d'entrée; 
pourcela,  il  branchait  sur  le  tube  principal  d  autres  petits  conduits  ver- 
ticaux qu'il  nommait  pièzomèlrcs  et  dans  lesquels  le  niveau  du  liquide 
indiquait  le  degré  de  la  pression.  Cette  méthode  permet  d'étudier  dans 
un  tube  les  changements  de  pression  qui  résultent  des  diMrenoas  de 
calibre  qu'il  présente.  —  Nous  avons  montré  {Annatei  des  iciences  imUi- 
rellcB,  4^  série )  Zoologie,  t.  VIII]  que  si  Ton  substitue  des  mdnomètm 
compensateurs  aux  piézomètres,  on  peut  voir  que  la  moyenne  de  pression 
dans  les  tubes  élastiques  dans  lesquels  on  produit  des  afflux  intennitteots 
se  comporte  suivant  les  mêmes  lois,  et  que  les  formules  de  Bernoailh 
lui  sont  parfaitement  applicables. 

On  peut  représenter  graphiquement  les  variations  de  la  hauteur  de» 
piézomètres  et  construire  ainsi  la  courbe  des  modifications  de  la  pression 
dans  le  système  vasculaire.  On  pourra  trouver  dans  la  thèse  Inaugurale 
de  Moilin  (*)  une  figure  schématique  qui  exprime  ces  variations  de 

(*)  Moilin^  thèse  inaUfUrale,  i86S»  dernière  pB^. 
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point  de  vue  physique,  les  variations  que  subit  la  pression 
du  saug  dans  chaque  point  des  voies  circulatoires,  suivant 
le  degré  d'étroitesse  ou  de  relâchement  des  voies  capil- 
laires. C'est  le  seul  moyen  de  se  faire  une  idée  exacte  des 

presùon;  dods  allons,  par  une  figura  analogue.  Taire  comprendre  ce  qui 
M  passa  quand  les  capillaires  changanl  de  diamèlra. 


Fig.  9i. 

Soil  un  mbe  A,  C,  V,  dans  laquai  on  observe  trois  diamèlres  diET^nls 
correspondanl  aux  artères,  aux  capillaires  al  aui  veines.  Le  couranl  se 
faisCDl  de  A  en  V,  et  la  partie  capillaire  C  étant  à  «on  maiimam  d'âlroi- 
tesifl,  la  tension  sera  1res  grande  dans  la  partie  du  tube  qui  correepood 
aux  anéreg  ;  dès  lors,  les  niveaux  piézooié triques  de>  poiots  correspond 
daoU  se  tiendront  sur  la  ligne  T.  Lee  résistances  très  considérables  qui 
existent  dans  la  partie  capillaire  C  font  décroître  rortement  la  tension, 
rooime  l'indique  la  brusque  descente  de  la  ligne  des  niveaux  pirizomé- 
Iriquea,  el  l'intensité  des  résistances  q ai  eiislentdans  cette  partie  capil- 
laire réduit  la  tension  veineuse  à  une  très  faible  bauleur,  comme  on  peut 
le  voir  en  suivant  toujours  la  ligne  T,  au  nivoïu  du  tube  V.  Telle  est  la 
réparlitïoD  de  la  pression  dans  l'appareil  circulatoire;  cette  pression  est 
forte  dans  les  artères,  elle  décroît  rapidement  dans  les  capillaires  et 
devient  très  Taibie  dans  les  veines.  Voyons  maintenant  ce  qui  surviendra 
>i  le  diamètto  des  vaisseaux  capillaires  varie  par  suite  de  leur  coniractilité. 

Supposons  que  la  partie  capillaire  se  dilate,  et,  par  suite,  oppose 
iwnns  de  résistance  an  courent^  aussiiAt  la  ligne  des  niveaux  piézoïné* 
triques  changera  et  prendra  la  position  de  la  ligna  ponctuée  I  dans 
laquelle  on  reconnaît  une  tendance  au  nivellement  de  la  tension  dus  toat 
e  système  de  conduits.  Ainsi,  la  tension  baissera  dans  le  tnbe  A  [sys- 
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changements  qui  surviennent  dans  la  circulation  sous 
rinfluence  delà  propriété  vitale  nommée  contraclilité^  par 
laquelle  les  capillaires  peuvent  d'eux-mêmes  modifier  leur 
calibre. 

PhénoHfièiicii  qnl  dépendent  de  la  eontmctillté  des  vniascnai 

eaplUnlrcs. 

§102. — De  môme  qu'il  existe  pour  les  mouvemcntsde 
la  vie  de  relation  un  appareil  moteur  très  complexe  formé 
de  muscles  animés  par  des  nerfs,  de  même,  pour  produire 
les  mouvements  de  la  vie  organique,  il  existe  des  appa- 

tèmo  arlériel),  elle  décroîtra  moins  vite  dans  la  partie  C  (système  capil- 
laire), et  sera  plus  élevée  dans  la  partie  V  (système  veineax). —  Sil'uo 
examine  la  nouvelle  ligne  de  niveau  de  la  tension  dans  les  capillaires,  on 
voit  quelle  coupe  la  précédente  en  un  point  c\  à  partir  duquel  die  est 
plus  élevée.  Ce  fait  est  important  à  constater,  il  nous  montre  eneSel 
que,  dans  les  capillaires,  ceux  do  ces  vaisseaux  qui  tiennent  au  système 
artériel  se  comportent  tout  autrement  que  ceux  qui  se  rattachent  ao 
système  veineux.  Ici  existe,  relativement  aux  variations  de  la  tension, 
ce  même  antagonisme  qui  a  été  signalé  pour  les  artères  et  les  veines. 
Lors  donc  que  le  relâchement  des  vaisseaux  fera  baisser  la  tension  dao< 
les  artères  et  les  capillaires  artériels,  il  relèvera  simultanément  dans  les 
veines  et  les  capillaires  veineux.  Cela  explique  comment,  dans  certains 
états  congestifs,  des  tendances  à  Thémorrhagie  capillaire  peuvent  se pro* 
duird,  quoique  la  tension  artérielle  soit  plus  faible  que  de  coutume. 

Une  dernière  sorte  d'influence  peut  encore  modiOer  la  répartition  de 
la  tension  dans  l'appareil  circulatoire,  c'est  l'existence  d'un  obstacle  au 
cours  du  sang  veineux.  Il  se  produit  alors  une  stagnation  générale  soos 
l'influence  do  laquelle  la  tension  s'élève  partout  et  tend  à  se  niveler  en 
vertu  du  principe  d'êgalUé  de  pression  dans  les  liquides  communiquants 
et  immobiles.  (Vest  pour  cela  qu'après  la  ligature  des  veines,  la  tension 
s'élève  dans  ces  vaisseaux  à  un  degré  qui  pourra  être  celui  de  la  tension 
artérielle,  si  le  courant  veineux  est  complètement  arrêté.  Ce  nivellement 
de  la  tension  cesse  aus.-ilôt  que  l'obstacle  est  levé  et  que  le  sang  entre 
en  mouvement,  car,  dès  lors,  il  retrouve  dans  les  petits  vaisseaux  des 
résistances  proportionnelles  à  sa  vitesse. 
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reils  spéciaux  d'une  structure  analogue.  L'un  de  ces  appa- 
reils moteurs  les  plus  importants  est  celui  qui  préside  aux 
changements  de  diamèlre  des  vaisseaux  ;  on  le  nomme 
appareil  vaso-moteur.  Un  tissu  contractile  et  des  nerfs  qui 
animent  ce  tissu,  tels  sont  les  éléments  que  nous  allons 
sommairement  passer  en  revue  (1). 

Le  tissu  contractile  vasculaire  se  rattache  aux  muscles 
de  la  vie  organique  ;  il  forme  autour  des  vaisseaux  des  cou- 
ches superposées  dont  les  fibres  dirigées  en  sens  divers 
agissent,  les  unes  dans  le  sens  de  Taxe  qu'elles  tendent  à 
raccourcir,  les  autres  dans  le  sens  du  diamèlre  qu'elles 
resserrent  plus  ou  moins.  Les  capillaires  les  plus  ténus  ne 
possèdent  pas  ces  fibres  musculaires.  Formés  d'une  tunique 
transparente,  ils  semblent  dénués  de  contraclilité,  mais  ils 
sont  élastiques  et  se  dilatent  plus  ou  moins,  suivant  que 
les  vaisseaux  qui  les  précèdent  leur  laissent  arriver  le  sang 
avec  une  pression  plus  ou  moins  forte  (2).  Sur  les  capil- 
laires plus  volumineux,  on  voit  plusieurs  couches  de  fibres 
contractiles;  les  plus  gros  en  présentent  jusqu'à  trois.  A 
mesure  qu'on  observe  des  vaisseaux  d'un  plus  fort  calibre, 
on  voit  apparaître  en  plus  grande  abondance  du  tissu 
élastique;  celui-ci  prédomine  bientôt  sur  le  tissu  muscu- 
laire, de  sorte  que  dans  les  grosses  artères  il  n'y  a  presque 
plus  que  du  tissu  élastique. 

Les  veinules  sont  moins  riches  en  fibres  musculaires  que 
les  artérioles  d'égal  volume.  Quant  aux  artères  de  diffé- 

(4)  Noas  avons  déjà  dit  quelques  mois  de  l'appparell  vaso^iM^ 
Uur^  §  39,  à  propos  do  la  contractilité  arlérielle,  mais  il  esl  indispen- 
sable de  fournir  de  nouveaux  détails  pour  donner  une  idée  môme  som- 
maire de  l'action  propre  des  vaisseaux  et  de  son  rôle  dans  les  phénomènes 
de  la  circnlation  périphérique. 

(2)  Uenle,  Encyel.  anat.,  t.  VII,  p.  54. 
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reDts  organes,  elles  présentent  aussi  des  différences  au 
point  de  vue  de  la  quantité  de  ûbres  contractiles  qu'elles 
renferment.  Les  vaisseaux  de  la  substance  cérébrale,  ceux 
de  la  moelle  et  ceux  des  glandes,  sont  plus  pourvus  que 
les  autres  de  cet  ordre  de  fibres.  Cette  disposition  anato- 
mique  concorde  avec  ce  que  la  physiologie  nous  apprend 
de  la  grande  variabilité  de  la  circulation  dans  ces  or- 
ganes. 

§  103.—  Les  nerfs  qui  animent  les  vaisseaux  et  qui  ont 
reçu  le  nom  de  nerfs  vaso-moteurs  sont  de  deux  ordres. 
Les  uns  émanent  du  grand  sympathique;  on  les  voit 
ramper  sous  forme  de  riches  plexus  sur  toutes  les  artères 
de  Téconomie.  I^es  autres  se  détachent  des  nerfs  spi** 
naux  ;  cette  seconde  espèce  de  nerfs  vaso-moteurs  n'a 
encore  été  démontrée  directement  que  dans  les  vaisseaux 
qui  se  rendent  aux  glandes. 

Henle  et  Stilliug  furent  les  premiers  qui  admirent  une 
action  du  grand  sympathique  sur  les  vaisseaux  ;  ce  der* 
nier  physiologiste  proposa  de  donner  aux  nerfs  vasculair^ 
sympathiques  te  nom  de  vaso-moteurs  qui  a  été  assez 
généralement  accepté.  Mais  c*est  à  Cl.  Bernard  qu'appar- 
tient la  gloire  d'avoir  déterminé,  par  une  expérience  sai- 
sissante, Taction  précise  des  filets  sympathiques  sur  les 
tuniques  vasculaires.  Deux  mots  suffisent  pour  rappeler 
cette  célèbre  expérience  que  tout  le  monde  connaît. 

Sur  un  lapin  blanc,  ou  coupe  le  cordon  du  grand  sym- 
pathique à  la  région  cervicale.  Quelques  instants  après, 
l'oreille  du  côté  qui  correspond  à  la  section  est  plus  rouge 
et  plus  chaude  que  celle  du  côté  sain  ;  ses  vaisseaux  sont 
manifestement  dilatés  (1).  Si  Ton  galvanise  le  bout  péri- 

(1)  Nous  n'avons  point  à  parler  ici  de  l'influence  que  le  grand  sym- 
])albique  exerce  sur  la  pupille  et  qui,  d'après  les  derniers  trayaoi  de 
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(diérique  du  nerf  coupé,  la  rougeur  et  la  chaleur  qui 
s'étaient  produites  disparaissent  pour  faire  place  à  la 
pâleur  et  au  refroidissement  ;  à  ce  moment,  les  vaisseaux 
sont  fortement  contractés.  L'action  du  grand  sympathique 
sur  les  vaisseaux  est  donc  assimilable  à  celle  d'un  nerf 
moteur  quelconque  sur  le  muscle  quMl  anime  :  sa  section 
paralyse  les  vaisseaux  qui  se  dilatent  par  la  pression  inté- 
rieuredu  sang;  son  excitation  fait  contracter  ces  vaisseaux 
qui  se  rétrécissent. 

L'action  des  nerfs  vaso-moteurs  spinaux  est  connue 
depuis  moins  longtemps  encore.  Ludwig  avait  signalé,  en 
1851,  rinfluenceque  la  corde  du  tympan  exerce  sur  la 
circulation  de  la  glande  sous-maxillaire  et  sur  sa  sécré- 
tion. Cl.  Bernard,  soumettant  ce  filet  nerveux  au  procédé 
expérimental  qu'il  avait  employé  pour  le  grand  sympa- 
thique, reconnut  que  la  section  de  la  corde  du  tympan 
resserre  les  vaisseaux  de  la  glande,  tandis  que  la  galvani- 
sation de  ce  nerf  fait  dilater  ces  mêmes  vaisseaux.  On  voit, 
S0U8  cette  dernière  influence,  le  sang  revenir  rutilant  par 
les  veines  de  la  glande  et  s'élancer  par  jets  saccadés, 
lorsque  Ton  fait  une  ouverture  à  ces  veines.  Cl.  Bernard 
trouva  pour  d'autres  glandes  des  filets  analogues  qui  sem- 
blent, comme  la  corde  du  tympan,  avoir  une  action  anta- 
goniste du  grand  sympathique. 

Cette  énumération  rapide  des  deux  ordres  de  nerfs 
vaso-moteurs,  tout  incomplète  qu'elle  est,  suffit  pour 
montrer  que  le  système  vasculaire  peut,  sous  certaines 
influences  nerveuses,  se  relâcher  ou  se  contracter,  de  telle 
sorte  qu'en  définitive  la  vitesse  du  courant  sanguin  peut 
varier  sous  l'influence  de  ces  différents  nerfs.  D'après  la 

Cl.  Bernard,  dépendrait  de  filets  sympathiques  ayant  une  origine  dis- 
lîDeta  de  eelle  des  nerfs  vascnlaires. 


312  PHYSIOLOGIE. 

plupart  des  physiolo^sles ,  il  semble  que  ces  influences 
nerveuses  sur  la  circulation  se  produisent  le  plus  souvent 
sous  forme  d'actions  réflexes. 

Effet  que  produit  sur  les  tissus  Tétat  de  contraction  ou  de  relàcbement 

des  vaisseaux  qui  les  traversent. 

§  1 0/i. — Par  suite  de  Tinfluence  que  Tétat  des  vaisseaux 
exerce  sur  la  rapidité  du  cours  du  sang  à  leur  extérieur, 
il  se  produit  du  côté  des  tissus  dans  lesquels  rampent  ces 
vaisseaux  des  modifications  qui,  à  elles  seules,  peuvent 
faire  connaître  Tétat  de  la  circulation.  La  couleur,  le 
volume  et  la  température  des  organes  varient  suivant  l'état 
de  leurs  vaisseaux. 

Plus  les  vaisseaux  d'une  rt^on  sont  dilatés,  plus  cette 
région  est  rouge^  tuméfiée  et  chaude.  Réciproquement, 
la  contraction  des  vaisseaux  se  traduit  par  la  pâleur,  la 
diminution  de  volume  et  l'abaissement  de  la  température 
de  cette  région.  Quelques  détails  sont  nécessaires  pour 
bien  établir  la  valeur  de  ces  caractères,  afin  qu'ils  puis- 
sent servir  de  criteriurt}  de  l'état  do  la  circulation  dans 
un  grand  nombre  de  circonstances. 

La  coloration  des  tissus  est  plus  ou  moins  rouge,  sui- 
vant que  le  sang,  qu'ils  renferment  est  plus  ou  moins 
abondant;  c'est  un  fiiit  tellement  connu  qu'il  n'y  a  pas 
lieu  d'insister  longuement  sur  ce  point.  Rappelons  seule- 
ment que  la  nuance  rouge  des  tissus  gorgés  de  sang  n'est 
pas  toujours  la  mémo,  et  que,  suivant  qu'elle  est  rutilante 
ou  bleuâtre,  elle  indique  que  le  sang  renfermé  dans  les 
tissus  y  circule  rapidement  ou  qu'il  y  est  retenu  par 
quelque  obstacle  situé  du  côté  des  veines. 

Le  volume  des  organes  doit  nécessairement  varier  avec 
l'état  de  leurs  vaisseaux.  Kn  effet  i  Trlément  vasculaire 
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entre  presque  toujours  pour  une  très  grande  part  dans 
leur  structure  ;  il  ne  Tant  donc  pas  s'étonner  si  la  dilata- 
tion ou  le  resserrement  d'un  grand  nombre  de  vaisseaux 
produit  le  gonflement  ou  Tamaigrissement  de  l'organe  qui 
les  renferme.  Ces  changements  de  volume  peuvent  donc 
renseigner  utilement  sur  l'état  d'anémie  ou  d'hypérémie 
d'nn  oi^ane.  I^  plupart  des  changements  qui  survien- 
nent d'une  manière  brusque  dans  le  volume  d'un  organe 
sont  dus- à  des  changements  dans  l'état  de  ses  vaisseaux. 
Les  infiltrations  liquides  ou  gazeuses  qui  peuvent  produire 
des  tuméfactions  rapides  se  reconnaissent  à  des  caractères 
particuliers;  aussi,  peut-on  considérer  les  changements  de 
volume  des  organes  comme  l'expression  la  plus  fidèle  des 
changements  qui  se  produisent  dans  le  calibre  de  leurs 
vaisseaux.  - 

La  température  d'une  partie  renseigne  aussi  très  utile- 
ment sur  l'état  de  sa  circulation  capillaire;  mais  ici  il  n'y 
a  plus  un  rapport  exact  entre  l'état  des  vaisseaux  et  la  tem- 
pérature. Le  problème  est  complexe  et  mérite  d'attirer 
spécialement  notre  attention.  Nous  en  parlerons  avec  dé- 
tail à  propos  de  la  physiologie  pathologique  des  phéno- 
mènes fébriles  et  conjçeslifs.  Il  suffit  de  dire  pour  l'instant 
que  la  chaleur  d'une  partie  s'élève  en  raison  de  la  rapidité 
de  sa  circulation,  toules  les  fois  que  celte  partie  est  habi- 
tuellement soumise  à  une  cause  de  refroidissement  qui  lui 
donne  une  température  normale  inférieure  ii  celle  que 
présente  le  sang  dans  le  cœur  ;  cette  dernière  se  retrouve 
à  peu  près  fixe,  sauf  de  très  légères  variations,  dans  tous 
les  viscères  logés  dans  les  cavités  splanchiiiquos. 

Ces  efiels  secondaires  des  changements  qui  surviennent 
dans  la  circulation  capillaire  seront  traités  plus  loin  avec 
développement. 
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De  la  contraclililé  vasculaire  considérée  en  elle-même, 
et  des  agents  qui  Tinfluencent. 

§  105. —  Dans  le  système  de  la  vie  animaleries  muades 
n^obéissent  pas  seulement  aux  influences  nerveuses^  mais 
ils  peuvent  aussi  réagir  contre  des  excitations  directement 
portées  sur  eux.  Cette  distinction  de  la  contracUlité  mus- 
culaire isolée  de  toute  influence  nerveuse  a  été  fondée 
par  Haller;  elle  a  reçu  de  Cl.  Bernard  une  démonstration 
éclatante  lorsque  ce  physiologiste  a  prouvé  que  Tem- 
poisonnement  par  le  curare,  détruisant  toute  action  ner- 
veuse, laisse  encore  subsister  la  contractilité  musculaire. 

Le  tissu  contractile  des  vaisseaux  possède,  lui  aussi, 
cette  irritabilité  propre  qui  le  fait  entrer  en  jeu  sans  que 
les  nerfs  soient  excités.  Un  grand  nombre  d'agents  pby<- 
siques  ou  chimiques,  appliqués  aux  vaisseaux,  produisent 
sur  eux  des  eflets  bornés  sensiblement  aux  points  où  ils 
ont  été  portés,  et  variables  suivant  Ténergie  ou  la  durée 
d'application  de  ces  agents.  De  nombreuses  expériences 
faites  par  difTérents  physiologistes  ont  révélé  quelques-unes 
des  lois  auxquelles  est  soumise  la  contractilité  vasculaire. 

Ce  que  J.  Hunter  a  dit  de  la  contractilité  des  artères 
semble  pouvoir  s'appliquer  exactement  à  celle  des  vais- 
seaux capillaires,  c'est-à-dire  que,  de  part  et  d'autre,  il 
existerait  un  état  moyen  de  la  contraction  qui  corres- 
pondrait au  diamètre  moyen  de  ces  vaisseaux  et  à  un 
état  circulatoire  de  rapidité  moyenne  ;  toute  augmen- 
tation et  toute  diminution  de  cette  contraction  produi- 
raient, dans  la  circulation  sanguine,  un  ralentissement 
ou  une  accélération  consécutive.  Henle,  rassemblant  les 
résultats  obtenus  par  diflérents  physiologistes,  signala 
quelques-uns  des  caractères  de  la  contractilité  des  capil- 
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laires.  Il  vit  :  l*"  que  la  contraction  de  ces  vaisseaux  y  pa- 
reille à  celte  des  muscles  de  la  vio  organique  que  le  grand 
sympathique  anime ,  ne  se  produit  qu'un  certain  temps 
après  que  l'excitation  a  eu  lieu,  et  que  cette  contraction 
persiste  encore  quelque  temps  quand  Texcitation  a  cessé; 
¥  que  la  contraction  vasculaire  est  suivie  d'un  relâcbe* 
ment  secondaire  qu'il  appelle  paralysie  des  vaisseaux {i). 
Thomson,  Warthon -Jones  et  d'autres  auteurs  ont  vu  que, 
si  Ton  fait  agir  sur  les  vaisseaux  des  agents  chimiques,  des 
solutions  salines  par  exemple,  suivant  leur  degré  de  con- 
centration, ces  solutions  produiront  des  effets  tout  opposés  : 
faibles,  ces  solutions  feront  contracter  les  vaisseaux  ;  plus 
coDcentrées,  elles  en  amèneront  la  dilatation. 

Pour  rattacher  ces  faits  à  une  théorie  générale,  il  suffit 
de  tenter  un  rapprochement  entre  la  contractilité  des 
muscles  de  la  vie  organique  et  celle,  mieux  connue,  des 
muscles  de  la  vie  animale.  Ce  parallèle  conduit  à  l'hypo* 
thèse  d'un  épuisement  de  la  contractilité  pour  expliquer 
le  relâchement  qui  suit  la  contraction  prolongée  des  vais< 
seaux. 

Nous  croyons  que  cette  comparaison  peut  être  poussée 
très  loin  et  qu'elle  peut  conduire  à  la  détermination  d'un 
grand  nombre  de  lois  relatives  à  la  contractilité  vascu- 
laire. Cette  conviction  nous  a  porté  à  faire  certaines  expé- 
riences que  chacun  peut  répéter  soi-même  et  qui  nous 
semblent  prouver  que  la  contractilité  de  la  vie  organique 
présente,  en  définitive,  plus  d'analogie  que  de  différence 

(4)  Henle^Afialomiegénérale^irdLd,  deJourdan,  t.  II,  p.  54.  —  L'au- 
teur 86  fail,  du  reste,  une  fausse  idée  du  rôle  de  la  contractilité  des 
capillaires:  d'une  part,  il  croit,  avec  Bicbat,  qu'elle  exerce  une*action 
impulsive  sur  le  sang;  d*autre  part,  il  admet  que,  dans  les  vaisseaux 
diltiéx,  le  sang  circule  moins  vite. 
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avoc  la  contractilité  des  muscles  de  la  vie  animale.  — 
L'agent  que  nous  avons  choisi  pour  servir  de  stimulus  à 
la  contractilité  des  artères  est  le  traumatisme^  c'est-a- 
dire  la  contusion  à  ses  différents  degrés,  (^est  sur  les  tégu- 
ments que  ce  stimulus  a  été  appliqué;  la  coloration,  le 
volume  et  la  température  des  organes  sur  lesquels  on  ex- 
périmente servent  à  apprécier  l'état  de  la  circulation  et, 
par  suite,  les  modifications  qui  sont  survenues  dans  le  dia- 
mètre des  vaisseaux. 

4°  Une  excitalion  modérée  portée  sur  uu  point  des  tégumenls  y  produit 

la  contraction  des  vaisseaux. 

§  106.  — Expérience.  —  Si  Ton  opère  sur  le  dos  de  la 
main,  par  exemple,  et  qu'on  frotte  un  corps  mousse  sur 
la  peau  en  traçant  une  ligne  ;  au  bout  de  vingt  ou  trente 
secondes  d'ordinaire,  apparaît  une  raie  pâle  sur  le  trajet 
de  l'instrument,  (lotte  ligne  est  due  à  la  contraction  des 
vaisseaux  touchés  qui,  moins  perméables  au  sang,  rendent 
la  coloration  des  téguments  plus  pâle;  elle  persiste  pen- 
dant un  certain  temps.  Le  retard  de  l'apparition  de  ce 
phénomène,  sa  persistance  après  que  l'excitation  a  cessé, 
justifient  l'opinion  de  Henle  et  le  rattachent  aux  autres 
effets  de  la  contractilité  qui  dépend  du  grand  sympa- 
thique: à  la  contraction  de  l'intestin,  par  exemple. 

T  Une  excitation  trop  forte  épuise  la  contractilité  des  vaisseaux 

et  amène  leur  relâchement. 

§  107. —  Expérience. —  Dans  les  mômes  conditions  que 
tout  à  l'heure,  si  l'instrument  contondant  a  été  appuyé 
avec  plus  de  force,  au  lieu  d'une  ligne  pâle,  apparaît  une 
ligne  ruuye  qui  nous  semble  due  à  la  paralysie  des  vais- 
seaux. —  Ceux-ci,  ayant  été  trop  excités,  se  laissent  dis- 
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tendre  par  la  pression  sanguine.  —  Sur  les  côtés  de  la 
ligne  rouge  se  voient  deux  lisérés  blancs  correspondant 
aux  parties  qui,  situées  en  dehors  du  maximum  d'action 
de  rinstrument,  n'ont  été  excitées  que  juste  assez  pour 
qu'elles  puissent  réagir.  Ces  faits  se  rattachent  encore  à 
l'opinion  de  Henle,  et  semblent  démontrer  l'épuisement  de 
la  contractilité  vasculaire  par  une  sorte  de  fatigue  des 
muscles  vasculaires. 

3**  L*accoulumance  aux  excitations  rend  la  contractilité  vasculaire 

plus  difBcile  à  épuiser. 

§  108. —  Tout  muscle  habitué  à  un  travail  considérable 
acquiert  une  énergie  plus  grande.  L'analogie  conduit 
donc  à  supposer  que,  pour  les  vaisseaux  aussi ,  la  force  • 
contractile  s'accroîtra  si  elle  est  souvent  mise  en  jeu.  Par 
conséquent,  ce  tissu  contractile,  devenu  plus  puissant,  ré- 
sistera davantage  aux  excitants  et  s'épuisera  moins  vite. 
Ou  peut  s  en  convaincre  en  répétant  les  expériences  pré- 
cédentes comparativement  sur  deux  tissus,  dont  l'un  est 
soumis  d'une  manière  habituelle  aux  agents  traumati- 
ques,  et  dont  l'autre  est  abrité  contre  ces  agents. 

Expérience.  —  Si  Ton  opère  comparativement  sur  deux 
points  des  téguments,  dont  l'un  (comme  l'épigastre)  est 
abrité  par  les  vêtements  contre  les  contacts  extérieurs, 
et  l'autre  (comme  la  main)  y  est  souvent  exposé,  on  voit 
qu'en  frottant  dans  les  deux  cas  avec  la  môme  force,  on 
obtient  k  l'épigastre  la  ligne  rouge,  signe  d'épuisement  de 
la  contractilité,  et  à  la  main  la  ligne  pâle,  c'est-à-dire  la 
contraction  mise  en  jeu.  Ce  dernier  fait  prouve  l'existence 
de  V accoutumance  aux  excitations  traumatiques. 

A  cette  interprétation  se  rattache  celle  de  beaucoup 
d*autres  faits  du  môme  genre.  Ainsi,  l'on  peut  expliquer 
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par  une  plus  grande  puissance  de  la  contractiiité  vascu- 
iaire  pourquoi  le  pied  s'habitue  aux  marches  forcées,  la 
main  au  maniement  de  durs  outils,  etc.,  tandis  que  ces 
organes,  aux  premières  marches  ou  aux  premiers  in* 
vaux,  se  gonflaient,  rougissaient  et  devenaient  brûlants, 
signes  évidents  d'une  circulation  rapide  liée  au  relâche- 
ment de  leurs  vaisseaux.  (Voy.  §  10&.) 

4**  Le  froid  el  le  chaud  appliqués  aux  lissus  produisent  sur  la 
contraclilité  des  vaisseaux  une  action  opposée. 

§  109. —  Le  froid  fait  contracter  les  vaisseaux,  la  cha- 
leur les  relâche  ;  de  là  résultent  des  changements  dans  la 
rapiditt^  de  la  circulation  de  ces  tissus  :  le  froid  la  ralentit, 
•la  chaleur  l'accélère. 

Les  faits  qui  prouvent  cette  action  des  changements  de 
température  sur  la  contractiiité  dos  vaisseaux  sont  trop 
connus  pour  que  nous  ayons  besoin  de  les  énumérer.  Si- 
gnalons toutefois  que  chacun  des  effets  produits  sur  les 
vaisseaux  est  suivi,  en  général,  d'un  effet  inverse  qu'on 
a  appelé  réaction.  Après  la  contraction  que  le  froid  a  pro- 
duite, il  est  naturel  d'expliquer  par  Tépuisemenl  de  la 
contractiiité,  le  relâchement  consécutif;  mais  lorsque  la 
chaleur  a  provoqué  un  relâchement,  comment  se  produit- 
il  une  coniraction  vasculaire  plus  forte  que  de  coutume? 
Ne  peut-on  pas  supposer  que  le  tissu  contractile  des  vais- 
seaux, ayant  cessé  d'agir  pendant  un  certain  temps,  a  ac- 
quis par  le  nîpos  une  force  plus  grande,  force  qui  se  tra- 
duit par  une  contraction  plus  énergique  dès  que  la  cause 
du  relâchement  a  cessé?  C'est  li  une  hypothèse  sur  la- 
quelle nous  n'insistons  pas.  Du  reste,  la  contraction  se- 
condaire qui  est  consécutive  à  l'action  de  la  chaleur,  est 
bien  moins  marquée  que  le  relâchement  secondaire  qui 
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se  produit  après  Taction  du  froid  et  qui  rentre  dans  la 
théorie  de  Henle. 

Le  froid  et  le  chaud  n'agissent  pas  seulement  lors- 
qu'ils sont  appliqués  à  Textérieur  des  tissus,  mais  si  la 
température  du  sang  qui  circule  dans  un  vaisseau  s'élève 
ou  s'abaisse,  elle  fait  varier  aussitôt  l'état  des  parois  et 
par  conséquent  le  diamètre  du  vaisseau. 

Si  Ton  place  dans  le  champ  d'une  forte  loupe  la  mem- 
braoe  de  l'aile  d'une  chauve-souris,  on  y  voit  une  riche 
arborisation  vasculaire.  Si  l'on  applique  un  peu  de  glace 
sur  un  tronc  artériel  (reconnaissable  à  la  direction  cen- 
trifuge du  courant  sanguin  qui  le  traverse),  on  voit  que  ce 
vaisseau  se  resserre,  et  do  plus  que  les  branches  qui  en 
émanent  diminuent  notablement  de  diamètre.  Le  sang  a 
été  refroidi  en  traversant  le  vaisseau  qui  était  entouré  de 
glace,  et  l'abaissement  de  la  température  de  ce  sang  a 
provoqué  la  contraction  des  vaisseaux  qu'il  a  traversés.  — 
L'application  de  la  chaleur  sur  un  tronc  artériel  produit 
des  effets  inverses  :  en  échauffant  le  sang  de  ce  vaisseau, 
elle  produit  le  relâchement  des  branches  qui  en  émanent. 

On  peut  encore  démontrer  l'influence  des  changements 
de  la  température  du  sang  sur  la  contractilité  vasculaire 
en  injectant  dans  les  veines  d'un  animal  une  certaine 
quantité  d'eau  chaude  ou  froide  (1).  —  Une  injection 
d'eau  froide  élève  la  tension  arlérielle,  ce  qui  prouve 
(Yoy.  §  40)  qu'elle  produit  la  contraction  des  petits  vais- 
seaux. —  Une  injection  d'eau  chaude  fait  baisser  la  ten- 
skm  artérielle,  preuve  qu'elle  a  produit  le  relâchement 
des  vaisseaux.  (On  verra  plus  tard  comment  cette  influence 
spéciale  du  froid  et  du  chaud  sur  les  vaisseaux  a  pour 

(I]  Voyez  Itagendie,  Des  phénomènes  physiques  de  la  vie^  L  III, 
p.  m  et  239. 
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coDséqucnce  lu  conservation  do  la  température  du  sang 
dans  les  répions  profondes.) 

5^  ÏA  pression  que  le  sang  exerce  à  T intérieur  des  vaisseaux  est  un 
stimulus  de  la  conlractililé  vascnlaire. 

§110. — Lesintluences de  la  pesanteur vienneutàchaque 
instant  augmenter  ou  diminuer  la  pression  sanguine  à  Tin- 
térieur  des  vaisseaux.  Dès  qu'un  membre  est  placé  dans  la 
déclivité,  il  s'ajoute  à  la  pression  du  sang  de  ses  vaisseaux 
une  surcharge  qui,  pour  les  parties  les  plus  déclives,  est 
égale  au  poids  d'une  colonne  simguine  très  haute  quel* 
quefois.  Les  vaisseaux  que  cette  surcharge  tend  à  dilater 
résistent  par  leur  conlraclililé  propre  à  cet  effort  excen- 
trique. Or,  dans  cette  lutte  prolongée,  ils  acquièrent,  par 
une  accoutumance  spéciale,  une  plus  grande  force  contrac- 
tile. —  Inversement,  lorsqu'une  région  est  placée  dans 
l'élévation  prolongée,  elle  perd  une  partie  de  la  force 
contractile  de  ses  vaisseaux,  de  sorte  que,  si  elle  est  placée 
ensuite  dans  la  déclivité,  elle  se  laisse  plus  que  de  cou- 
tume gonfler,  rougir  et  échauffer  par  une  circulation 
plus  rapide.  —  Quelques  exemples  suffiront  pour  prouver 
la  réalité  de  celle  influence  des  changements  de  la 
pression  intérieure. 

Lorsque,  après  une  nuit  passée  dans  la  position  horizon- 
tale au  lit,  on  se  lève  pour  reprendre  l'attitude  verticale, 
on  peut  constater  au  bout  d'un  instant  que  la  face  est  plus 
pale  qu'à  tout  autre  moment  de  la  journée,  et  que  les 
pieds  sont  au  contraire  gonflés,  de  façon  qu'ils  entrent 
avec  assez  de  peine  dans  les  chaussures.  —  Il  suffit  de 
quelques  heures  au  plus  pour  (juc  l'équilibre  de  la  circu- 
lation se  rétablisse,  que  les  pieds  soient  moins  gonflés  et  la 
face  moins  pâle.  —  l^s  vaisseaux  ont  donc  acquis,  sous 
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l'influence  des  changements  survenus  dans  la  pression 
intérieure  du  sang,  une  force  contractile  différente  qui 
s'adapte  à  cette  pression  intérieure  augmentée  ou  dimi« 
nuée,  de  telle  sorte  que  Tétat  circulatoire  se  fait  bientôt 
dans  des  conditions  normales.  —  Ces  faits  prouvent  en- 
core qu'il  suffit  d'un  temps  très  court  pour  que  la  force 
contractile  des  vaisseaux  augmente  ou  diminue  d'une 
manière  notable,  suivant  qu'elle  agit  ou  n'agit  pas  ;  en 
effet,  quelques  heures  au  plus  sont  suffisantes  pour  pro- 
duire des  effets  notables. 

Lorsqu'une  attitude  a  été  gardée  pendant  un  temps  très 
long,  les  changements  survenus  du  côté  de  la  contractilité 
vasculaire  sont  beaucoup  plus  profonds.  —  Ainsi,  lors- 
qu'un malade  a  été  longtemps  retenu  au  lit,  pour  une 
fracture  par  exemple,  la  première  fois  qu'il  se  lève,  il 
est  fort  exposé  à  la  syncope,  c'est-à-dire  à  l'anémie  du 
cerveau,  et,  d'autre  part,  il  présente  toujours  un  degré 
d'enflure  des  jambes  très  prononcé.  Dans  ces  pbéno* 
mènes,  on  ne  saurait  voir  autre  chose  qu'une  exagéra» 
lion  des  effets  physiologiques  que  nous  signalions  tout  à 
l'heure. 

Autre  exemple.  —Dans le  service  du  professeur  Gerdy, 
les  phlegmons  étaient  traités  par  Télévatioii  toutes  les  fois 
que  celle-ci  était  possible.  Or,  nous  avons  vu  maintes  fois, 
lorsqu'on  cessait  l'élévation,  que  le  membre  ramené  dans 
la  position  horizontale,  reprenait  bien  \ite  un  volume,  une 
coloration  et  une  température  exagérés,  par  Teffet  du  re- 
lâchement alonique  de  ses  vaisseaux.  Chez  un  homme, 
un  panaris  du  pouce  avait  été  traité  par  une  élévation 
continue.  Le  bras,  placé  dans  une  position  à  peu  près 
verticale,  y  avait  été  tenu  pendant  trois  semaines  consé- 
cutives. Au  bout  de  ce  temps,  le  panaris  n'était  qu'enravô 
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dans  sa  marche,  mais  la  position  était  devenue  intolérable 
pour  ce  malade  qui  demanda  à  en  être  délivré.  Il  y  avait 
à  peine  quelques  instants  que  le  bras  était  replacé  bori- 
zonlalement  que  toute  la  main  et  Tavant-bras  étaient 
rouges  et  gonflés  ;  les  doigts  sains  étaient  devenus  le  sîégc 
d'une  tuméfaction  considérable  et  môme  gênante  pour  la 
flexion. 

6*  La  preitsion  extérieure  à  laquelle  un  tissu  est  toomis  modifie  la  foroi 

contractile  de  ses  vaisseaux. 

§  m.  —  Lorsqu'une  pression  graduelle  et  égale  est 
appliquée  sur  une  certaine  étendue  des  tissus,  elle  agit 
dans  le  même  sens  que  la  contraction  vasculaire  :  elle 
chasse  le  sang  de  ces  tissus,  les  fait  pâlir  et  les  refroidit. 
La  tunique  contractile  des  vaisseaux  se  trouve  donc  sou- 
lagée d'autant  dans  sii  lutte  contre  la  pression  sanguine 
intérieure;  aussi  subit-elle,  à  des  degrés  variables  suivaut 
rinteusilé  et  la  durée  de  la  pression  extérieure,  les  mêmes 
modifications  que  nous  avons  signalées  pour  le  cas  où  un 
membre  est  placé  dans  une  attitude  élevée. 

Si  l'on  plonge  la  main  dans  une  cuve  à  mercure  et 
qu'on  Ty  tienne  pendant  quelques  minutes  (1),  aussitôt 
qu'on  la  relire,  la  main  est  extrêmement  pâle,  mais 
bientôt  on  la  voit  rougir  et  se  gonfler  d'une  manière  très 
évidente.  — Nous  avons  imaginé  un  appareil  qui  permet 
de  soumettre  certaines  parties  isolément,  la  main  ou  le 
pied  par  exemple,  à  l'aclion  de  l'air  comprimé.  Cest 
l'efiet  inverse  de  celui  de  la  ventouse  de  Junod.  — Au 


(1)11  est  indispensable  de  chaufTer  un  peu  le  mercure  de  la  cuve,  sani 
quoi  la  conductibilité  fort  grande  de  ce  métal  pour  le  calorique  amène- 
rait bien  vite  un  refroidisiiement  intolérable. 
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moyen  de  cet  appareil ,  lorsque  nous  soumettons  Tune 
de  nos  mains  à  une  pression  de  15  à  20  centimètres 
de  mercure  prolongée  pendant  une  dizaine  de  minutes, 
nous  voyons  que,  pendant  la  compression,  la  main  est 
pâle  et  amaigrie  d'une  mauière  étonnante,  tandis  que,  dès 
que  la  pression  a  cessé,  elle  prend  subitement,  pour  quel- 
ques instants,  une  coloration,  une  chaleur  et  un  volume 
bien  supérieurs  à  ceux  de  la  main  qui  n'a  pas  été  com- 
primée. —  11  nous  semble  que  l'explication  la  plus  natu- 
relle de  ces  faits  est  d'admettre  que  la  contractilité  des 
vaisseaux,  réduite  pendant  un  certain  temps  à  l'inaction 
complète,  s'est  afîaiblie  temporairement. 

On  pourrait  montrer  que  la  plupart  des  agents  qui  in- 
fluent sur  la  contractilité  vasculaire  se  comportent  d'une 
manière  analogue  à  celle  des  autres  agents  dont  nous 
avons  parlé;  mais  nous  ne  pouvons  nous  étendre  plus 
longuement  sur  ce  point  de  la  physiologie  circulatoire, 
quelque  digne  d'intérêt  qu'il  nous  paraisse.  Du  reste, 
nous  aurons  à  revenir  bien  souvent  sur  la  contractilité 
vasculaire  dans  la  partie  de  ce  travail  qui  traitera  des 
applications  à  la  pathologie. 

Nous  voici  arrivé  au  moment  où  les  variations  mor- 
bides de  la  circulation  doivent  être  analysées  ;  cette 
tâche,  nous  l'espérons,  sera  rendue  plus  facile  par  les 
études  physiologiques  qui  précèdent.  —  Nous  laisserons 
de  côté  à  peu  près  complètement  la  circulation  vei- 
neuse. Son  rôle  qui,  dans  la  physiologie  circulatoire, 
se  borne  à  ramener  au  cœur  le  sang  qui  revient  des 
organes,  n'offre  non  plus  pour  le  pathologiste  qu'une  im- 
portance secondaire.  Les  veines  sont,  comme  les  appelle 
J.  Hunter,  des  vaisseaux  passifs;  les  mouvements  du 
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sang  veineux  nous  semblent  avoir  beaucoup  moins  d'im- 
porlanee  que  ceux  qui  se  passent  dans  le  cœur,  les  ar- 
tères et  les  capillaires.  Ceux-ci,  en  effet,  présentent  des 
troubles  notables  dans  presque  toutes  les  maladies. 


;t  .  I      .»; 
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CHAPITRE    XVI. 

INTRODUCTION. — MALADIES  DE  LA  CIRCULATION  CAPILLAIRE: 
FIÈVRES,  ALGIDITÉ,  CONGESTIONS,  ETC. 

Les  phénomènes  morbides  sont  soumis  aux  mêmes  lois  que  les  phéno- 
mènes physiologiques.  —  Il  n'y  a  pas  de  forcée  particulières  pour 
produire  les  états  pathologiques.  —  Plan  général  de  la  deuxième 
partie» 

Des  maladies  de  la  circulation  capillaire.  —  Leur  symptôme  principal 
consiste  en  changements  survenus  dans  la  température  animale  et 
dans  la  rapidité  du  mouvement  du  sang.  —  Importance  qu'on  a 
attachée  à  la  chaleur  animale  dans  les  phénomènes  de  la  vie.  ^  Des 
doctrines  médicales  destinées  à  expliquer  les  variations  de  la  tempé- 
rature dans  les  maladies;  influences  fâcheuses  des  théories  métaphy- 
siques. —  Modifications  pathologiques  de  la  vitesse 'de  la  circulation. 
Toutes  ces  modifications  s*expliquent  simplement  par  les  notions  que 
fournit  la  physiologie  expérimentale. 

En  abordant  Tétude  pathologique  de  la  circulation, 
nous  n'entrons  pas  dans  une  voie  nouveile.  La  patho- 
logie, en  effet,  n*est  pas  soumise  à  des  lois  spéciales,  car 
les  maladies  ne  c^onsistent  qu  en  un  trouble  souvent  très 
léger  dans  rharnionie  des  fonctions  physiologiques.  Ladoc* 
trine  de  Brou^sais,  soujnise  à  quarante  années  d  examen, 
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a  laissé  après  elle  une  grande  idée  qui  constitue  toute  une 
révolution  médicale,  c'est  que  la  médecine  esl  physiolo-- 
gique,  c'est-àrdire  que  dans  les  maladies  n* interviennent 
pas  de  forces  spéciales,  mais  seulement  celles  que  la  phy- 
siologie nous  révèle. 

C'est  donc  toujours  le  flambeau  de  (a  physiologie  qui 
va  marcher  devant  nous;  on  verra  quelle  clarté  il  va 
jeter  sur  la  sémiologie  médicale.  Qu'on  ne  lui  demande 
pas  encore  de  dissiper  toutes  les  ténèbres,  et  qu'on  n'ou- 
blie pas  surtout  que  la  physiologie  expérimentale  com- 
mence à  peine  de  nos  jours  à  être  étudiée  d'une  manière 
méthodique.  Ne  serait-il  pas  injuste  d'exiger  dès  aujour- 
d'hui qu'elle  explique  tous  les  faits  dont  tant  de  siècles 
d'observation  nous  ont  révélé  l'existence? 

Nous  laisserons  donc  à  la  clinique  l'étude  de  la  plupart 
des  symptômes  généraux  qui,  dans  les  maladies  de  l'ap- 
pareil circulatoire,  ne  paraissent  pas  se  rattacher  directe- 
ment au  mouvement  du  sang.  Vu  jour  viendra  sans  doute 
où  la  physiologie  pourra  rendre  un  compte  exact  de  ces 
altérations  de  la  nutrition  qui,  du  simple  trouble  fonc- 
tionnel, conduisent  par  gradation  insensible  jusqu'à  la 
lésion  analoniiquc.  Les  premiers  pas  sont  faits  dans  cette 
voie  :  \dL  pathologie  cellulaire  nous  promet  déjà  la  solution 
de  bien  des  questions  de  cet  ordre. 

Parmi  les  phénomènes  pathologiques,  tous  ne  sont  pas 
également  complexes  et  diflîciles  à  interpréter;  il  en  est 
au  contraire  de  très  simples  :  ce  sont  précisément  ceux 
qui,  par  leur  nature,  se  rattachent  aux  phénomènes 
connus  de  la  physique.  De  même  que  le  système  circula* 
toire  peut  être,  comme  on  l'a  vu,  aa»z  fidèlement  repré- 
senté par  un  appareil  hydraulique,  de  môme  aussi  les 
phénomènes  qui  traduisent  bon  nombre  de  ses  maladies 
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peuvent  être  imités  artificiellemeul  par  certaines  altéra- 
tions produites  dans  cet  appareil.  Les  lésions  orguniques 
du  cœur,  celles  qui  troublent  le  jeu  de  ses  valvulps^  les 
altérations  du  système  artériel  qui  changent  la  forme,  le 
volume,  l'élasticité  de  ces  vaisseaux,  peuvent  être  ainsi 
imitées,  non-seulement  au  point  de  vue  de  la  modifica- 
tion que  subit  le  mouvement  du  saug,  mais  aussi  avec 
tout  Tensemble  des  signes  physiques  qui  les  caractérisent. 
Souvent  nous  aurons  occasion  d'appuyer  certaines  asser- 
tions sur  cette  ir^n^Aé^  pathologique,  et  de  reproduire 
des  phénomènes  morbides^  comme  déjà  nous  avons  re* 
produit  les  phénomènes  physiologiques  de  la  circulation 
du  sang. 

Les  parties  les  plus  obscures  de  la  pathologie  de  la  cir- 
culation sont  relatives  aux  maladies  dans  lesciuelles  la 
fonction  est  le  moins  profondément  troublée  :  de  cet  ordre 
sont  les  cas  oii  Faction  nerveuse  s'exerce  d'une  manière 
anormale  sur  le  cœur  ou  sur  les  vaisseaux.  Ce{)endant  le 
problème  est  plus  simple  ({u'on  ne  iK)urrait  le  supposer, 
car  les  forces  vitales  produisent  en  dernière  analyse  des 
effets  tout  à  fait  physiques  :  qn  vaisseau,  lorsciu'il  se 
relâche  ou  se  contracte  sous  une  iuQuence  nerveuse,  faci- 
hte  ou  entrave  le  passage  du  sang;  c'est  à  cela  que  se 
réduit  son  action  sur  la  circulation.  Ici  se  rencontre  une 
grande  ressemblance  entre  les  phénomènes  morbides  et 
les  variations  physiologiques  de  la  circulation  que  nous 
connaissons  déjà;  on  peut  même  dire,  pour  citer  un 
exemple,  que  la  transition  entre  raccroissement  physio- 
logique de  la  rapidité  de  la  circulation  et  la  (lèvre  propre- 
ment dite  est  difficile  à  marquer. 

Voici  Tordre  que  nous  suivrons  dans  cette  deuxième 
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partie.  Comme  la  circulation  capillaire  vient  de  nous 
occuper  en  dernier  lieu,  nous  commencerons  par  étudier 
les  troubles  pathologiques  de  cette  circulation,  en  donnant, 
chaque  fois  qu'ils  serpnt  nécessaires,  des  développements 
physiologiques  pour  faire  mieux  comprendre  la  significa* 
tion  des  phénomènes  morbides.  De  celte  manière,  tout  ce 
qui  est  relatif  à  la  circulation  capillaire  se  trouvera  rassem- 
blé de  façon  qu'on  en  puisse  saisir  l'ensemble.  — Vien- 
dront ensuite  les  lésions  déGnitîves  des  vaisseaux:  d*abord, 
ces  altérations  presque  physiologiques  qu'éprouvent  les 
artères  sous  l'influence  d'un  âge  avancé,  l'induration  et 
Tossification  artérielle;  plus  loin,  les  oblitérations  des  ar« 
tères,  les  anévrysmes,  etc. 

Dans  l'étude  des  affections  du  cœur,  nous  séparerons 
les  lésions  des  valvules  qui  apportent  dans  la  fonction  un 
trouble  mécanique  inhérent  à  l'organe  lui-même,  et  les 
modifications  fonctionnelles  qui,  parfois,  semblent  liées 
à  \m  changement  de  Tinnervation  ou  de  la  nutrition  du 
cœur,  tandis  que,  dans  d'autres  cas,  elles  semblent  être 
un  retentissement  de  lésions  qui  ont  pris  naissance  dans  la 
circulation  périphérique. 

Une  grande  objection  est  faite  de  nos  jours  à  l'étude 
des  signes  physiques  dans  les  maladies  du  cœur  ou  des 
vaisseaux.  Pour  tout  ce  qui  est  relatif  aux  affections  or- 
ganiques de  l'appareil  circulatoire,  on  fait  un  reproche 
aux  tendances  modernes,  et  l'on  dit  que  la  perfection 
qu'on  cherche  dans  le  diagnostic  ne  conduit  qu'à  la 
constatation  de  désordres  tellement  graves  qu'ils  sont 
au-dessus  des  ressources  de  la  thérapeutique.  On  oppose 
aux  médecins  organiciens  l'épigraphe  célèbre  que  Corvi- 
sart  écrivit  en  tète  de  son  livre  : 

ffœrel  latcri  Ici  Mis  ayumlo. 
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Qu'on  nous  permettre  de  ne  point  partager  le  décou- 
ragement général.  Tout  le  monde  a  vu  des  lésions  orga-- 
niques  du  cœur  ou  des  vaisseaux  persister  pendant  de 
longues  années  sans  compromettre  la  vie  des  malades. 
Souvent,  ces  affections  organiques,  incurables  par  elles- 
mêmes,  ne  causent  la  mort  qu'indirectement  en  amenant 
des  maladies  pulmonaires  que  l'art  eût  pu  conjurer. 
Pour  nous,  notre  conviction  est  faite  :  nous  croyons  qu'en 
Tabsence  d'une  thérapeutique  directe  contre  les  maladies 
du  cœur^  il  existe  une  hygiène  efficace.  En  dehors  des 
fiiits  nombreux  que  la  clinique  nous  révèle,  le  bon  sens 
tout  seul  suffirait  à  prouver  que  si  Ton  sait  à  propos  atté^ 
nuer  l'action  trop  énergique  du  cœur,  ou  diminuer  les 
résistances  que  cet  organe  doit  vaincre  dans  les  cas  où  il 
est  affaibli,  on  enraye  tout  au  moins  les  progrès  du  mal 
si  l'on  n'en  peut  détruire  la  cause. 

Dans  le  diagnostic  des  maladies  du  cœur  et  des  vais- 
seaux, il  est  un  élément  tellement  important  que  nul  ne 
saurait  le  négliger,  quelle  que  soit  la  valeur  des  signes 
nouveaux  qu'il  puisse  apporter;  nous  voulons  parler  de 
l'auscultation.  Tant  de  progrès  nouveaux  ont  été  accom- 
plis depuis  I^ennec,  que  l'auscultation,  pratiquée  de  nos 
jours  par  un  médecin  exercé,  peut,  dans  un  grand  nombre 
de  cas,  révéler  la  nature  d'une  affection  organique  du 
cœur.  Aussi  nous  ne  saurions  négliger  dans  le  diagnostic 
cet  élément  important  qui  servira  toujours  de  contrôle 
aux  indications  fournies  par  la  forme  du  pouls.  Nous  ne 
pourrions  avec  quelque  autorité  présenter  les  tracés  gra- 
phiques fournis  par  notre  instrument,  si  le  diagnostic 
auquel  nous  sommes  arrivé  n'était  légitime  en  quelque 
manière.  Or,  rauscultation  est  le  contrôle  auquel  nous 
accordons  la  plus  grande  valeur  toutes  les  fois  que 
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rexameii  cadavérique  D'à  pu  confirmer  le  diagnostic 
porté. 

Toutefois^  comme  la  valeur  des  renseignements  fournis 
par  Tauscultation  est  subordonnée  à  la  théorie  adoptée 
par  le  médecin  qui  ausculte,  nous  serons  forcé  de  donner 
quelques  détails  sur  Tauscultation  du  cœur  à  Tétat  patho- 
logique, sur  la  cause  et  la  signification  des  bruits  de  soufBe 
cardiaques  et  artériels. 

La  forme  graphique  du  pouls  tiendra  pour  nous  une 
large  part  parmi  les  moyens  du  diagnostic  des  affections 
circulatoires.  Nous  n'avons  pu  par  nous-méme  qu'ébau<* 
cher  cette  étude  qui  réclame  de  longues  et  nombreuses 
recherches  ;  il  nous  semble  toutefois  que,  dans  les  résul- 
tats que  nous  présentons  aujourd'hui,  on  peut  enti*evoir 
combien  la  rigueur  du  diagnostic  médical  est  susceptible 
d'être  augmentée. 

Lorsque  nous  trouverons  une  maladie  quelconque  qui 
s'accompagne  habituellement  de  troubles  importants  de  la 
circulation,  nous  indiquerons  ces  troubles  en  essayant  d'eu 
déterminer  la  cause.  Dans  certains  c^,  à  défaut  de  notions 
physiologiques  précises,  nous  montrerons  comment  l'eni- 
pirisme  tout  seul  peut  nous  révéler  des  phénomènes  im- 
portants que  la  physiologie  viendra  sans  doute  expliquer 
plus  tard.  On  verra  comment  certaines  aifections  dites 
spécifiques  donnent  au  pouls  des  caractères  particuliers 
qui  se  produisent  assez  constamment  pour  qu'on  puisse 
les  ériger  à  l'état  de  symptômes  importants,  tout  empi* 
rique  que  soit  leur  constatation. 

En  dehors  même  de  l'appareil  circulatoire,  il  existe  des 
affections  qui  réagissent  assez  sur  le  mouvement  du  sang 
pour  pouvoir  imprimer  au  pouls  certains  caractères  im- 
portants. De  cet  ordre  sont  les  affections  de  Tappareil  res^ 
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piratoire,  les  épancbements  abdominaux,  les  convulsions 
diapbraginatîques»  etc.  Parmi  cet  maladies,  celles  qui 
affectent  les  organes  de  la  respiration  pourront,  atec 
avantage,  être  étudiées  d'une  manière  plus  directe  :  ainsi, 
il  sera  très  important  de  déterminer  avec  précision  la 
forme  des  mouvements  respiratoires  eux-mêmes,  plutôt 
que  d'observer  les  modifications  qui  surviennent  dans  le 
pouls  sous  l'influence  des  maladies  du  poumon.  Mais  en 
attendant  que  cette  étude  que  nous  avons  à  peine  abovdée 
puisse  fournir  des  résultats  assez  précis,  nous  pensons  qu*il 
ne  faut  pas  négliger  d'observer  les  modifications  que  le 
pouls  reçoit  des  différents  types  de  la  respiration,  car  kt 
forme  du  tracé  recueilli  dans  ces  circonstances  peut  déjà 
donner  des  renseignements  d'une  grande  valeur. 

DES   MALADIES   DE   LA   CIRCULATION  CAPILLAIRE. 

$1 12. — Les  maladies  que  nous  aurons  à  décrire  comme 
ayant  leur  point  de  départ  dans  les  troubles  de  la  circular 
tîon  capillaire  ont  été  rassemblées  par  tous  les  nosologistes 
dans  des  groupes  assez  voisins  les  uns  des  autres;  ces 
groupes  renferment  des  affections  dont  les  unes  sont  gêné* 
ralisées  dans  réconomie  tout  entière,  tandis  que  d'autres 
se  localisent  dans  un  ou  plusieurs  organes.  On  y  trouve 
la  fièvre  et  Talgidité  avec  leurs  différentes  formes,  les  états 
congestifs  et  inflammatoires,  les  bémorrhagies  sponta- 
nées, etc.  Les  découvertes  de  la  science  moderne  sont 
venues  justifier  un  pareil  groupement  et  montrer  qu'il  est 
très  légitime,  car  l'élément  principal  de  ces  états  morbi- 
des semble  résider  dans  une  altération  du  mouvement  du 
aaog. 

La  couleur,  le  volume  et  la  température  des  organes 
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varient,  comme  on  Ta  vu  §  lOA.,  toutes  les  fois  que  Tétat 
circulatoire  varie  lui-même.  Cest  principalement  cet  ordre 
de  phénomènes  qui  ont  attiré  Tattention  des  médecins  et 
qui  leur  ont  fait  saisir  une  ressemblance  symptoma* 
tique  entre  des  affections  souvent  très  diverses  par  leur 
siège  ou  leur  cause.  Mais  si  la  médecine  ancienne  a  com* 
pris  vaguement  l'analogie  qui  existe  entre  ces  différentes 
affections  y  elle  a  été  moins  bien  inspirée  lorsqu'elle  a 
cherché  à  saisir  la  nature  véritable  de  chacune  d'dles. 
Privée  de  notions  physiologiques,  elle  fut  réduite,  pour 
expliquer  les  symptômes,  à  des  hypothèses  que  trop  sou- 
?ent  elle  a  prises  pour  des  réalités. 

De  tout  temps,  la  chaleur  animale  a  été  considérée 
comme  le  phénomène  vital  par  excellence  ;  si  Ton  remonte 
aux  temps  les  plus  reculés,  on  trouve  l'antique  fable  du 
feu  dont  Prométhée  anima  sa  statue  ;  si  Ton  redescend 
jusqu'aux  théories  médicales  de  nos  jours,  ou  retrouve 
sous  une  autre  forme  la  même  idée  :  une  combustion 
incessante  produit  de  la  chaleur  chez  les  êtres  vivants;  à 
la  mort,  le  foyer  s'éteint  et  le  cadavre  se  refroidit.  —  De 
rhypothèse  à  la  réalité,  il  n'y  avait  pas  loin;  Lavoisiera 
démontré  Texistence  de  cette  combustion  depuis  si  long- 
temps soupçonnée. 

Mais  l'esprit  de  système  a  toujours  eu  pour  tendance 
de  s'élancer  hors  des  limites  de  ce  qui  est  démontré;  une 
logique  peu  sévère  semble  permise  en  médecine,  dans 
cette  science  où,  dit-on,  Texactitude  mathématique  est 
impossible.  On  partit  donc  de  ce  principe,  que  la  chaleur 
se  produit  chez  les  être  vivants,  et  Ton  admit  que  cette 
chaleur  est  la  manifestation  directe  de  la  force  vitale.  Eu 
voyant  que  dans  certaines  parties  du  corps  la  température 
3'élèye  ou  s'abaisse,  qn  conclut  que  dans  ces  parties  k 
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forée  vitale  s'accroit  ou  diminue,  de  sorte  que  peu  à  peu 
la  pathologie  tout  entière  se  réduisit  à  des  accroissements 
ou  des  diminutions  des  forces,  à  des  états  sthéniqiMs  et 
asthéniques,  à  des  manifestations  d'activité  ou  de  passivité. 
Les  noms  changeaient,  mais  l'idée  générale  restait  la 
même  ;  partout  on  retrouvait  ce  dualisme  formé  de  deux 
entités  :  la  force  et  la  faiblesse  déguisées  sous  des  noms 
différents.  Cependant  la  nature  si  mal  déQnie  de  ces  forces 
avec  lesquelles  on  tendait  à  tout  expliquer  devait  en- 
gendrer de  longues  discussions.  A  ceux  qui  admettaient 
des  maladies  par  excès  de  force,  d'autres  répondaient  en 
disant  :  que  la  force  véritable  consistant  dans  la  santé, 
toute  maladie  est  nécessairement  l'effet  d'une  faiblesse. 
C'est  ainsi  que  la  métaphysique  se  combattait  elle-même, 
sans  que  la  victoire  pût  rester  à  aucun  des  partis.  Aussi 
ces  discussions  ont-elles  duré  pendant  des  siècles  avec  une 
ardeur  croissante  presque  jusqu'à  notre  époque.  Aujour- 
d'hui, de  guerre  lasse,  on  a  renoncé  à  créer  de  prime 
saut  un  système  médical;  on  se  borne  à  lobservation 
clinique  et  à  l'expérimentation  physiologique  qui  seules 
peuvent  conduire  à  ces  généralisations  que  l'on  avait  ten- 
tées prématurément. 

La  physiologie  expérimentale  est  assez  avancée  pour 
qu'on  puisse  dès  à  présent  expliquer,  en  grande  partie,  la 
nature  des  troubles  qui  se  manifestent  dans  la  tempéra- 
ture animale  et  qui  constituent  le  phénomène  le  plus  sail- 
lant dans  un  grand  nombre  de  maladies.  La  physiologie 
nous  apprend  que  c'est  à  la  circulation  pluâ  ou  moins 
rapide  du  sang  que  tiennent  les  variations  de  la  tempéra- 
ture des  organes,  et  que  cette  rapidité  du  cours  du  sang 
est  à  son  tour  réglée  par  une  influence  bien  démontrée, 
celle  de  la  contractilité  vasculaire. 
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Les  autres  phénomènes  qui  sont  liés  à  des  modifications 
du  mouvement  du  sang  étaient  aussi  impossibles  à  expli* 
quer  que  les  variations  de  la  température,  à  une  époque 
où  Ton  ignorait  Texistence  de  la  circulation  du  sang,  et 
cependant  on  voulait  déjà  leur  assigner  une  cause. 
C'était  toujours  en  imaginant  des  forces  ou  des  pro- 
priétés particulières  du  cœur  ou  des  vaisseaux  qu'on 
faisait  face  à  toutes  les  exigences.  Ces  hypothèses  transi* 
toires  ont  eu  le  grand  malheur  d*ètre  trop  facilement 
acceptées  par  les  générations  suivantes  plus  portées  au 
respect  des  anciens  qu'à  la  recherche  toujours  pénible  de 
la  vérité.  De  nos  jours  encore,  lorsqu'un  médecin  perçoit 
sur  une  artère  des  battements  d'une  force  insolite,  et 
qu'il  attribue  ces  pulsations  exagérées  à  un  surcroît  de 
l'action  du  vaisseau,  ne  rétrograde*t-il  pas  sans  s'en  douter 
jusqu'à  Tenfance  de  la  médecine?  N'évoque-t-il  pas  cette 
force  puhifique  des  artères  que  la  découverte  de  Harvej 
eût  dû  pour  jamais  ensevelir  dans  l'oubli  ? 

Réduisons  donc  à  de  justes  limites  le  respect  des  an- 
ciennes doctrines  ;  rejetons  l'existence  de  toutes  les  forces 
qu'on  a  adniise  gratuitement  sans  les  définir  et  sans  les 
localiser,  et  nous  verrons  que  l'observation  rigoureuse  des 
faits  conduit  a  des  explications  fort  simples  de  phénomènes 
qui  semblaient  entourés  de  mystères. 

Puisque  nous  étudions  en  premier  lieu  les  troubles  de 
la  circulation  capillaire  qui  se  caractérisent  principale- 
ment par  des  modiûcations  de  la  température  animale, 
tels  que  les  fièvres,  les  congestions,  les  inflammations;  il 
faut  tout  d'abord  bien  établir  le  lien  qui  existe  entre 
Tétat  de  la  circulation  et  celui  de  la  température.  Cette 
étude  est  aussi  bien  médicale  que  physiologique,  nous  ne 
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pouvions  la  scinder  en  deux  parties.  C'est  par  les  modi- 
fications qui  surviennent  dans  la  température  que  nous 
commençons  la  sémiologie  des  maladies  de  la  circulation 
capillaire,  parce  que  c*est  là  le  caractère  le  plus  saillant 
de  ces  états  morbides.  En  complétant  l'analyse  sympto- 
matique  de  chacune  de  ces  maladies,  nous  montrerons 
comment  les  autres  symptômes  se  rattachent  naturelle- 
ment aux  modiQcations  survenues  dans  Télat  de  la  circu- 
lation, et  nous  pourrons  alors  reconstituer  Tensemble  des 
phénomènes  pathologiques  en  faisant  ressortir  le  lien 
physiologique  qui  les  unit. 


CHAPITRE   XVII. 


DE   LA   CHALBOm  ANIMALE  DANS  SES  RAPPORTS  AVEC 

LA  GiRCULATiON  DU  SANG. 


Trois  phénomènes  ont  frappe  les  physiologiques  :  4®  Tout  animal  prodaiC 
de  la  chaleur.  2®  La  température  des  orgaaes  extéiieurs  s'élève  ou 
s'abaisse  sous  certaines  influences.  3°  La  chaleur  centrale  est  sensi- 
blement fixe. 

A.  De  la  production  de  la  chaleur  animale  (théorie  de  f  ^ivoisier).  Qoelqoes 
modifications  y  ont  été  apportées  par  les  physiologistes  modernes. 

B.  Des  causes  de  déperdition  de  la  chaleur  animale.  —  Rôle  de  b 
circulation  pour  compenser  les  caoaes  de  refroidissement  dans  lei 
organes  situés  à  la  périphérie.  —  Interprétation  des  expériences  dani 
lesquelles  on  fait  varier  la  température  d*un  organe  sous  Tinflueiioe 
d'un  trouble  de  la  circulation. 

G.  De  la  fixité  presque  parfaite  de  la  température  du  sang  dans  1m 
régions  profondes.  —  Cause  de  cette  fixité  ;  elle  réside  dans  i'actioa 
spéciale  du  calorique  sur  la  contractililé  des  vaisseaux.  —  Mode 
d'action  de  la  contractilité  vasculaire  pour  produire  l'uniformité  de  la 
température  des  centres  dans  les  deux  cas  où  cette  température  tend 
à  varier  :  4  °  quand  la  production  de  chaleur  varie  ;  2"  quand  la  déper* 
dilion  de  la  chaleur  varie  par  suite  de  changements  dans  la  tempé- 
rature ambiante. 

L'étude  de  la  ehaleur  animale  peut  être  envisagée  sous 
différentes  faces  ;  l'une  d'elles,  jusqii'ici,  a  principalemeot 
attiré  l'attention  des  physiologistes,  c'est  la  partie  relative 
à  la  production  de  cette  chaleur.  —  Mais  depuis  les  expé* 
riences  de  Cl.  Bernard,  un  autre  genre  de  phénomènes 
est  mis  à  l'ordre  du  jour  :  ce  sont  les  variations  curieuses 
que  présente  la  température  de  certains  organes  qui 
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s'échauffent  ou  se  refroidissent  suivant  que  Ton  coupe  ou 
qu'on  excite  les  nerfs  qui  animent  leurs  vaisseaux.  — 
Enfin,  depuis  longtemps,  les  physiologistes  ont  été  frappés 
d'un  phénomène  curieux  :  la  fixité  presque  parfaite  de  la 
température  dans  les  régions  profondes  du  corps,  fixité 
qui  contraste  avec  la  variabilité  de  la  température  péri- 
phérique et  dont  on. D'à  pas  encore  donné  d'explication 
luitisfaisaute. 

Jusqu'ici  les  éléments  manquaient  pour  comprendre 
<[ans  leur  ensemble  les  rapports  qui  existent  entre  la  pro- 
duction et  la  distribution  de  la  chaleur  dans  l'économie. 
On  n'avait  pas  bien  saisi  le  rôle  de  la  circulation  du  sang 
relativement  à  la  répartition  de  cette  chaleur.  Aujour- 
d'hui que  la  science  est  riche  de  faits,  il  nous  semble 
qu'on  peut  rattacher  à  une  théorie  fort  simple  tous  les 
phénomènes  relatif  à  la  chaleur  animale. 

La  température  du  corps  étant  presque  toujours  supé- 
rieure à  celle  du  milieu  dans  lequel  nous  vivons,  il 
s'ensuit  que  nous  perdons  sanscesse  par  les  influences  ex- 
térieures une  certaine  quantité  de  chaleur;  il  est  donc  né- 
cessaire qu'une  production  constante  de  calorique  vienne 
réparer  ces  pertes,  sans  quoi  la  température  humaine  no 
tarderait  pas  à  se  mettre  en  équilibre  avec  celle  de  l'at- 
mosphère. 

Cette  production  et  cette  déperdition  constantes  don- 
nent naissance  à  une  résultante,  c'est  la  quantité  de  cha- 
leur qu'un  individu  renferme  à  un  moment  donné.  — 
Coniment  se  fait  la  production  de  chaleur  et  comment  la 
déperdition  ?  C'est  à  cela  que  se  réduit  toute  la  question 
dé  la  chaleur  animale. 
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A.  Source*  de  la  ekalear 

§  4 13.  —  Lavoisier  découvrit  la  source  de  la  chalear 
animale  ;  il  montra  que  l'oxygène  emprunté  par  la  respi- 
ration à  Tair  ambiant  est  transformé  par  une  sorte  de 
combustion  en  acide  carbonique  et  en  eau.  Ces  actions 
chimiques  donnent  naissance  à  un  dégagement  de  chalear. 
Les  expériences  de  calorimélrie  les  plus  modernes,  d'ac- 
cord avec  celles  de  Lavoisier,  sont  venues  apporter  une 
nouvelle  confirmation  à  cette  théorie.  Elles  montrent  que 
les  quantités  d'acide  carbonique  et  d'eau  produites  en  un 
temps  donné  par  un  animal  rendent  compte,  avec  une 
exactitude  satisfaisante,  de  la  quantité  de  chaleur  qui  s'est 
dégagée  pendant  ce  môme  temps  (l). 

Lavoisier  était  resté  dans  l'incertitude  sur  le  si^e  précis 
de  la  production  de  la  chaleur,  il  tendait  à  placer  dans  le 
poumon  la  combustion  qui  dégage  le  calorique.  On  sait 
aujourd'hui  que  c'est  dans  tous  les  organes  que  ce  travail 
se  produit.  La  preuve  directe  en  est  fournie  par  ce  fait, 
que  le  sang  veineux  qui  revient  de  tout  le  corps,  celai 
du  cœur  droit  par  exemple,  est  plus  chaud  que  le  sang 
artériel  pris  dans  le  cœur  gauche.  Le  sang  qui  traverse 
le  poumon,  au  lieu  de  s'échaufler,  s'y  refroidit  au  con- 
traire, ce  qui  s'explique  facilement  par  l'évaporation. 

B.   Causes  de  la  déperdition  de  la  ehalenr  animale. 

§  IIA.  —  Supposons  que  la  température  du  corps  soit 
portée  à  un  degré  déQni,  égal  pour  tous  les  points  de 
l'économie;  puis,  qu'à  ce  moment  les  causes  de  refroidi- 

(4)  Voyez,  pour  Texposé  complet  de  ces  expériences,  Gavarret,  Df^ 
chaleur  produite  par  lee  étrei  vivante,  Paris,  4  855. 
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sèment  agissent  seules,  comme  cela  arriverait  pour  un 
cadavre  qu'on  aurait  échauffé  dans  un  bain.  —  Sous  Tin- 
fluence  du  refroidissement,  il  tendra  à  se  faire  une  nou- 
velle répartition  de  la  température,  de  telle  sorte  que  les 
extrémités,  mains,  pieds,  nez,  oreilles,  etc.,  deviendront 
plus  froides  que  le  reste  du  corps.  En  un  njot,  les  por- 
tions qui  présentent  beaucoup  de  surface  et  peu  de  masse 
se  refroidiront  vile,  tandis  que  les  organes  profonds, 
beaucoup  plus  abrilés  contre  les  pertes  de  la  chaleur, 
conserveront  longtemps  leur  température  élevée  (1). 

La  production  constante  d'une  certaine  quantité  de 
chaleur  dans  tous  les  points  de  l'économie  ne  saurait  em- 
pocher qu'il  n'y  ait  une  très  grande  inégalité  entre  la 
température  des  parties  profondes  et  celle  des  parties 
périphériques.  Il  arriverait  nécessairement  deux  choses  : 
1*  les  régions  profondes  se  refroidissant  très  peu,  accu- 
muleraient en  elles  une  très  grande  quantité  de  chaleur; 
2*  les  parties  superficielles,  bien  que  produisant  du  calo- 
rique, en  perdraient  plus  qu'elles  n'en  forment,  et  se 
refroidiraient  en  raison  de  l'abaissement  de  la  tempéra- 
ture extérieure  (2). 

(4)  C'est  ainsi  qu'à  la  surface  du  globe,  non- seulement  la  chaleur  fa 
croissant  à  mesure  qu'on  descend  vers  la  profondeur  de  la  terre  ;  mais 
oette  croissance  n'est  pas  la  même,  suivant  qu'on  la  recherche  dans  la 
plaine  ou  sur  les  pics  élevés.  Les  saillies  du  sol,  rayonnant  davantage, 
se  refroidissent  plus  profondément  ;  ainsi,  pour  arriver  à  des  couches 
iflotbermes  en  plaine  et  en  montagne,  il  faut  creuser  plus  profondément 
dans  ces  derniers  lieux. 

(2)  Les  causes  de  refroidissement  sont  nombreuses  ;  elles  ne  se  bor- 
eent  pas  au  rayonnement  que  nous  citions  tout  à  rbeure.  Tous  les  corps 
ffA  nous  entourent  empruntent  à  nos  tissus  une  quantité  de  chaleur 
d*aiitant  plus  grande,  que  ces  corps  ont  une  température  plus  basse  et 
qu'ils  sont  meilleurs  conducteurs  de  calorique.  Si  l'atmosphère  qui  nous 
entoure  est  agitée,  elle  enlèvera  d'autant  plus  de  calorique  à  notre  corps, 
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Rôle  de  la  circulation,  relativement  au  nivellement  de  la  température 

dans  les  différentes  parties  du  corps. 

§  1 15.  —  11  est  une  fonction  qui  tend  sans  cesse  à  em- 
pêcher cette  inégalité  de  température  entre  les  parties 
superficielles  et  les  parties  profondes  :  cette  fonction, 
c'est  la  circulation  du  sang.  La  circulation,  eu  effet,  vient 
sans  cesse  apporter  aux  parties  superficielles  du  sang 
chaud  qui  vient  des  régions  centrales,  en  même  temps 
qu'elle  rapporte  aux  centres  du  sang  qui  s'est  refroidi  à  la 
périphérie  du  corps.  Cl.  Bernard  et  Walferdin  ont  vu  que 
le  sang  veineux  qui  revient  des  membres  est  plus  froid 
que  le  sang  des  artères  qui  s'y  rendent,  tandis  que  pour 
les  viscères  splanchniques  c'est  l'inverse  qui  se  produit  (1). 

La  circulation  tend  donc  sans  cesse  à  rétablir  l'équi- 
libre de  température  que  le  refroidissement  tend  sans  cesse 
à  détruire.  Ni  Tune  ni  l'autre  de  ces  influences  antago- 
nistes ne  s  exercent  d'une  manière  complète,  de  telle  sorte 

que  le  courant  d*air  sera  plus  rapide  ;  de  même,  dans  le  cas  où  le  corps 
sera  plongé  dans  un  liquide  à  basse  température,  la  vitesse  du  courant 
augmentera  le  refroidissement.  Knfin,  Tévaporation  qui  se  fait,  soit  par 
le  poumon,  soit  à  la  surface  des  téguments,  enlève  à  nos  tissus  une 
quantité  do  chaleur  souvent  très  considérable. 

(1)  En  somme,  pour  que  le  san^  du  ventricule  droit  soit  plus  chaud 
que  celui  du  ventricule  gauche,  il  faut  bien  admettre  que  les  veines  qui 
rapportent  un  san^  échauffé  sont  plus  nombreuses  ou  plus  larges  que 
celles  qui  ramènent  un  sang  refroidi. 

Cl.  Bernard  conclut  très  sagement  que  les  différences  de  température 
que  présente  le  sang  veineux  dans  tel  ou  tel  point  de  Téconomie  nesaO' 
raient  rien  faire  préjuger  sur  le  siège  précis  de  la  caloriGcation,  et  que 
tout  porte  à  croire  qu'aucun  tissu  n'est  étranger  à  la  production  de  la 
chaleur.  Comme  le  sang  veineux  le  plus  froid  est  celui  qui  revient  des 
extrémités,  il  est  bien  probable  qu'il  y  ait  eu  du  calorique  formé  dans  ces 
tissus,  seulement  la  déperdition  de  chaleur,  très  grande  en  ces  points,  a 
excédé  la  production,  et,  en  somme^  le  sang  s'est  refroidi. 
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que,  d'un  côté,  l'inégalité  de  température  augmente  avec 
rabaissement  de  la  température  ambiante;  de  Tautre,  le 
nivellement  de  la  température  des  différents  organes  est 
d*autant  plus  parfait,  que  la  circulation  est  plus  rapide  et 
vient  plus  complètement  réparer  les  pertes  qui  se  produi- 
sent en  certains  points.  —  Lors  donc  qu'on  se  tient  dans 
un  milieu  d'une  température  de  20  degrés,  par  exemple, 
et  qu'on  cherche  au  thermomètre  quelle  est  la  tempéra- 
ture comparative  de  trois  points  du  corps  inégalement 
exposés  au  refroidissement,  tels  que  la  main,  l'aisselle  et 
Turèthre,  on  voit  que  pour  chacun  de  ces  trois  points  la 
température  est  différente  :  la  main  est  la  plus  froide,  puis 
Taisselle,  puis  l'urèthre,  qui  présente  environ  37  degrés 
centigrades.  Si  alors  on  fait  varier  la  température  am- 
lûante,  on  voit  que  tout  abaissement  de  cette  température 
refroidit  beaucoup  la  main,  refroidit  moins  Taisselle  et  ne 
refroidit  pas  sensiblement  l'urèthre.  —  Dans  les  mêmes 
conditions,  si  l'on  accélère  la  circulation  au  moyen  de  la 
gymnastique,  par  exemple,  on  voit  se  produire  sous  cette 
influence  une  tendance  au  nivellement  de  la  tempéra- 
ture :  la  main  s  échauffant  beaucoup,  l'aisselle  moins 
que  la  main,  et  l'urèthre  restant  sensiblement  au  môme 
degré. 

J.  Hunter  signala  des  faits  d'une  très  grande  valeur  re- 
lativement à  la  cause  des  changements  qui  peuvent  sur- 
venir dans  la  température  animale. — Il  vit  qu'une  partie 
quelconque,  lorsqu'elle  devient  chaude,  par  l'effet  d'un 
phlegmon  par  exemple,  ne  peut  s'échauffer  au-dessus 
d'une  certaine  température.  Ce  maximum  qu  elle  ne  sau- 
rait dépasser,  est  ^précisément  la  chaleur  du  sang  dans  les 
cavités  centrales.  —  Hunter  remarqua  en  outre  qu'une 
partie  profonde,  possédant  à  l'état  normal  la  température 
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maximum  dont  nous  venons  do  par]ei\  ne  saurait,  par 
reflet  d*une  inflammation,  acquérir  une  température  plus 
élevée.  Voici  l'expérience  qu'institua  le  célèbre  pbysiolo* 
giste  anglais.  Après  avoir  pris  au  thermomètre  la  tempe* 
rature  du  vagin  d'une  ânesse,  il  injecla  dans  cette  cavité 
un  liquide  irritant,  afin  d'y  provoquer  une  inflammation 
violente;  puis,  quand  cette  inflammation  fut  établie,  il 
prit  de  nouveau  la  température  du  vagin  :  le  tbermomètre 
n'accusa  pas  de  changement  notable  dans  la  chaleur  de 
cette  cavité.  Hunter  entreprit  plusieurs  fois  de  développer 
des  inflammations  dans  les  régions  profondes,  soit  dans 
Tépaisseur  des  grandes  masses  musculaires,  soit  dans  les 
cavités  naturelles,  conmie  le  rectum,  soit  dans  rinlérieur 
du  thorax  ou  de  Tabdomen.  Dans  tous  ces  cas,  la  tempé- 
rature resta  sensiblement  la  même,  après  comme  avant  la 
production  de  l'inflammation  (l). 

Hunter  ne  tira  pas  de  ces  faits  la  conclusion  qui  nous 
semble  la  plus  natiu'eile  :  c'est-îi-diro  (lu'une  partie  péri- 
phérique qui  s'échaufle  doit  presque  entièrement  son  éléva- 
tion do  température  k  l'abord  continuel  d'une  plus  grande 
quantité  do  sang  qui  vient  réparer  les  pertes  que  le  refroi- 
dissement tend  à  produire.  Sans  cela,  il  serait  étrange  de 
voir  Télévalion  de  la  température  s'urrùter  précisi^ment 
au  degré  de  chaleur  du  sang  que  le  cuîur  envoie  aux  or- 
ganes (2).  Les  expériences  faites  sur  rinflammation  déve- 

(i)  J.  Hunter,  OEuvres  complètes  (traducl.de  Richelot,  t.  IIÎ,  p.  «79 
et  Buiv.). 

[i)  Nous  discuterons  plus  tard  la  question  de  savoir  si  une  partie 
congestionnée  ne  peut  pas  produire  olle-uiômo  une  plus  grande  quantité 
de  chaleur;  nous  montrerons  aussi  que  dans  la  Nièvre  la  température 
s'élève  dans  les  régions  centrales;  la  chaleur  du  sang  est  alors  plus  grande 
que  de  coutume.  Si  donc  une  inQammation  s'accompagne  de  fièvre,  ob 
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loppée  dans  les  cavités  profondes  viennent  confirmer  cette 
vuct  en  prouvant  que  tout  organe  qui  possède  normale- 
ment la  température  du  sang,  parce  qu'il  n'est  pas  exposé 
au  refroidissement,  n'est  pas  susceptible  de  s'échauffer 
sous  l'influence  d'une  circulation  plus  rapide. 

Interprétalion  des  expériences  dans  lesquelles  on  modifie  la  tempéralure 

d*un  organe  en  modifiant  sa  circulation. 

§  116.  —  Les  détails  qui  précèdent  vont  rendre  fort 
claire  l'explication  de  certains  changements  de  la  tempé- 
rature qui  surviennent  lorsque  la  circulation  est  modifiée. 
Ces  effets,  signalés  par  les  physiologistes,  tiennent,  les  uns, 
à  l'action  des  nerfs  vaso-moteurs,  les  autres,  à  des  iu- 
fluences  mécaniques  qui  font  varier  la  vitesse  du  courant 
sanguin.  Nous  allons  les  passer  en  revue  successivement. 

!•  La  section  du  nerf  grand  sympathique  au  cou,  sur 
un  lapin,  échauffe  Toreille  correspondante;  la  galvanisa* 
tien  de  ce  môme  nerf  refroidit  l'oreille. 

On  connaît  l'action  du  grand  sympathique  sur  le  dia- 
mètre des  vaisseaux,  et,  par  suite,  sur  la  rapidité  du  cours 
du  sang.  C'est  en  modifiant  la  rapidité  (1)  de  la  circulation 
que  les  nerfs  vaso-moteurs  font  varier  la  température  de 
certaines  parties  (2).  L'oreille  du  lapin,  en  raison  de  sa 

pourra  trouver  dans  le  point  enflammé  la  tempéralure  actuelle  que  pos- 
sède le  sang  dans  les  régions  centrales,  ce  qui  correspondra  à  une  tem- 
pérature supérieure  à  celle  du  sang  chez  un  sujet  sain. 

(4  )  Le  mot  de  rapidité  a  besoin  d*être  déOni  ;  déjà,  à  propos  de  la 
physiologie  des  artères,  nous  avons  établi  la  signification  véritable  que 
ce  mot  doit  avoir  (voy.  §  39).  La  circulation  d'un  organe  devient  plus 
rapide  lorsque,  en  un  temps  donné,  il  passe  une  plus  grande  quantité 
de  sang  à  travers  cet  organe. 

(2)  Brown-Séquard,  le  premier,  a  donné  cette  explication  des  phéno- 
mènee  découverts  par  Cl.  Bernard,  à  une  époque  où  ce  dernier  auteur 
admettait  une  inilueace  immédiate  des  nerfs  sur  la  calorificatioD. 
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minceur  et  de  sa  grande  surface,  tend  à  perdre  beaucoup 
de  calorique.  Dans  le  cas  où  le  grand  sympathique  esl 
coupé,  cette  chaleur  qui  se  perd  est  compensée  parcelle 
que  le  sang  apporte  abondamment;  dans  le  cas  de  galva- 
nisation de  ce  nerf,  la  circulation,  devenue  moins  abon- 
dante, ne  compense  plus  les  effets  du  refroidissement. 

2*  Plus  la  température  ambiante  est  basse,  plus  est 
grande  Tinégalité  de  chaleur  des  oreilles  après  la  section 
du  grand  sympathique  d'un  côté. 

Cet  effet  tient  à  ce  que  la  chaleur  du  sang  apporté  dans 
l'une  des  oreilles  par  une  circulation  plus  rapide,  y  en- 
tretient un  degré  de  température  élevé  dont  l'autre 
oreille  s'éloigne  d'autant  plus  qu'elle  est  plus  soumise  au 
refroidissement. 

Si  le  refroidissement  n'existait  pas,  les  deux  oreilles  au- 
raient toutes  deux  la  température  du  sang,  de  sorte  que 
les  effets  do  la  section  du  grand  sympathique  ne  se  feraient 
pas  sentir.  —  Cl.  Bernard  a  vu  en  effet  qu'après  la  sec- 
tion du  grand  sympathique,  si  Ton  place  le  lapin  dans 
une  étuve,  l'oreille  du  côté  sain  s'échauffe  seule,  de  façon 
que  les  deux  oreilles  présentent  bientôt  la  môme  tempé- 
rature, celle  du  sang  dans  les  régions  profondes. 

On  doit  rapprocher  du  fait  précédent  cet  autre,  signalé 
par  Cl.  Bernard  et  que  des  expériences  de  J.  Hunter  pou- 
vaient taire  prévoir  ;  à  savoir,  que  la  section  des  filets 
splanchniqucs  du  grand  sympathique  ne  produit  pasd'é- 
chauffement  des  viscères.  Ceux-ci,  en  effet,  abrités  contre 
le  refroidissement,  grâce  k  leur  situation  profonde,  pos- 
sèdent sensiblement  la  chaleur  propre  du  sang,  quelle 
que  soit  la  rapidité  de  leur  circulation. 

3°  Cl.  Bernard  a  remarqué  que  si  l'on  coupe  le  grand 
sympathique  au  cou,  il  se  produit  souvent  des  effets 
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croisés  relativement  à  la  température  des  oreilles,  dont 
Tune  s'échauffe  tandis  que  l'autre  se  refroidit. —  Ce  fait, 
posé  eomme  un  desideratum  des  théories  relatives  à  l'in- 
fluence des  nerfs  sur  la  chaleur  animale,  nous  semble  se 
rattacher  très  simplement  aux.  effets  déjà  connus  de  ta 
rapidité  du  cours  du  sang  sur  la  chaleur  des  organes.  En 
effet,  un  tronc  commun  d'origine  existe  pour  les  deux 
carotides,  chez  le  lapin;  la  rapidité  du  courant  sanguitY 
qui- résulte  de  la  section  du  grand  sympathique  exercera 
une  dérivation  du  sang  d'un  côté  de  la  tète  aux  dépens 
de  l'autre,  ce  dernier,  devenant  le  siège  d'une  circulation 
moins  abondante,  devra  donc  se  refroidir  (!)• 

4**  Lorsqu'on  He  l'aorte  abdominale  chez  les  animaux, 
on  voit  que  le  sang  devient  plus  chaud  au-dessus  de  la 
ligature.  —  Ce  fait,  qui  a  été  signalé  par  Cl.  Bernard,  et 
qui  n'avait  pas  reçu  d'explication  plausible,  se  rattache 
tout  naturellement  à  ce  que  nous  avons  dit,  §  115  :  que 
certains  organes  dépensent  plus  de  calorique  par  le  rayon- 
nement qu'ils  n'en  produi.sent  par  eux-mêmes.  Pour  ces 
parties,  le  sang  qui  revient  par  les  veines  est  plus  froid 
que  celui  qui  s'y  rend  par  les  artères;  on  peut  donc  dire 
qu'en  définitive  le  sang  va  s'y  refroidir  :  supprimer  la 

(I)  La  démonstration  de  cette  théorie  peut  élre  donnée  expérimenta- 
lement. Cela  revient  à  prouver  que  dos  variations  croisées  de  la  tempé- 
rature des  oreilles  du  lapin  surviennent  lorsqu'on  fait  varier  mécanique- 
ment la  vitesse  du  courant  sanguin  dans  l'une  des  deux  carotides. 

Expérience. —  Lorsqu'on  place  une  ligature  sur  une  des  carotides,  on 
peut  constater  que  Toreille  correspondanto  se  refroidit  et  que  l'autre 
sTéebaaiïe.  Lors  au  contraire  qu'on  enlève  cette  ligature,  en  môme  temps 
qoeToreilIe  correspondante  s'échauffe,  celle  du  côlô  oppose  se  refroidit. 

Pour  que  ces  variations  de  la  température  soient  bien  appréciables,  il 
faut  opérer  par  un  temps  froid,  et  se  servir  d'un  thermomètre  très 
bcnsible. 

- 1'  ■ 
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circulation  en  ces  points,  c'est  donc  enlever  à  la  masse 
sanguine  une  cause  de  refroidissement.  Or,  les  membres 
inférieurs  sont  un  des  points  d'où  le  sang  revient  le  plus 
refroidi  :  empêcher  la  circulation  dans  les  membres  info- 
rieursy  c'est  donc  échauffer  la  masse  du  sang. 

A  ce  fait  se  rattache  cet  autre,  que  la  température  do 
sang  s'élève  par  l'arrêt  de  la  respiration,  tandis  qu'elle 
s'abaisse  sous  l'influence  d'une  respiration  fréquente.  — 
Il  est  démontré  aujourd'hui  que  le  sang  des  cavités  droites 
du  cœur  est  plus  chaud  que  celui  qui  a  traversé  le  poumon. 
Cet  organe  est  donc  le  siège  d'un  refroidissement  par  suite 
de  Tévaporation  qui  s'y  produit.  L'arrêt  de  la  respiration, 
en  supprimant  cette  source  de  refroidissement,  échauffe 
la  masse  sanguine;  inversement,  une  respiration  accélérée 
est  une  cause  de  refroidissement,  puisqu'elle  donne  nais- 
sance à  une  évaporation  plus  abondante. 

§  117.  — Toutes  les  expériences  dont  il  vient  d'être 
question  montrent  que  les  lois  physiques  président  à  la 
répaililion  du  calorique  dans  l'économie.  Elles  prouvent 
que  la  rapidité  de  la  circulation  produit  ce  double  effet: 
de  réchauffer  les  parties  périphériques  et  de  refroidir  les 
parties  profondes.  Avant  d'aller  plus  loin,  il  reste  à  savoir 
si  la  production  du  calorique  n'augmente  pas  elle-même 
lorsque  le  mouvement  du  sang  devient  plus  rapide,  et 
lorsque,  par  conséquent,  le  conflit  de  ce  liquide  avec  le 
parenchyme  des  organes  devient  plus  fréquent. 

Une  expérience  de  Cl.  Bernard  va  nous  montrer  que, 
dans  une  partie  congestionnée,  réchauffement  est  produit 
à  peu  près  tout  entier  par  le  calorique  que  le  sang  apporte 
en  plus  grande  abondance,  et  que,  s'il  se  produit  sur 
place  plus  de  chaleur  que  dans  les  organes  sains,  cette 
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augnientatiou  dans  la  production  de  chaleur  doit  être 
extrêmement  faible. 

Expérience.  —  La  température  étant  la  môme  aux 
deux  oreilles  d'un  chien,  on  coupe  le  grand  sympathique 
à  gauche;  Toreille  de  ce  côté  présente  bientôt  un  excès  de 
h  degrés  sur  la  température  de  la  droite.  On  enveloppe 
la  tête  de  l'animal  d'un  bonnet  de  ouate,  de  manière  à 
diminuer  la  déperdition  de  la  chaleur.  Une  heure  et 
demie  après,  on  trouve  la  température  de  la  veine  jugu- 
laire du  côté  de  la  section  plus  élevée  de  1  degré  que  celle 
du  côté  opposé  ;  cet  excès  de  température  diminue  gra- 
duellement par  réchauffement  de  Toreille  saine;  il  s  ar- 
rête enûn  à  0*,25.  —  Voici  les  chiffres  exacts  : 

Veine  jugulaire  droite 38" 

Veine  jugulaire  gauche 38^,26 

Sang  artériel 38** 

Dans  cette  expérience,  il  y  a  eu  évidemment  augmen- 
tation dans  la  production  de  chaleur,  puisque,  du  côté 
où  le  grand  sympathique  a  été  coupé,  le  sang  veineux  est 
plus  chaud  que  le  sang  artériel.  Mais  cet  excès  n'est  que 
de  0*,25,  ce  (jui  représente  une  quantité  bien  minime 
relativement  aux  écarts  de  température  qui  peuvent  se 
produire  lorsqu'on  ne  s'oppose  pas  au  refroidissement. 
Dans  ces  cas,  l'élévation  de  la  température  est  donc  à  peu 
près  tout  entière  produite  par  du  calorique  apporté  par 
le  sang. 

C.  He  la  fixité  presque  parfaite  de  la  températare  dans  les 
réglons  profondes i  casses  de  eetle  fixité. 


§  118.  — Lorsqu'on  voit  les  parties  superficielles  du 
corps  passer  d'un  instant  à  l'autre  par  des  alternatives 
d'échauilement  et  de  refroidissement,  on  s'étonne  de 
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trouver,  au  contraire,  la  température  des  parties  pro- 
fondes sensiblement  fixe  ;  cette  température  oscille  d'or- 
dinaire entre  ûO  et  H  degrés  (1). 

Cependant,  tout  indique  que  la  production  de  la  cha- 
leur animale  subit  des  variations  très-grandes  ;  et  d'autre 
part  il  est  évident  que  les  causes  extérieures  de  la  déper- 
dition du  calorique  varient  elles-mêmes  à  chaque  instant 
avec  la  température  du  milieu  ambiant,  avec  Tépaisseur 
des  vêtements,  etc. 

Dans  les  conditions  de  la  physique  une  source  quel- 
conque de  chaleur,  soumise  à  de  pareilles  variations  dans 
la  production  du  calorique  et  dans  l'intensité  des  déper- 

(4)  La  fixité  (Je  la  température  des  régions  profondes  n'est  cependant 
pas  absolue.  Cette  température  peut  varier  dans  certaines  limites,  si  l'on 
compare  la  chaleur  du  sang  des  deux  animaux  d'espèces  différentes. 
0.  Bernard  et  Walferdin  f)  ont  trouvé  que,  chez  le  chien,  la  chaleur  du 
sang  est  un  peu  moindre  que  chez  le  mouton.  En  outre,  pour  chacune  de 
ces  espèces  animales,  ces  physiologistes  ont  observé  des  différences 
individuelles  qui  pouvaient  aller  à  1  degré  centigrade.  —  Martinsf*)  a 
vu  que,  sous  rinfluence  de  l'abstinence  ou  de  l'alimentation,  la  tempé- 
rature intérieure  des  oiseaux  palmipèdes  pouvait  s'élever  ou  s'abaisser 
sensiblement.  —  A  côté  de  ces  variations  qui  résultent  d'un  change- 
ment dans  la  production  de  la  chaleur,  il  en  est  d'autres  qui  tiennent 
à  l'influence  de  la  température  ambiante.  Davy  et,  plus  récemment, 
Brown-Séquard  (***)  ont  vu  que,  si  l'on  passe  d'un  climat  froid  dans  un 
autre  plus  chaud,  la  température  intérieure  s'élève.  Un  écart  de  24  de- 
grés dans  la  température  ambiante  a  produit  une  différence  de  plus  de 
1  degré  centigrade  dans  la  température  prise  sous  la  langue. 

Il  est  donc  bien  élabli  que  la  température  centrale  est  susceptible  de 
variations.  On  verra  plus  loin  comment  ces  variations  mômes  produisent 
dans  l'état  circulatoire  des  changements  qui  s'opposent  à  ce  que  l'élé- 
vation ou  l'abaissement  de  la  température  du  sang  dépasse  certaines 
limites. 

(*)  Leçons  sur  les  propr,  physioL  et  les  aller,  pathol.  des  liquides  de  Vorga- 
nisme^  t.  I,  p.  112. 

(**)  Journal  de  la  physiologie,  1858,  t.  I,  p.  27. 
(***)  Journal  de  la  physiologie,  1859,  l.  H,  p.  549, 
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ditioDS,  ne  saurait  donner  naissance  à  une  température 
uniforme  en  un  point,  à  moins  qu'un  régulateur  n'inter- 
vienne pour  contre-balancer  toutes  ces  causes  perturban  tes. 
Cet  appareil  régulateur  devra  parer  à  deux  nécessités. 
D'une  part,  quand  la  production  de  calorique  augmentera, 
il  devra  faciliter  la  déperdition  afin  de  maintenir  fixe  le 
degré  de  chaleur  intérieur.  Réciproquement,  si  la  pro- 
duction de  chaleur  faiblit,  il  devra  diminuer  la  déper- 
dition pour  obtenir  cette  même  fixité.  —  Que  ce  soient, 
au  contraire,  les  influences  extérieures  qui  tendent  à 
détruire  l'équilibre  de  température,  il  faudra,  dans  un 
milieu  froid,  que  l'appareil  régulateur  crée  un  obstacle 
à  la  déperdition;  dans  un  milieu  chaud,  il  devra  la  faci- 
liter. 

Cet  appareil  régulateur  existe  dans  l'économie  ;  il  obéit 
directement  aux  moindres  changements  dans  la  tempé- 
rature, de  manière  à  lutter  sans  cesse  contre  les  influences 
de  tout  genre  qui  tendent  à  élever  ou  à  abaisser  la  cha- 
leur intérieure.  C'est  encore  la  contractilité  vasculaire 
qui  joue  ce  rôle  important.  On  a  vu  déjà  comment  cette 
propriété  peut  être  considérée  comme  le  régulateur  de 
la  vitesse  de  la  circulation  ;  c'est  à  ce  même  titre  qu'elle 
règle  la  température  intérieure. 

La  chaleur  et  le  froid  sont  deux  agents  qui  influen- 
cent la  circulation  d'une  façon  tout  opposée.  Le  froid 
appliqué  sur  un  tissu  en  resserre  les  vaisseaux  et  y  ra- 
lentit le  cours  du  sang  ;  la  chaleur  relâche  ces  vaisseaux  et 
accélère  la  circulation.  On  a  vu  également,  §  109,  que  ce 
n'est  pas  seulement  loi^squ'on  les  applique  à  Tcxtérieur 
que  la  chaleur  et  le  froid  produisent  ces  variations  de 
l'état  circulatoire,  mais  que  si  le  sang  qui  traverse  des 
vaisseaux  est  échauffé  ou  refroidi,  son  contact  produira 
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également,  suivant  le  cas,  une  dilatation  ou  un  resserre- 
ment de  leurs  tuniques.  Or,  c'est  cet  effet  immédiat  des 
plus  légers  changements  de  la  température  sur  Tétat  des 
vaisseaux  qui  va  nous  rendre  compte  de  la  fixité  à  peu 
près  complète  de  la  chaleur  centrale.  Nous  examinerons 
tour  à  tour  les  cas  dans  lesquels  il  y  a  tendance  à  l'ac- 
croissement ou  à  la  diminution  dans  la  production  de  la 
chaleur  intérieure,  et  ceux  dans  lesquels  c'est  le  milieu 
ambiant  qui  tend  à  faire  varier  la  température  (I). 

h"^  CM.  —  La  production  de  chaleur  varie. 

§119. — Après  ringestion  des  aliments,  lorsque  le  travail 
de  la  digestion  a  déjà  introduit  dans  le  sang  de  nouveaux 
matériaux  pour  la  nutrition  et  la  calorifîcation ,  on  voit 
survenir  un  état  particulier  de  la  circulation  qui  s'accélère 
dans  son  ensemble.  La  face  et  les  extrémités  s' échauffent 
sensiblement  par  suite  du  courant  plus  rapide  du  sang. 
—  Qu'en  résulte-t-il?  c'est  que  ces  parties  périphériques 
très  exposées  au  refroidissement,  recevant  une  quantité 

(<)  La  disposition  analomique  des  vaisseaux  des  téguments,  dans  cer- 
taines parties,  montre  qu'il  peut  se  faire  en  ces  points  une  circulation 
très  rapide  dont  l'effet  nécessaire  sera  une  grande  perle  de  calorique. 
Sucipiet  (*)  a  découvert  dans  les  membres  et  dans  la  lôie  un  appareil 
vasculaire  d'une  disposition  spéciale  :  de  riches  anastomoses  font  com- 
rauniquor  les  artères  des  extrémités  avec  les  veines  superficielles.  Gel 
habile  anatomiste  considère  ces  voies  larges,  à  travers  lesquelles  le  sang 
peut  passer  facilement  des  arlères  dans  les  veines,  comme  formant  on 
circuit  de  dérivation  par  leqtiel  s'écoule  le  trop-plein  des  vaisseaux.  On 
doit  conclure,  en  présence  d'une  pareille  disposition  anatomique,  que, 
dans  les  cas  où  le  relAchemenl  de  ces  voies  dérivatives  y  produira  un 
courant  plus  rapide,  ce  renouvellement  incessant  d'une  grande  quantité 
de  sang  dans  des  vaisseaux  très  superficiels  amènera  une  grande  déper» 
ditiou  de  chaleur. 

(*)  De  la  circulation  du  sang  dans  les  membres  et  dans  la  tête,  chez 
Vtwmme.  Paris,  1860. 
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plus  grande  de  sang,  vont  perdre  par  le  rayonnement  une 
plus  grande  quantité  de  chaleur  (1).  Cet  effet  du  refroi- 
dissement tend  donc  à  pallier  les  effets  de  la  production 
plus  abondante  de  calorique  qui  se  fait  à  ce  moment  sous 
rinfluence  des  aliments  absorbés.  —  Inversement,  après 
une  diète  même  peu  prolongée,  la  face  et  les  extrémités 
pâlissent  et  se  refroidissent,  preuve  que  leurs  vaisseaux 
contractés  laissent  le  sang  circuler  moins  vite.  L  effet  de 
ce  ralentissement  de  la  circulation  périphérique  est  qu'une 
moindre  quantité  de  sang  va  se  refroidir  aux  extrémités. 
Ici  la  déperdition  diminue  parce  que  la  production  diminue 
elle-même. 

Quant  à  la  cause  immédiate  de  la  variation  de  l'état  cir- 
culatoire, elle  nous  semble  résider  dans  l'action  qu'exerce 
sur  les  vaisseaux  une  variation  même  très-légère  de  la 
température  du  sang  qui  les  traverse  (2).  Dès  que  ce  sang 
s'échauffe,  il  fait  relâcher  les  vaisseaux  et  produit  ainsi 
une  source  de  déperdition  du  calorique.  Dès  que  le  sang 
se  refroidit,  il  amène  une  contraction  vasculaire  qui  dimi- 
nue l'intensité  du  refroidissement. 

Une  preuve  plus  directe  peut  se  tirer  de  l'influence  des 
boissons  chaudes  ou  froides  :  les  premières  accélèrent  la 
circulation,  les  secondes  la  ralentissent. 

Enfin,  la  nature  des  aliments  influe  sur  l'état  des  vais- 

(4)  II  faut  bien  86  pénélrer  de  ce  fait  que  plus  une  partie  périphérique 
s'échauffe,  plus  elle  perd  de  calorique.  £o  conséquence,  réiévation  de 
température  des  extrémités,  sous  Tinfluence  d'une  circulation  plus  abon- 
dante, est  une  cause  d'abaissement  de  la  température  centrale.  — 
SoeUeD  a  remarqué  que  les  lapins  auxquels  on  a  coupé  le  grand  sympa* 
thique  ne  résistent  pas  à  un  abaissement  un  peu  considérable  de  la  tem- 
pérature ambiante,  tandis  que  d'autres  lapins  non  opérés  supportent  très 
bien  ce  môme  milieu. 

(5)  On  a  TQi  dans  le  §  4  «  8,  que  cette  variation  existe  réellement. 
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seaux.  Les  aliments  qu'on  a  appelés  combustibles  ou  res- 
piratoires, ceux  qui,  par  leur  composition  chimique,  sont 
susceptibles  de  produire  une  grande  quantité  de  chaleur, 
sont  aussi  des  stimulants  de  la  circulation. 

Dans  les  cas  d'inanition  qui  ont  été  étudiés  par  les  phy- 
siologistes, rabaissement  de  la  température  des  extrémités 
se  produit  d'abord ,  ce  qui  indique  que  la  contraction  des 
vaisseaux  lutte  pendant  un  certain  temps  contre  la  ten- 
dance au  refroidissement  qui  résulte  de  l'arrêt  de  la  pro- 
duction de  chaleur. 

Ces  quelques  exemples  montrent  comment  la  contrac- 
tilité  vasculairc  agit  pour  la  conservation  d'un  état  fixe 
de  la  température  intérieure,  dans  les  cas  où  c'est  b  pro- 
duction de  chaleur  qui  varie.  Voyons  ce  qui  arrive  quand 
le  milieu  ambiant  s'échauffe  ou  se  refroidit. 

2*"  cas.  —  La  température  ambiante  8*élève  ou  s'abaisM, 

§  1 20. —  Étant  donné  un  certain  état  dans  la  production 
de  la  chaleur,  la  déperdition  se  règle  sous  Tintluence  même 
du  calorique  produit,  ainsi  qu'on  Ta  vu  dans  le  paragraphe 
précédent,  et  maintient  la  température  intérieure  à  un 
degré  fixe.  C'est  là  ce  qui  se  passe  dans  un  milieu  à  tem- 
pérature constante  :  il  se  produit  une  sorte  d'équilibre 
entre  la  production  et  la  dépense  du  calorique.  —  Sup- 
posons que  soudain  l'air  ambiant  subisse  un  refroidisse- 
ment, aussitôt  la  déperdition  de  la  chaleur  du  sang  qui 
circule  à  la  périphérie  va  tendre  à  s'accroître ,  mais 
aussitôt  aussi  une  contraction  énergique  des  vaisseaux  de 
la  périphérie  va  se  produire  et,  diminuant  la  masse  du 
sang  qui  traverse  ces  points,  ramènera  la  déperdition  au 
degré  primitif  (1). 

(4)  Celte  lutte  de  la  contrarlililé  vasculairo  contre  les  causes  des  va- 
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Supposons  tlonc  un  individu  chez  lequel  la  production 
de  chaleur  soit  compensi'O  par  la  déperdilton.  Ou'il  se 
produise  uue  élévation  de  la  température  ambiante,  aussitôt 
l'état  circulatoire  se  modifie.  Les  extrémiti^  sont  le  siège 
d'uD  courant  sanguin  plus  rapide;  et  la  rapidité  même  de 
cette  circulation  devient  une  cause  de  perle  de  calorique, 
car  si  le  rayonnement  est  plus  faible,  il  agit  sur  une  plus 
grande  masse  de  sang,  ce  qui  rétablit  le  rapport  primitif 
entre  la  production  de  chaleur  et  la  déperdition  (1). 

Les  vêtements  agissent  de  la  même  manière  que  la 
température  du  milieu  dans  lequel  on  se  trouve  placé  : 
selon  qu'ils  sont  plus  ou  moins  épais,  ils  s'opposent  plus 
ou  moins  au  rayonnement,  d'où  résulte  une  circulation 
plus  ou  moins  rapide,  suivant  le  cas. 

Il  est  curieux  d'observer  les  effets  qui  se  produisent 
dans  la  circulation  sous  l'influence  des  vêtements,  lorsque 
ceux-ci  ue  couvrent  qu'un  point  limilé  de  la  surface  du 
corps.  —  Si  la  température  du  sang,  selon  qu'elle  s'élève 
ou  qu'elle  s'abaisse,  produit  secondairement  le  relâche- 
ment ou  la  contraction  des  vaisseaux  de  la  péiiphérie,  il 
s'ensuit  que  si,  par  une  application  locale  de  vêlements, 
on  diminue  en  un  point  l'intensité  du  refroidissement,  il 

nations  de  la  température  animale,  ne  saurait  se  prolonger  pendant  an 
temps  bien  lung.  Dans  un  bain  froid,  par  exemple,  il  arrive  bienlAt 
an  nnoment  où  !a  sensalion  du  froid  devient  insupportable.  Il  est  vrai- 
semblable qu'à  ce  moment  la  température  du  sang  commencn  iis'abaisaer, 
malgré  la  continuation  du  spasme  vasculaire. 

(  I  )  C'est  dans  une  conversation  avec  !e  professeur  Donders  que  nons 
avons  puisé  ceUe  idée  que  la  contractilité  iirlérielle  a  pour  effet  de 
limiter  la  déperdition  de  la  chaleur  animale,  lorsque  le  corps  est  plongé 
dans  un  milieu  froid.  Cette  conception  nous  a  paru  susceptible  dSlre 
étendue  aux  diverses  influences  qui  tendent  it  faire  varier  la  chaleur 
animale,  aiDSi  que  noua  croyons  le  prouver  dans  ce  chapitre. 

3S 
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devra  s'établir  en  d'autres  points  une  rapidité  plus  grande 
de  la  circulation,  ce  qui  ramènera  la  dépense  du  calorique 
au  degré  nécessaire.  Autrement  dit,  le  sang  perdant  uned» 
voies  par  lesquelles  il  se  refroidissait,  tendra  à  s'échauffer, 
et,  par  sa  chaleur  plus  grande,  relâchera  les  vaisseaux, 
môme  dans  les  points  qui  ne  sont  pas  abrités  par  les  vê- 
tements. 

On  peut  apporter  de  nombreux  exemples  :\  Tappui  de 
celte  idée.  Si,  par  un  temps  froid,  on  est  peu  vêtu,  les 
extrémités  sont  froides  et  pâles;  leur  circulation  esttrè^ 
ralentie  par  la  contraction  des  vaisseaux;  les  mains  nues 
pennettent  facilement  de  constater  cet  état  de  la  circula- 
tion.—  Que  Ton  continue  à  rester  dans  le  même  milieu,  les 
mains  toujours  nues,  mais  que  Ton  couvre  le  reste  du  corps 
de  vêtements  chauds,  aussitôt  la  circulation  devient  ra- 
pide, et  les  mains  elles-mêmes  qui  restent  cependant  son- 
mises  k  la  môme  température  ambiante  deviennent  rouges, 
chaudes,  turgescentes.  —  Cela  ne  prouve-t-il  pas  qu'une 
influence  de  cause  interne  a  agi  sur  les  vaisseaux  des 
mains?  Cette  influenc^e,  c'est  la  température  plus  élevée  du 
sang  qui  les  traverse. 

On  connaît  ce  fait  curieux  signalé  parW.  Edwards  et 
Gentil,  à  savoir,  que  rimniersion  d'une  main  dans  l'eau 
froide  produit  le  refroidissement  de  Taulre  main.  Pour 
W.  Edwards,  c'est  le  refroidissement  de  la  masse  du  sang 
qui  a  produit  rabaissement  de  la  température  dans  la 
main  qui  n'a  pas  été  immergée.  Brown-Séquard  et  Tho- 
lozan  ont  constaté  le  nii^me  fait,  mais  ils  ont  cru  qu1l 
fallait  l'cittribuer  h  une  contraction  des  vaisseaux  de  la 
main  non  iininergée.  Pour  ces  auteurs,  cette  contraction 
se  produit  sous  forme  de  uiouvement  réflexe. 

L'objection  laite  par  Brown-Sé(}uard  «t  Tholozan  à  la 
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théorie  d'Edwards,  est  la  suivante  :  on  ne  trouve  dans  la 
[empérature  de  la  bouche  qu'un  abaissement  d'un  demi- 
iegré)  tandis  que  la  main  non  immergée  peut  se  refroidir 
ie  5  ou  6  degrés. 

C'est  une  preuve,  en  effet,  que  l'abaissement  de  la  tem* 
pérature  de  cette  main  n'est  pas  due  tout  entier  à  la 
ioustraction  d'une  certaine  quantité  de  chaleur  à  la  masse 
nngtiine,  car,  dans  œ  cas,  la  bouche  se  fût  refroidie 
oomme  la  main.  Il  faut  donc  admettre  une  contraction 
vasculaire  pour  produire  ce  iH3froidissem6nt  qui,  dès  lors, 
est  identique  avec  celui  qui  résulterait  de  la  galvanisation 
du  grand  sympathique.  Mais  il  nous  semble  qu'on  n'est 
pas  suffisamment  autorisé  à  considérer  comme  un  phéno- 
mène réflexe  ce  spasme  vasculaire,  et  qu'il  est  plus  légi- 
time d'en  voir  la  cause  dans  un  léger  refroidissement  de 
la  masse  du  sang. 

Cette  action  du  froid  sur  la  contractilité  des  vaisseaux 
n'est  point  une  hypothèse;  sa  réalité  a  été  suffisamment 
démontrée,  §  109.  Une  fois  produite,  la  contraction  des 
vaisseaux  de  la  main  non  immergée  amène  dans  celte  main 
BD  refroidissement  considérable;  mais  aussi,  diminuant  la 
quantité  du  sang  qui  la  traverse,  elle  diminue  simultané- 
ment la  perte  de  chaleur  que  le  sang  y  eût  éprouvée  par 
suite  du  rayonnement,  si  la  circulation  eût  conservé  sa 
rapidité  normale.  -^  On  sait  que  des  effets  inverses  de 
oeux  dont  nous  venons  de  parler  se  piHxluisent  si  l'on 
plonge  une  main  dans  de  l'eau  très-chaude. 

3*  eoi.  -^  La  température  ambiante  dépasse  celle  du  sang. 

Dans  de  telles  conditions,  les  sources  de  déperdition  de 
chaleur  dont  nous  avons  parlé  sont  supprimées;  le  eorps 
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tendrait  au  contraire,  en  se  mettant  en  équilibre  de  tempé- 
rature avec  le  milieu  ambiant,  à  s'échauffer  d'autant  plus 
vite  que  la  circulation  périphérique  serait  plus  rapide.  Mais 
une  cause  énergique  de  refroidissement  intervient  :  c'est 
la  transpiration  et  l'évaporation  qu'elle  amène  à  la  surface 
du  corps. 

Delaroche  et  Berger  ont  vu  que  si  Ton  place  dans  une 
étuve  sèche  des  grenouilles,  des  éponges  mouillées  et  des 
alcarazas,  ces  trois  objets  se  comportent  à  peu  près  de  la 
même  manière  :  leur  température  reste  au-dessous  de 
celle  du  milieu  ambiant.  A  égale  température,  plus  Tair 
est  sec  et  plus  il  se  renouvelle,  plus  aussi  l'évaporation  fait 
baisser  la  température  des  alcarazas  et  des  grenouilles 
au-dessous  de  la  température  ambiante.  —  Dans  une 
étuve  humide,  l'évaporation  est  très-diminuée,  aussi  la 
même  élévation  de  température  ambiante  est  supportée 
beaucoup  moins  longtemps  par  un  animal.  —  Enfin,  dans 
l'eau  chauffée  à  ho  degrés,  réchauffement  du  corps  est 
tellement  rapide,  qu'on  ne  peut  prolonger  la  durée  de  ce 
bain  au  delà  de  quelques  minutes. 

Ainsi,  dans  ces  conditions  de  milieu  ambiant  excessi- 
vement chaud,  la  circulation  n'agit  plus  d'une  manière 
aussi  directe  pour  maintenir  la  fixité  de  la  température 
centrale;  c'est  la  transpiration  et  son  évaporation  qui 
produisent  cet  effet.  Mais  on  sait  que  toutes  les  sécré- 
tions sont  sous  la  dépendance  de  l'état  de  la  circulation 
des  glandes  qui  les  produisent.  Ainsi,  quoiqu'on  ne  con- 
naisse pas  encore  les  modifications  de  Tétat  circulatoire 
dans  les  glandes  sudoripares  au  moment  où  la  sueur  se 
sécrète  abondamment,  tout  porte  à  croire  qu'il  existe, 
pour  celte  sécrétion  comme  pour  toutes  les  autres,  une 
influence  directe  de  la  circulation  qui  réglerait  par  censé- 
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quent  Tévaporation  cutanée  et  le  refroidissement  qui  en 
résulte. 

En  risuméy  c'est  par  l'intermédiaire  de  la  contractilité 
des  vaisseaux  que  la  chaleur  du  sang  règle  elle-même  sa 
dépense  d'après  sa  production.  Gela  explique  pourquoi  la 
température  centrale  ne  peut  varier  que  dans  certaines 
limites,  puisque  chacun  de  ses  écarts  produit  dans  la  cir- 
culation un  changement  qui  ramène  la  température  du 
sang  à  son  degré  normal . 


■  I         ■■  I  11*  u 


CHAPITRE   XVIIl. 

bt   LA   FIÉVEE. 

Étymologie  du  mot  fiàvre.  -^  Des  types  différents  ont  été  choiâi  par 
les  auteurs  anciens  et  par  les  modernes  pour  caractériser  la  fièvre; 
nous  prendrons  pour  type  l'état  fébrile  qui  s'accompagne  dechttear 

4*  Des  phénomènes  qui,  dans  la  Gèvrc,  se  produisent  à  la  périphérie da 
corps.  —  A.  Chaleur  de  la  peau.  —  B.  Rougeur  des  téguments.— 
C.  Bouffissure  des  extrémités.  — Tous  ces  phénomènes  sont  des  effets 
directs  du  relâchement  des  petits  vaisseaux. 

2^  Phénomènes  qui  se  passent  du  côte  des  artères  et  du  cœur.  — 
A.  Accroissement  de  la  force  du  pouls.  —  B.  Augmentation  de  la 
fréquence  des  battements  du  cœur. —  Ces  phénomènes  sont  des  effets 

>    secondaires  du  relâchement  des  vaisseaux . 

La  cause  prochaine  des  phénomènes  qui  caractérisent  la  fièvre  est  donc 
le  relâchement  vasculaire. 

De  la  forme  du  pouls  dans  la  fièvre. 

Le  nom  de  fièvre  qui  vient  du  latin  fervere  (sVchauffer), 
celui  de  pyrexie  qui  dérive  du  grecTuap  (feu),  montrent 
que  c'est  Télévation  de  la  température  qui,  aux  premiers 
âges  do  la  médecine,  avait  été  considérée  comme  le  phé- 
nomène caractéristique  de  l'état  fébrile.  Mais  les  nosolo- 
gistes  modernes,  attachant  plus  d'importance  à  Tentité 
morbide  qu'à  la  corrélation  des  phénomènes,  ont  cru  de- 
voir prendre  pour  type  de  la  fièvre  une  aflection  com- 
plexe qui  présente,  à  titre  de  stades  successifs,  t!es 
états  tout  à  fait  contraires,  si  Ton  en  juge  par  l'opposition 
qui. existe  entre  les  symptômes.  L'accès  de  fièvre  inter- 
mittente qui,  dans  la  pathologie  moderne,  représenterait 
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la  fièvre  franche,  se  compose  de  trois  stades  que  les  aor 
teurs  décrivent  ainsi  (1)  : 

a  1*  Stade  de  froid.  —  Faiblesse,  courbature,  malaise 
général,  céphalalgie,  inaptitude  au  mouvement,  pâleur 
de  la  face  et  des  extrémités,  frissons  erratiques  ou  par- 
tiels, froid  très-vif,  tremblement,  pouls  petit,  fréquent, 
irré^ulier.  La  respiration  offre  les  mômes  caractères; 
soif,  anorexie,  parfois  nausées  et  vomissements. 

»  2''  Stade  de  chaleur.  —  Bientôt  au  froid  succèdent  de3 
boufiées  de  chaleur;  la  peau  se  colore,  s'injecte  ;  sa  tem- 
pérature parait  s'élever  ;  cependant  la  peau  reste  chaude 
et  sèche  ^  le  mouvement  de  rétraction  qui  s'était  mani- 
festé dans  les  tissus,  et  semblait  avoir  diminué  le  volume 
des  parties,  est  remplacé  par  une  turgescence  et  un  mou- 
vement inverse;  le  pouls  devient  plus  régulier,  dur  et 
plein;  la  respiration  est  accélérée  et  plus  large; 

»  3*  Stade  de  sueur.  —  Enfin,  une  légère  moiteur,  qui 
se  change  bientôt  en  une  sueur  abondante,  se  répand  sur 
toute  la  surface  du  corps,  puis  se  dissipe,  et  la  peau  re- 
prend sa  température  naturelle;  en  môme  temps,  le  pouls 
perd  de  sa  fréquence,  et  les  autres  fonctions  reviennent  à 
l'état  normal.  » 

On  comprend  qu'une  pareille  définition  de  la  fièvre 
ne  saurait  se  prêter  à  une  analyse  physiologique  des  phé- 
nomènes, puisqu'elle  renferme  trois  états  presque  entiè- 
rement opposés  entre  eux.  Chacun  de  ces  stades  devra 
donc  être  étudié  séparément,  quitte  à  reconstituer  plus 
tard  l'accès  fébrile  avec  ses  trois  phases,  afin  de  recher- 
cher leur  lien  physiologique. 

§  121.  —-  Nous  reviendrons  aux  définitions  anciennes 

(4)  Compendium  de  méiiecine  pratique,  t.  IV,  p.  6. 
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de  la  fièvre  avec  augmentatioD  de  chaleur.  S'il  est  vrm  que 
cet  état  ne  soit  qu'un  stade  dans  Taccès  de  fièvre  palustre, 
on  le  trouve  souvent  isolé  dans  d'autres  fièvres;  lui  seul 
constitue  la  manifestation  vraiment  constante  de  Tétat 
fébrile.  —  Disons  donc  avec  Galien  :  a  Febris  est  innaii 
ealoris  declinatio  ad  slalum  qui  prœter  naturam  sit^  pul* 
sibus  quoque  vehementioribus  ac  crebrioribus  redditis»  » 

Si  nous  empruntons  à  l'ancienne  médecine  sa  définitiou 
de  la  fièvre,  c'est  parce  que  cette  définition  n'exprime 
que  l'ensemble  des  faits  observés,  et  qu'elle  est  dégagée  de 
toute  interprétation  théorique;  nous  ne  voulons  deman* 
der  qu'à  la  physiologie  l'explication  des  phénomènes  que 
la  clinique  a  constatés. 

Nous  avons  assez  longuement  insisté  sur  le  rôle  de  la 
contractilité  vasculaire  relativement  aux  changements 
qui  surviennent  dans  la  température  animale;  nous 
avons  montré  (§  60)  comment  cette  contractilité,  réglant 
le  cours  du  sang,  modifie  la  tension  artérielle,  et,  par 
suite,  la  force  du  pouls  et  même  la  fréquence  des  batte- 
.ments  du  cœur.  On  ne  s'étonnera  donc  pas  si  nous  an- 
nonçons maintenant  que  les  phénomènes  qui  caractéri- 
sent l'état  fébrile  sont  tous  des  effets  plus  ou  moins  directs 
du  relâchement  des  vaisseaux  (1).  Pour  démontrer  ce 
premier  fait,  nous  partagerons  les  phénomènes  fébriles  en 
deux  groupes  : 

!•  Ceux  qui  se  passent  du  côté  des  tissus  :  A,  chaleur; 
B,  rougeur;  C,  gonflement; 

2"  Ceux  qui  ont  pour  siège  les  artères  et  le  cœur  : 

(4  )  Nous  ne  chercherons  pas  à  expliquer  certains  phénomènes  acces- 
soires de  l'élat  fébrile  :  le  malaise,  la  céphalalgie,  l'inappétence,  etc.: 
nous  nous  bornerons  à  rétude  des  modiGcations  qui  surviennent  dans 
lelat  circulatoire. 
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A,  force  plus  grande  du  pouls;  B,  fréquence  exagérée  des 
battements  du  cœur. 

4^  Phénomènes  qui  se  passent  à  la  périphérie  du  corps. 

§  122. — A.  Chaleur  dans  la  fièvre. — Lorsqu'on  touche 
la  main  d'un  fébricitant,  on  la  trouve  brûlante,  et  Ton 
n'hésiterait  pas,  d'après  le  témoignage  des  sens,  à  dé« 
clarer  qu'elle  est  beaucoup  plus  chaude  qu'à  l'état  normal. 
Mais  si,  pour  plus  de  rigueur  dans  l'expérimentation,  on 
emploie  le  thermomètre  pour  évaluer  l'accroissement  de 
chaleur,  l'instrument  signale  ordinairement  à  peine  quel- 
ques d^rés  de  plus  qu'à  l'état  normal.  En  somme,  dans 
les  fièvres  les  plus  intenses ,  on  trouve  seulement  â  ou 
à  degrés  d'augmentation  dans  la  température. 

Cette  discordance  entre  les  renseignements  fournis  par 
le  toucher  et  les  indications  du  thermomètre  tient,  en 
grande  partie,  à  ce  que  la  main  et  l'instrument  ne  sont 
pas  appliqués  aux  mêmes  régions  du  corps.  On  explore 
par  le  toucher  les  régions  superficielles,  la  main,  les  té- 
guments des  membres  ou  de  la  face  du  malade,  tandis 
qu'on  applique  le  thermomètre,  tantôt  sous  l'aisselle, 
tantôt  dans  les  cavités  naturelles  où  la  température  pré- 
sente une  fixité  bien  plus  grande. 

L'élévation  de  la  température  sous  l'influence  de  la 
fièvre  consiste  bien  plutôt  en  un  nivellement  de  la 
température  dans  les  différents  points  de  l'économie, 
qu'en  un  échauffement  absolu.  11  se  produit,  sous  l'in- 
fluence de  la  fièvre,  un  effet  analogue  à  celui  dont  nous 
avons  parlé  §415,  effet  tout  physiologique  qui  se  rattachait 
à  la  rapidité  plus  grande  du  mouvement  du  sang.  La 
chaleur  fébrile  est  assimilable  à  celle  qu'on  produit  dans 
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UD  organe  par  la  section  des  nerfs  du  grand  sympathiqne; 
seulement,  le  phénomène  de  dilatation  des  vaisseaux  étant 
pour  ainsi  dire  généralisé  dans  toute  l'économie,  réchauf- 
fement qui  en  résulte  se  généralise  également  pour  toutes 
les  régions  superficielles  du  corps. 

Mais  nous  venons  de  dire  que  le  thermomètre,  lors* 
qu'on  le  plonge  dans  les  cavités  profondes,  accuse  une 
élévation  réelle  de  température  qui,  toute  faible  qu'elle 
est,  n'en  mérite  pas  moins  d'attirer  l'altentioD.  La  masw 
du  sang  s'est  donc  écbautTéede  quelques  d(^rés.  Peut-oo 
expliquer  ce  phénomène  par  la  plus  grande  rapidité  du 
cours  du  sang? 

On  se  rappelle  l'expérience  de  Cl.  Bernard,  que  nous 
avons  rapportée  §  tl7,  et  par  laquelle  il  est  prouvé  que  là 
section  du  grand  sympathique  n'échauffe  pas  seulement 
Toreille  du  lapin  par  un  renouvellement  plus  rapide  du 
sang  qui  la  traverse,  mais  qu'elle  amène  aussi  la  produc- 
tion d'une  quantité  de  chaleur  un  peu  plus  grande  qu'à 
l'état  normal. 

Il  est  naturel  d'admettre  quo  chez  le  fébricitant,  la  ra- 
pidité du  mouvement  circulatoire  produira  nou^seule- 
ment  le  nivellement  de  la  température  dont  nous  avons 
parlé,  mais  aussi  un  accroissement  daus  la  production  de 
la  chaleur. 

Quelque  léger  que  soit  cet  accroissement  dans  la 
production  do  chaleur  sous  l'influence  de  la  ûèvre,  od 
comprendra  facilement  qu'il  puisse  élever  la  température 
centrale  d'une  manière  appréciable,  si  l'on  lient  compte 
des  obstacles  qu'on  apporte  à  la  déperdition  du  calorique 
chez  les  fébricilants.  — La  rapidité  delà  circulation  péri- 
phérique refroidirait  probablement  bien  vite  l'hoïnrae 
qui  a  la  fièvre,  si  une  plus  grande  sensibilité  au  froid  ne 
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portait  le  malade  à  se  couvrir  de  vêtements  (l);  de  plus, 
les  idées  qui  dirigent  la  thérapeutique  des  fièvres  Font  qu^en 
général  on  dépasse  les  exigences  du  malade  «  et  que  lors 
même  qu'il  désire  un  peu  de  fraîcheur  on  lui  impose 
un  supplément  de  couvertures,  sans  compter  les  boissons 
chaudes  et  Tatmosphère  chaude  de  la  pièce  dans  laquelle 
on  le  tient  renfermé.  Ajoutons  à  cela  que  la  peau  du 
fébrtcitant  est  sèche,  de  sorte  qu'elle  n'a  plus,  dans  la 
sécrétion  et  Tévaporation  de  la  sueur.  Tune  des  sources 
ordinaires  de  la  déperdition  du  calorique  dans  les  milieux 
à  température  élevée. 

En  résumé,  la  chaleur  au|i;mentée  dans  la  fièvre  porte 
principalement  sur  la  périphérie  du  corps,  ce  qui  prouve 
qu'elle  consiste  surtout  en  un  nivellement  de  la  tempéra- 
tuf^e  sous  rinfluenced'un  mouvement  plus  rapide  du  sang. 
Toutefoisi  il  existe  aussi  dans  la  fièvre  uue  légère  aug- 
mentation de  la  chaleur  centrale,  co  qui  peut  s'expliquer 
par  une  augmentation  légère  de  la  production  de  chaleur 
quand  la  circulation  s'accélère,  mais  ce  qui  peut  tenir  en 
grande  partie  à  la  suppression  presque  complète  des 
causes  de  refroidissement  chez  les  malades. 

§  1 23.  —  B.  De  la  rougeur  des  téguments  dans  la  fièvre. 
—  La  coloratiou  rouge  des  téguments  étant  due  à  la  plus 

(4  )  On  a  appelé  subjective  la  sensation  de  froid  que  certains  malades 
éprouvent  pendant  la  fièvre,  au  moment  où  leur  peau  est  chaude  au 
toucher,  et  où  la  circulation  générale  est  accélérée.  Cette  distinction 
est  importante,  ctr  l'ensemble  des  symptômes  est  ici  tout  opposé  à 
celoi  que  nous  décrirons  à  propos  du  stade  de  fioid  réel  ou  d  algidité. 
On  a  dit  aussi  que  dans  lo  frisson  des  fièvres  il  n'y  a  qu'une  sensation 
subjective  de  froid  ;  il  nous  semble  que  celte  proposition  n'est  pas  soo- 
tenable  dans  la  majorité  des  cas,  et  qu'il  y  a  ici  une  erreur  tenant  à 
rapplicalion  vicieuse  du  thermomètre  dans  l'évaluation  des  températures. 
Nous  discuterons  cette  question  dans  le  chapitre  suivant. 
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grande  quantité  de  sang  qu'ils  renferment,  et  cette  quan* 
tité  de  sang  dépendant  du  diamètre  des  vaisseaux  san- 
guins, il  est  tout  naturel  d'expliquer  par  le  relâchement 
des  artères  la  rougeur  de  la  peau  qui  survient  ordinaire* 
ment  dans  la  fièvre.  La  rougeur  fébrile  est  parfaitement 
assimilable  à  celle  qui  survient  dans  les  congestions  des 
organes,  et  à  celle  qui  succède  à  la  section  du  grand  sym* 
pathique  chez  les  animaux  ;  seulement,  elle  s'étend  à  un 
plus  grand  nombre  de  tissus  à  la  fois. 

Toutes  les  affections  fébriles  ne  présentent  cependant 
pas  une  coloration  très-prononcée  des  téguments;  ceux-- 
ci peuvent  être  le  siège  d'une  circulation  moins  rapide  que 
celle  des  parties  profondes  ;  cela  résulte  de  l'indépendance 
des  appareils  vasculaires  superficiels  et  profonds  dans  les 
membres  et  daus  la  face,  indépendance  que  Suequet  a 
démontrée  (voy.  §  118).  On  peut  donc  concevoir  que  les 
vaisseaux  profonds  se  relâchent,  tandis  que  les  téguments 
restent  pâles  par  suite  de  la  contraction  des  vaisseaux 
superficiels. — Enfm,  la  teinte  rutilante  des  tissus  dans  la 
fièvre  montre  bien  que  la  rougeur  n'est  pas  due  à  la  stase 
d'une  plus  grande  quantité  de  sang,  mais  que  ce  liquide, 
plus  abondant  que  de  coutume  dans  les  parties  superfi- 
cielles, y  circule  en  même  temps  plus  vite.  Il  en  résulte 
que  ce  sang  n'a  pour  ainsi  dire  pas  le  temps  de  devenir 
veineux  pendant  son  parcours;  aussi,  lorsqu'on  saigne  un 
fébricitant,  trouve-t-on,  en  général,  le  sang  fort  rouge  et 
presque  artériel.  La  stase  sanguine  se  caractérise,  au 
contraire,  par  une  coloration  foncée  et  bleuâtre  des  té- 
guments, ainsi  que  par  la  teinte  très-foncée  du  sang  vei- 
neux. 

g  124.  —  C.  Gonflement  des  extrémités  dans  la  fièvre. 
—  Le  gonflement  d'un  organe  dont  les  vaisseaux  sont 
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relâchés  est  facile  à  comprendre,  quand  on  réfléchit  à 
rimmense  quantité  de  vaisseaux  qui  entrent  dans  la  com- 
position de  presque  tous  les  tissus.  Qu'on  suppose  dans  un 
organe  quelconque,  une  légère  augmentation  de  volume 
de  tous  ses  vaisseaux,  il  en  résultera  nécessairement  une 
tuméfaction  de  Torgane  tout  entier.  Mais  dans  la  fièvre, 
en  admettant,  ce  qui  est  possible,  que  tous  les  vaisseaux 
soient  relâchés,  il  ne  s'ensuivra  pas  cependant  un  gon- 
flement de  tous  les  organes,  car  cela  nécessiterait  une 
augmentation  de  la  masse  du  sang  tout  entière.  Le  gon- 
flement sera  donc  partiel  ;  or,  c'est  à  la  superficie  du 
corps  qu'il  se  localisera.  La  raison  de  ce  phénomène  est 
bien  simple  :  le  sang  distendra  de  préférence  les  vaisseaux 
les  plus  dilatables.  Or,  ce  sont  précisément  ceux  de  la 
superficie  du  corps  qui  lui  ofi'riront  le  moins  de  résis- 
tance, car  dans  les  régions  profondes,  le  sang  ne  rencon- 
tre pas  seulement,  comme  obstacle  à  la  dilatation  des 
vaisseaux,  la  contraction  de  leurs  parois,  mais  encore  la 
pression  qu'exercent  autour  d'eux  les  tissus  environnants. 
Pour  un  égal  relâchement  des  tuniques  contractiles,  les 
vaisseaux  superficiels  devront  donc  se  dilater  plus  que  les 
vaisseaux  profonds;  c'est  pour  cette  raison  que  le  fébrici- 
tant  a  la  face  et  les  extrémités  turgescentes.  Cette  fausse 
bonne  mine  dure  autant  que  la  fièvre  elle-même;  elle  fait 
place  à  l'amaigrissement  des  traits  et  à  Témaciation  des 
extrémités,  aussitôt  que  les  autres  phénomènes  fébriles 
ont  disparu  et  que  les  vaisseaux  ont  repris  leur  calibre 
normal. 
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t^  Phénomènes  qui  se  passent  da  côté  du  cœar  et  des  artères 

dans  la  Aèvre. 

§  125.  —  A.  Fréquence  plus  grande  des  battements  du 
cœur.  —  Dans  le  chapitre  X,  où  nous  avons  indiqué  les 
causes  qui  font  varier  la  fréquence  des  battements  du 
cœur  dans  les  conditions  physiologiques,  on  a  vu  que  la 
tension  artérielle,  suivant  qu'elle  s'élève  ou  s'abaisse,  ra- 
lentit ou  accélère  les  battements  du  cœur,  et  que  cette 
tension  artérielle  étant  elle-même  subordonnée  à  l'état 
de  contrartion  ou  de  relâchement  des  petits  vaisseaux,  il 
s'ensuit  qu'en  définitive  c'est  dans  la  contractililé  vascu- 
laire  qu'il  faut  voir  le  régulateur  de  la  fréquence  des  bat- 
tements du  cœur.  L'accélération  des  battements  du  cœur 
dans  la  fièvre  vient,  de  même  que  les  phénomènes  pré- 
cédemment décrits,  se  rattacher,  à  titre  d'efiet  secondaire, 
au  relâchement  des  vaisseaux.  Cette  accéléraliou  du  pouls 
est  plus  ou  moins  grande,  suivant  que  la  chaleur  fébrile  est 
plus  ou  moins  grande  ellc-môme;  aussi,  dans  le  courant 
d'une  fièvre,  les  médecins  se  règlent-ils  sur  l'augmelitation 
ou  la  diminution  du  chiffre  du  pouls,  lorsqu'ils  veulent 
apprécier  les  changements  survenus  dans  Tétat  du  malade. 

Boerhaave  a  dit  :  «  Quidquid  de  febre  novit  medicus^ 
id  vero  omne  velocitate  pulsuum  sola  cognoscitur.  » 

Toutefois,  les  auteurs  modernes  ont  reconnu  que  cette 
loi  serait  trop  générale;  les  restrictions  qu'ils  ont  posées  à 
la  signification  du  pouls  plus  ou  moins  fréquent  dans  les 
fièvres  s'accordent  avec  ce  (jue  les  expériences  physiolo- 
giques (jue  nous  comiaissons  déjà  peuvent  faire  prévoir.  Il 
suffit,  en  effet,  que  la  circulalion  cutanée  s'accélère  pour 
produire  un  échauffement  notable  de  la  peau  ;  et  cepen- 
dant,  ainsi  limitée,  Taccéléralion  circulatoire   pourrait 
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bien  ne  faim  pas  assez  l)aisser  la  tension  artérielle  pouf 
amener  une  augmentation  tx)nsidéraUe  de  la  fréquence 
du  pouls.  Nous  n'insisterons  pas  davantage  sur  cette 
hypothèse,  car  tious  n'en  avons  pas  vérifié  Texactitude. 

§  126.  —  B.  De  la  force  du  pouls  dans  la  fièvre.  — - 
L'augmenfation  de  la  force  du  pouls  est  aussi  habituelle 
dans  la  .fièvre  que  Taugmentation  de  la  fréquence  des 
pul^tions;  tous  les  auteurs  Font  signalée  dans  la  défini- 
tion de  la  fièvre.  —  La  physiologie  nous  montre  que  deux 
causes  existent  chez  le  fébricitant  pour  produire  cette 
force  plus  grande  du  pouls  :  d'une  part,  rabaissement tle 
la  tension  artérielle  (1),  dont  l'influence  a  été  démontrée, 
§  67,  et,  d'autre  pari,  l'augmentation  du  volume  des 
artères  (voy.  §  66).  11  est  facile  de  constater  cette  aug- 
mentation du  calibre  des  vaisseaux  par  le  toucher,  chez 
les  sujets  qui  n'ont  pas  un  embonpoint  assez  prononcé 
pour  masquer  le  volume  des  artères.  La  largeur  plus 
grande  des  artères  est  un  effet  du  relâchement  de  leurs 
tuniques;  il  est  identique  avec  celui  qui  se  produit  après 
la  section  du  grand  sympathique  chez  les  animaux. 

On  voit,  par  ce  qui  précède,  que  tous  les  traits  sail- 
lants par  lesquels  les  médecins  ont  caractérisé  l'état  fé- 
brile avec  clmleur  peuvent  rigoureusement  être  rattachés 
à  une  modification  survenue  dans  la  conlractilité  des 
vaisseaux.  Un  relâchement  vasculaire,  lorsqu'il  se  pro- 
duit dans  l'économie  tout  entière,  suffit  pour  entraîner  à 

(  4  )  Un  grand  nombre  des  chevaux  qui  sont  abeUas  dans  les  écoles 
vétérinaires  sont  atteints  d'affections  du  pied.  Quelquefois  ces  affections 
sont  aiguë:^  et  accompagnées  d'un  état  générai  fébrile.  Dans  les  expé- 
riences que  nous  avons  faites  avec  Chauveau,  lious  avons  pu  constater 
plusieurs  fois,  à  laide  du  manomètre,  que  les  chevaux  qui  ont  la  fièvre 
présentent  une  tension  artérielle  plus  faible  qu'à  Tétai  normal. 


A 
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aa  suite  tout  le  cortège  des  symptômes  fébriles*  —  Il  est 
vrai  que  Tensemble  des  phénomènes  de  la  fièvre  pourrait 
tout  aussi  bieu  se  produire  si  la  force  du  cœur  lugmeo* 
tait  de  façon  à  pousser  le  sang  avec  plus  d^énergie  que 
de  coutume,  et  si  cet  organe,  en  même  temps,  précipi- 
tait le  nombre  de  ses  battements.  Cet  accroissement  de 
Taction  cardiaque  a  été  supposé  par  beaucoup  d'auteurs; 
Boerhaave  l'a  exprimé  de  la  mauière  suivante  (l)  :  «  La 
»  fièvre  consiste  dans  une  contraction  plus  rapide  da 
»  cœur  irrité  par  une  cause  morbiGque.  Cette  cause  con- 
»  siste  dans  un  influx  trop  considérable  des  fluides  ner- 
»  veux  et  cérébelleux  sur  les  muscles,  et  du  sang  sur  les 
»  parois  des  vaisseaux  et  des  cavités  du  cœur.  »  Sans  nous 
préoccuper  de  ce  qu'il  y  a  de  vague  et  d'obscur  dans  les 
influences  qui,  d'après  Boerhaave/ agiraient  sur  le  cœur, 
voyons  si  quelque  chose  prouve  que  l'action  de  cet  organe 
soit  réellement  augmentée. 

Assurément,  l'hypothèse  que  nous  voulons  combattre 
est  celle  qui  vient  instinctivement  à  l'esprit  en  présence  de 
cet  ensemble  de  symptômes  qui  annoncent  un  mouvement 
plus  rapide  du  sang,  mais  l'expérimentation  vient  bientôt 
modifier  cette  première  vue.  —  Si  l'on  se  reporte  à  l'ex- 
périence relatée  §  G5,  et  dans  laquelle,  en  faisant  courir 
un  cheval  au  galop,  nous  avons  produit  tous  les  phéno- 
mènes circulatoires  qui  se  rencontrent  dans  la  fièvre,  on 
verra  que,  dans  ce  cas  également ,  un  surcroît  d'action 
du  cœur  était  Thypothèse  qui  se  présentait  la  première  à 
l'esprit.  Et  cependant  nous  avons  pu  nous  convaincre,  par 
l'application  d'un  manomètre  aux  artères  de  ce  cheval, 
qu'un  surcroît  d'action  du  cœur  était  inadmissible,  puis- 

(4)  Aphor.  574,  t.  II,  in-4^  Paris,  1774. 


^ 
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que  la  leiisieii  ar(6i:îell6  était  plus  basse  après  la  course 
qu'avant.  Si  le  sang  ciiTulait  plus  vite,  ce  n'était  pas  alors 
sous  riuftaence  d'upe  pression  plus  Forte,  c  était  par  TefTet 
de  résistaD&|l^i|f|iiè^  l^lisles  petits  vaiWemi  ireiàchés. 
—  1^  Rtdme  abaistt^olBnt  <lè  tension^s'est  iwico^inÉ^ale- 
ment  chez  des  animaux  atteints  de  fiëvre  traumatique. 
Nous  regrettoDS  que  le  temps  nous  ait  manqué  jusqM|ici 
pour  entreprendre  sur  les  animaux  une  série  d'exi)érieBQes 
consistant  à  provoquer  chez  eux  une  fièvre  violente,  et  a 
comparer  la  pression  uianométrique  avant  et  après  l'ap- 
parition de  l'état  fébrile.  Ce  n'est  que  par  ce  moyen  qu'on 
pouira  juger  définitivement  si,  dans  tous  les  cas,  la  fièvre 
est  produite  par  l^atonie  vasculaire,  et  s'il  n'existe  pas 
quelques  espèces  de  fièvres  dues  à  l'accroissemeut  de  l'ac- 
tion du  cœur. 

De  la  forme  du  pouls  dans  la  flèvrc. 

§127. —  A  défaut  de  mesures  manométriques  impossi- 
bles à  obtenir  sur  l'homme,  on  peut,  d'après  la  forme  gra- 
phique du  pouls,  conclure  à  l'état  de  la  tension  artérielle 
dans  la  fièvre.  On  verra  que  cette  forme  du  pouls  semble 
indiquer  une  pression  très  faible  dans  les  vaisseaux,  car 
elle  est,  dans  certains  cas,  identique  avec  la  forme  qu'on  ob- 
tientaprès  l'exercice  nmsculaire,  casdans  lequel  l'existence 
d'une  faible  pression  a  été  directement  prouvée  (§  65). 

I-A  figure  95  représente  le  pouls  d'un  malade  qui,  sous 


Fig.  95. 

Tinflucnce  d\uie  coxalgie  aiguë,  avait  tous  les  soirs  un 
accès  de  fièvre  avec  chaleur. 
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Lo  tracé  du  pouls,  pris  dans  la  matinée,  était  celui  qui 
est  représenté  figure  96. 


Flf.  96. 

Or,  si  Ton  compare  les  figures  ci- dessus  à  la  figure  &7, 
qui  indique  les  variations  du  pouls  sous  Tinfluence  de 
Texercico  musculaire,  on  voit  tout  de  suite  que  le  pouls 
de  l'accès  de  fièvre  ressemble  beaucoup  au  pouls  enre- 
gistré après  la  gymnastique,  c'est-à-dire  au  pouls  de  la 
faible  tension  artérielle.  N'est-ce  pas  yne  forte  présomp- 
tion pour  faire  admettre  que,  chez  le  malade  dont  nous 
venons  de  parler,  il  y  avait  également,  pendant  la  fièvre, 
une  tension  artérielle  faible  (1)  ? 

(1)  Chez  le  sujet  dont  il  est  ici  question,  il  n'y  avait  pas  apyresie 
complète  le  matin,  au  moment  où  a  été  rocucilli  le  tracé,  figure  9G  : 
l'état  fébrile  était,  il  est  vrai,  infiniment  moins  prononce  que  pendant 
Texacerbation  vespérale,  mais  la  fréquence  du  pouls  excédait  encore  le 
chiffre  normal.  Dans  les  fièvres  intermittentes,  l'état  d'apyrexie  sembla 
au  contraire  s'accompagner  de  tension  plus  forte  et  de  pouls  plus  rare 
que  chez  les  sujets  sains. 


CHAPITRE    XIX. 

DE   l'aLGIDITÉ. 

Ëlymologie.— •  Il  y  a  différentes  sortes  d'algidité;  nous  prendrons  pour 
type  celle  des  lièvres  pernicieuses. 

Les  symptômes  qui  caractérisent  lalgidilé  sont  tout  à  fait  opposés  à 
ceux  qu'on  observe  dans  la  fièvre  ;  ils  tiennent  à  une  cause  tout 
opposée:  à  la  contraction  des  petits  vaisseaux. —  Le  refroidissement, 
la  pâleur  et  ramaigrisscment  des  extrémitéft,  la  faiblesse  et  la  rareté 
du  pools  sont  des  effets  de  la  contraction  vascolaire. 

Des  différentes  formes  de  lalgidité.  —  L aigidité  résulte  toujours  d'un 
excès  de  la  force  contractile  des  vaisseaux  sur  la  tension  artérielle  ; 
mais  cet  excès  ne  tient  pas  seulement  à  une  augmentation  réelle  de 
la  force  contractile  des  vaisseaux  ;  il  peut  résulter  d'un  abaissement 
primitif  de  la  tension  artérielle.  Dans  ce  ca»»  la  fréquence  du  pools 
est  augmentée. 

Ordre  de  succession  des  stades  do  froid  et  de  chaleur  dans  les  maladies  ; 
causes  qui  déterminent  cet  ordre  constant. 

Des  caractères  que  présente  le  tracé  du  pouls  dans  l'algidité. 

J^  128.  —  Le  mol  aigidité  (de  algidus,  froid)  s'applique 
à  un  ensemble  de  symptômes  opposés  à  ceux  de  la  fièvre  : 
les  extrémités  sont  froides,  la  peau  décolorée,  les  traits 
amaigris,  la  face  grippée  comme  celle  d'un  cadavre.  Les 
doigts  sont  quelquefois  si  effilés,  que  les  bagues  tombent 
d'elles-mêmes.  Le  pouls  est  petil,  parfois  irrégulier;  sa 
fré([uence  est  tantôt  plus  grande  i[i\'k  l'état  normal  et  tantôt 
diminuée. 

Dans  cette  description  de  rétal  algide,  on  trouve  des 
symplôuics  a  peu  près  complètement  opposés  a  ceux  de 
la  fièvre  cjui  s'accompagne  de  chaleur,  si  Ton  excepte  la 
fréquence  du  pouls,  qui  peut  être  plus  grande  qu'à  l'état 


372  APPLICATIONS   A   LA   PATUOLOGIC. 

normal.  Nous  montrerons  plus  tard  que  ce  qu'il  y  a  de 
contradictoire  dans  cette  fréquence,  tantôt  augmentée  et 
tantôt  diminuée,  peut  s'expliquer  par  la  différence  des 
causes  qui  peuvent  donner  naissance  à  l'état  algide.  Cette 
même  différence  dans  la  cause  de  Talgidité  produit  en- 
core des  modifications  dans  l'état  de  la  température.  Il 
est  donc  indispensable  d'étudier  isolément  les  différentes 
variétés  de  cet  étal  morbide. 

Nous  commencerons  par  un  type  bien  défini  :  Talgidité 
qu'on  observe  dans  les  fièvres  pernicieuses,  a  Dans  cet 
»  état,  le  pouls  se  ralentit,  les  lèvres  et  la  langue  pâlissent 
»  et  se  décolorent.  L'abaissement  de  la  température 
»  s'effectue  des  extrémités  au  centre  :  les  pieds,  les  mains, 
»  la  face  se  refroidissent;  la  peau  est  aussi  froide  que  le 
»  marbre;  la  langue  est  pâle,  blanche,  humide,  froide, 
T9  ainsi  que  l'air  chassé  de  la  poitrine.  La  chaleur  se  ré- 
»  fugie  dans  l'abdomen  et  ne  se  dissipe  qu'en  dernier 
»  lieu  ;  le  pouls  se  ralentit,  devient  rare,  fuit  sous  le  doigt 
»  et  disparaît  (1).» 

De  môme  que  l'ensemble  des  symptômes  est  ici  l'in- 
verse de  ceux  de  la  fièvre,  de  même  la  physiologie  va  nous 
montrer  qu'une  cause  tout  opposée,  c'est-à-dire  une  vio- 
lente contraction  vasculaire,  produit  les  phénomènes  que 
nous  venons  d'énumérer. 

De  la  lempéralure  dans  l'algidilô. 

§  1 29.  — C'est  par  les  extrémités  que  le  refroidissement 
commence,  et  il  est  de  moins  en  moins  fort  k  mesure  qu'on 
observe  une  région  plus  rapprochée  des  centres.  —  N'esl- 

(♦)  Compendium  dû  médecine  praliquc^  t.  V.  p.  337. 
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ce  pas  là  une  similitude  parfaite  avec  les  effets  que  pro- 
duit la  contraction  vasculaire,  lorsqu'on  galvanise  le  grand 
sympathique,  par  exemple?  Mais  ici,  Tévaluation  de  la 
température  a  donné  lieu  aux  mêmes  dissidences  que 
pour  la  fièvre.  La  main  et  le  thermomètre  se  contre- 
disaient Tun  l'autre,  de  sorte  que  bien  des  auteurs  ont 
considéré  comme  une  illusion  du  toucher  la  sensation  de 
froid  glacial  qu'on  éprouve  en  palpant  les  extrémités  d*un 
malade  en  état  algide.  Dans  ces  cas,  également,  le  dés- 
accord tenait  à  ce  que  la  main  et  le  thermouièlre  n'ex- 
ploraient pas  les  mêmes  régions.  —  Les  extrémités  sont 
froides,  môme  pour  le  thermomètre,  mais  les  régions  plus 
centrales,  la  bouche  ou  l'aisselle^  échappant  aux  causes 
de  refroidissement,  n'indiquaient  aucun  abaissement  de 
température  (voy.  §  114).  Bien  plus,  dans  un  grand 
nombre  de  cas,  la  température  de  ces  régions  a  été  plus 
élevée  qu'à  l'état  normal. 

Gavarret(l)  cite  plusieurs  observations  de  ce  genre.  La 
ti^mpérature,  prise  sous  Taisselle,  donnait  les  différences 
.suivantes,  selon  qu'où  l'observait  pendant  Tapyrexic  ou 
pendant  le  stade  de  froid;  voici  quelques-unes  de  ces 
observations  : 

Apyrexie  ...     3 6»  Frisson.  ...     40* 

Id 36»  Id as» 

Id 36*,6  Id 40» 

Comment  expliquer  cette  élévation  de  la  température 
centrale  sous  rinfluence  d'une  contraction  vasculaire?  — 
Si  l'on  se  reporte  à  l'expérience  relatée  S  1 1^>  dans  la- 
quelle Cl.  Bernard  vit  la  température  du  sang  s'élever 

(I)  Recherches  «ur  la  température  du  corps  dans  les  fièvres  tnrermt'r- 
tentes  (l'Expérience,  H  juillet  4839). 
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après  la  ligature  de  Taorte  sur  un  chien,  on  reconnaîtra 
que  dans  les  deux  cas  une  même  cause  parait  avoir  pro- 
duit Télévation  de  la  température.  Chez  le  chien  qui  avait 
Taorte  liée»  le  sang  n'allait  plus  se  refroidir  dans  les 
extrémités  inférieures  ;  de  là  provenait  son  échaufferaent. 
Chez  le  malade  algide,  la  circulation  de  la  périphérie  est 
enrayée»  le  sang  ne  va  donc  plus  se  refroidir  a  la  surface 
du  corps;  de  là  un  échauffement  de  la  masse  sanguine,  et 
coDséquemmeut  des  régions  profondes  (1). 

De  la  p&leur  des  téguments  dans  l'algidité. 

§130. —  Cette  pâleur  est  une  conséquence  de  la 
moindre  quantité  de  sang  contenue  dans  les  vaisseaux; 
elle  correspond  à  la  pâleur  des  tissus  dont  on  galvanise  le 

(  I  )  Doit-on  attribner  à  la  contraction  vascalaire  tontes  les  yarittîoBS 

qui  surviennent  dans  la  température  centrale  ou  périphérique  chez  les 
sujets  qui  sont  en  état  d'algidilé?  Ainsi,  par  exemple,  sur  un  malade 
qui  a  le  frisson  et  dont  la  peau  est  froide,  lorsqu'on  trouve  une  éléva- 
tion de  la  température  prise  sous  Faisselle,  faut-il  attribuer  cette  éléva- 
tion de  température  à  TefTet  do  spasme  vasculaire  et  à  son  action  con- 
servatrice de  la  chaleur  centrale,  ou  bien  no  s'est-il  pas  joint  à  cette 
action  une  augmentation  dans  la  production  de  la  chaleur  ?  Le  meilleur 
moyen,  pour  juger  celte  question,  serait  d'évaluer  la  quantité  d'acide 
carbonique  exhalé  par  le  poumon,  en  môme  temps  qu'on  observerait  l'état 
de  la  température.  Cela  permettrait  sans  doute  de  faire  la  [lart  des 
changements  survenus  dans  la  production  de  la  chaleur  et  des  chaoge- 
menls  qui  ne  portent  que  sur  la  répartition  du  calorique  dans  l'éco- 
nomie. Ces  deux  sortes  d'observations  n'ont  pas  encore  été  conduites 
d'une  manière  parallèle  sur  un  même  malade.  Toutefois  l<?s  recherches 
qui  ont  été  faites  relativement  à  la  proportion  d*acide  carbonique  expiré 
dans  les  ditférentes  maladies  nous  apprennent  que  dans  la  majorité  des 
ca«,  c*est  dans  l'état  de  fiôvre  avec  chaleur  que  la  production  d'acide 
carbonique  est  à  son  maximum  ;  de  sorte  que  la  production  de  la  chaleur, 
qui  suit  dans  ses  variations  celles  de  l'exhalation  de  l'acide  carbonique, 
semble  augmenter  avec  la  rapidité  du  mouvement  circulatoire. 
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grand  sympathique.  Ajoutons  que,  dans  la  plupart  des 
cas,  cette  pâleur  s'accompagne  d'une  légère  teinte  bleuâtre 
des  tissus.  Le  ralentissement  du  cours  du  sang  dans  les 
vaisseaux  resserrés  explique  cette  coloration;  en  effet, 
le  sang  qui  passe  lentement  des  artères  dans  les  veines 
doit  prendre  à  un  haut  degré  le  caractère  et  la  couleur  du 
sang  veineux.  U  se  produit  ici  l'effet  inverse  de  ce  qui 
arrive  dans  la  fièvre;  on  sait  que,  dans  ce  dernier  cas, 
le  sang  conserve  sa  coloration  rutilante  jusque  dans  les 
veines. 

De  l^amaigrisMment  sabit  qui  se  produit  soas  l*inflaence  de  l*algidit6. 

§  131.  —  Il  est  inutile  d'insister  longuement  sur  ce  phé- 
nomène dont  la  cause  est  trop  évidente.  Puisque  les  vais- 
seaux relâchés  outre  mesure  produisent  dans  la  fièvre  la 
turgescence  des  tissus,  le  spasme  vasculaire  devait  néce^ 
sairement  produire  l'effet  inverse.  C'est  alors  que  le  globe 
oculaire  s'enfonce  subitement  dans  Torbite,  parce  qu'il 
n'est  plus  soutenu  par  le  riche  lacis  de  vaisseaux  qui  oc- 
cupe le  fond  de  la  cavité  orbitaire;  alors  aussi  la  peau  des 
mains,  des  pieds  et  de  la  face  devient  trop  large  pour  les 
parties  qu'elle  contient,  on  y  peut  former  des  plis  qui  ne 
s'effacent  que  lentement;  c'est  ce  qu'on  appelle  perle 
d'élasticité  de  la  peau. 

Nous  allons  passer  à  l'examen  des  phénomènes  qui  se 
passent  du  côté  des  artères  et  du  cœur. 

Diminution  de  la  force  et  de  la  fréquence  du  pouls  dans  l'algidité. 

§  132.  —  Une  tension  artérielle  plus  forte  que  de 
coutume  est  la  conséquence  nécessaire  du  spasme  des 
vaisseaux.  Or,  cette  tension  suffit  pour  diminuer  la  force 
du  pouls  (voy.  §  67).  Ajoutons  que  les  artères  elles- 
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mêmes  participent  ii  la  contraction,  et  nous  aurons  une 
raison  de  plus  pour  expliquer  Taifaiblissement  du  pouls 
(voy.  §  66).  C'est  pour  cela  que  dans  l'état  algide  le 
pouls  devient  le  plus  souvent  insensible  à  la  radiale,  et 
qu'il  faut,  pour  le  sentir,  explorer  un  vaisseau  d'un  plus 
gros  volume. 

§  183.  —  La  diminution  de  la  fréquence  des  batte- 
ments du  pouls  est  encore  un  effet  secondaire  de  la  ten- 
sion augmentée  {voy.  §  60).  L'ensemble  des  phénomènes 
circulatoires  est  donc  bien  complètement  inverse  dans 
l'état  de  fièvre  et  dans  celui  d'algidité.  Mais  qu'on  n'oublie 
pas  que  nous  ne  décrivons  qu'un  type  bien  défini  de  l'état 
algide,  celui  dans  lequel  la  contraction  des  vaisseaux  sem- 
ble être  le  phénomène  essentiel,  celui  qui  a  débuté  et 
entraîné  après  lui  toute  la  série  des  effets  que  nous  venons 
de  passer  en  revue. 

■ 

Des  différentes  formes  de  l'algidilé. 

§  1 34.  —  On  doit  rattacher  h  Talgidité  un  grand  nombre 
de  troublesdo  la  circulation  qui  peuvent  tenir  à  des  causes 
très  différentes,  mais  qui  présentent  tous  les  signes  exté- 
rieursque  nous  avons  décrits  plus  haut  :  ainsi,  l'aclioi»  d'un 
hain  froid  trop  prolongé,  le  vowissevient  provoqué  par 
certaines  substances,  le  mal  de  in&i\  le  choléra  dans  sa 
première  période,  une  hémorrhagie  brusque  et  très  abon- 
dante. Toutes  ces  causes  amènent  le  refroidissement  des 
extrémités,  leur  pâleur,  leur  amaigrissement  et  môme  la 
petitesse  du  pouls;  mais  souvent  la  fréquence  du  pouls  ne 
subit  pas  la  modification  profonde  que  nous  signalions 
tout  à  l'heure,  ce  ralentissement  (jui  fait  que  l'algidité 
des  fièvres  pernicitîuses  présente  une  opposition  complète 
avec  le  stade  de  chaleur  de  ces  mêmes  fièvres.  — Quel- 
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ques  mots  sont  nécessaires  pour  faire  saisir  les  différences 
principales  que  présentent  ces  diverses  formes  de  Talgl- 
dite. 

Sous  Pinfluence  d'un  bain  froid,  il  se  produit,  comme 
on  le  sait,  une  contraction  des  vaisseaux,  en  vertu  de 
Faction  spéciale  que  le  froid  exerce  sur  la  contractilité 
vasculaire.  —  Cette  contraction  reste  a  un  degré  modéré 
si  l'impression  du  froid  n'est  pas  trop  forte,  ou  si  elle  ne 
se  prolonge  pas  trop  longtemps;  mais  si  son  action  est 
trop  énergique,  une  pâleur  générale  se  manifeste  surtout 
le  corps,  la  cyanose  survient  souvent,  les  ongles  et  les 
lèvres  sont  bleus,  les  traits  amaigris,  le  pouls  est  petit  et 
ralenti.  L'ensemble  des  phénomènes  est  donc  celui  qu'on 
rencontre  dans  Tétat  algide  des  fièvres  pernicieuses,  la 
cause  seule  est  différente*  Quant  à  la  température,  elle  a 
subi  un  abaissement  réel,  puisque  le  contact  de  Teau^ 
froide  a  dû  soustraire  à  Téconomie  une  grande  quantité 
de  calorique.  Nous  n'avons  pu  appliquer  le  thermomètre- 
dans  l'observation  des  cas  de  ce  genre  que  le  hasard  nous 
a  fait  rencontrer,  mais  la  main  nous  permit  de  constater 
un  refroidissement  notable  de  Taisselle  et  de  la  cavité 
buccale.  Ici  donc  Talgidité  ne  s'accompagne  pas  d'élé- 
vation de  la  température  centrale,  mais  bien  de  refroi- 
dissement général  du  corps;  seulement  ce  refroidissement 
est  d'autant  plus  sensible  qu'on  explore  des  parties  plus 
superficielles. 

Le  vomissement  amène  l'algidité.  On  peut  dire  que  cet 
effet  est  général,  et  que  tout  individu  qui,  sous  une  in- 
fluence quelcomiue,  est  pris  de  nausées,  pâlit  subitement, 
qu'il  a  les  mains  froides,  le  pouls  ralenti  et  plus  faible  que 
de  cfiutume;  il  présente,  en  un  mot,  tous  les  signes  de  la 
contraction  vasculaire.  Mais,  dans  cet  état  delà  circula- 
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tion,  il  peut  exister  des  degrés  très  variés.  En  général, 
plus  la  durée  et  l'intensité  de  l'état  nauséeux  sont  consi- 
dérables, plus  Talgidiié  est  prononcée.  L'ingestion  de  cer- 
taines substances,  et  particulièrement  du  tartre  stibié, 
peut  produire  une  algidité  aussi  complète  que  celle 
du  choléra,  ce  qui  a  fait  donner  à  cette  intoxication  le 
nom  de  choléra  sUbié.  Les  différentes  plantes  de  la  b- 
mille  des  solanées  possèdent  la  propriété  nauséeuse  et 
amènent  également  l'état  algide. 

Enfin,  le  mal  de  mer,  en  même  temps  qu'il  amène  des 
vomissements  et  des  nausées  d'une  durée  considérable, 
produit  l'état  algide  avec  tous  les  caractères  que  nous  coih 
naissons. 

Quelquefois,  pendant  les  efforts  du  vomissement,  il  se 
produit  dans  l'état  de  la  circulation  des  changements  qui 
sont  les  conséquences  mécaniques  de  l'effort  et  ne  durent 
pas  plus  que  lui.  Ainsi,  la  face  se  congestionne  parfois 
sous  rintluence  de  la  stase  du  sang  veineux;  les  batte- 
ments du  cœur  se  précipitent  pendant  ces  mêmes  efforts, 
mais  bientôt  après  ils  reprennent  la  lenteur  qui  est  le  ca- 
ractère ordinaire  de  l'algidilé.  La  recherche  de  la  tem- 
pérature k  l'aide  du  thermomètre,  dans  les  régions 
profondes,  serait  indispensable  pour  déterminer  si  le  re- 
froidissement qui  accompagne  l'acte  de  vomir  est  dû  tout 
entier  à  la  contraction  vasculaire,  ou  si  la  prodiK^tion  de 
la  chaleur  subit  quelque  diminution.  Nous  penchons  vers 
la  première  hypothèse,  mais  il  est  indispensable  de  faire 
des  recherches  expérimentales  sur  ce  sujet. 

J.  Hun  ter  (1)  avait  été  frappé  de  cette  coïncidence  de 
l'abaissement  de  la  température  avec  le  vomissement.  Il 

(«)  Ijoc.  «5tr,  t.  in,  p.  377. 
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en  avait  tiré  cette  conclusion  que  le  siège  de  la  calorifica- 
lion  l'éside  pr(^ablement  dans  l'estomac.  Aujourd'hui  que 
Taction  du  grand  sympathique  sur  les  vaisseaux^  Testomac 
et  les  intestins  est  bien  démontrée,  il  serait  permis  de  faire 
une  hypothèse  plus  vraisemblable,  et  d'admettre  dans  ces 
cas  une  synergie  d'action  des  différents  plexus  du  grand 
sympathique.  Une  contraction  simultanée  de  tous  les 
muscles  animés  par  ce  nerf  suffirait  pour  expliquer  à  la 
fois  les  vomissements,  les  contractions  intestinales  et  les 
phénomènes  qui  surviennent  du  côté  de  la  circulation. 
Mais,  ici  encore,  nous  ne  voulons  pas  livrer  à  l'hypothèse 
ce  que  Texpérimentation  devra  élucider. 

Dans  le  choléra  (période  algide),  des  phénomènes  du 
même  genre  se  présentent.  La  contraction  vasculaire  sem- 
ble jouer  un  grand  rôle  dans  la  production  de  cette  algi- 
dite,  mais  un  élément  nouveau  et  d'une  grande  impor* 
tance  s'y  ajoute  :  nous  voulons  parler  de  la  diminution  de 
la  masse  sanguine. 

C'est  avec  grande  raison  qu'on  a  appelé  hémorrhagie 
séreuse  la  perte  considérable  de  liquide  qui  se  fait  par  les 
selles  et  les  vomissements  dans  le  choléra.  Cette  diminution 
de  la  masse  du  sang  doit  produire  le  même  effet  qu'on 
obtient  sur  un  animal  par  d'abondantes  saignées,  c^est-à- 
dire  l'abaissement  de  la  tension  artérielle  et  l'accélération 
dn  pouls.  Aussi,  dans  le  choléra,  voit-on  le  plus  souvent 
le  pouls  prendre  une  grande  fréquence  pendant  l'état 
algide.  La  production  de  la  chaleur  est  considérablement 
diminuée.  Doyère  (1)  a  fait  voir  que  l'acide  carbonique 
expiré  diminue  d'une  manière  énorme.  Aussi  le  refroidis- 


(1)  Mémoire  sur  h  respiration  et  la  chaleur  humaine  dans  le  cfto- 
léra,  Pari8,  4  863. 
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sèment  se  propage-t-il  rapidement  jusqu'aux  parties  pro- 
fondes, mais,  dans  ces  derniers  points,  il  est  toujours  peu 
prononcé  comparativement  à  celui  qu'on  observe  dans  les 
régions  superficielles. 

L'hémorrhagie  produit  Talgidité  en  vertu  de  la  double 
cause  que  nous  venons  de  signaler  pour  le  choléra.  La 
contraction  des  vaisseaux  existe  bien  réellement ,  ainsi 
que  Ta  démontré  J.  Hun  ter  (voy.  $  39),  mais  elle  ne  sufiBt 
pas  pour  maintenir  la  pression  du  sang  à  son  degré  nor- 
mal, car  la  diminution  de  la  masse  sanguine,  effet  de 
rhémorrhagie,  abaisse  sans  cesse  cette  pression.  De  là 
résulte  une  accélération  des  battements  du  cœur,  ce  qui 
semble,  au  premier  abord,  en  contradiction  avec  les  au- 
tres phénomènes  de  Talgidité,  tandis  que  cela  rentre 
parfaitement  dans  les  lois  ordinaires. 

Enfin,  dans  presque  tous  les  genres  de  mort,  au  mo- 
ment où  le  cœur  cesse  d'ei)voycr  du  sang  dans  les  artères, 
les  vaisseaux  reviennent  sur  eux-mêmes,  soit  par  une 
contraction  active,  soit  par  leur  simple  tonicité.  Aussitôt 
apparaît  Tensemble  des  signes  extérieurs  du  spasme  vas- 
culaire  :  pâleur  et  amaigrissement  subit  de  la  face  et  des 
extrémités,  etc.  —  Si  Ton  comprime  l'artère  principale 
d'un  membre  en  évitant  de  comprimer  les  veines,  les 
mêmes  phénomènes  se  produisent  d'une  manière  locale, 
ils  se  bornent  aux  tissus  qui  ont  expulsé  le  sang  qu'ils 
renfermaient  et  n'en  reçoivent  plus  de  nouveau. 

On  voit,  par  ce  qui  précède,  que  l'état  algide  peut  tenir 
a  un  grand  nombre  de  causes  diffiérentes.  Dans  tous  les 
cas,  il  a  pour  cause  immédiate  un  excès  de  la  force  con- 
tractile des  vaisseaux  sur  la  pression  du  sang  à  leur  inté- 
rieur. Cela  peut  tenir,  soit  à  l'augmentation  d'énergie  de 
la  contraction  vasculaire,  soit  à  la  diminution  primitive 
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de  la  pression  du  sang,  et,  dans  ce  cas,  c'est  surtout  une 
dimÎDutioude  la  masse  sanguine  qui  fait  baisser  la  tension 
artérielle. 

#BJUc  de  «uceessioii  4em  stades  de  froid  et  de  ehaleur  dans 
les  SMUadies  ;  eanse  qui  détermine  eet  ordre  eonstant* 

§  135.  —  L'aperçu  que  nous  venons  de  donner  sur  la 
physiologie  médicale  de  la  fièvre  et  de  Talgidité  conduit 
nécessairement  à  envisager  ces  deux  états  morbides  sous 
un  jour  nouveau  ;  il  conduit  à  chercher  Tunité  de  cause 
pour  des  effets  multiples,  et  montre  que  les  lois  de  la 
physiologie,  loin  d'être  détruites  dans  les  maladies,  y  ré- 
gissent, au  contraire,  Tenchainement  des  symptômes. 
Mais  qu'on  ne  s'y  méprenne  pas  ;  nous  n'avons  voulu  que 
signaler  la  rogte  qu'on  devra  suivre  dans  des  recherches 
ultérieures  si  Ton  veut  prendre  pour  guide  la  physiologie 
et  Texpérimentation.  Loin  de  nous  la  prétention  de  tout 
expliquer  dès  aujourd'hui  par  les  notions  physiologiques 
acquises;  nous  avons  déjà  confessé  leur  insuffisance.  Pour 
ne  signaler  qu'une  des  lacunes  principales,  nous  rappel- 
lerons que  la  cause  de  la  sueur  abondante  qui  succède  au 
stade  de  fièvre  est  encore  à  déterminer  ;  on  ne  connaît  pas 
mieux  les  conditions  qui  rendent  la  peau  sèche  pendant  le 
second  stade  des  fièvres  intermittentes,  ni  celles  qui  pro- 
duisent une  sueur  froide  pendant  Talgidité.  Cependant, 
malgré  ce  qu'elles  ont  encore  d'incomplet  et  d'insuffi- 
sant, les  explications  fournies  par  la  physiologie  nous 
semblent  inQniment  plus  satisfaisantes  pour  l'esprit  que 
celles  dont  on  était  forcé  de  se  contenter  jusqu'ici. 

Avant  de  quitter  ce  sujet,  nous  allons  essayer  do  mon- 
trer que  la  nature  des  causes  qui  produisent  Talgidité  et 
la  fièvre,  ainsi  que  l'ordre  constant  de  la  succession  de 
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ces  deux  états  opposés,  viennent  encore  confirmer  les  oj)!- 
nions  que  nous  avons  émises  sur  leur  cause  prochaîne,  et 
sur  le  rôle  important  qu'y  joue  la  contractilité  vasculaire. 
Si  tous  les  tissus  de  l'économie  possédaient  ces  nerfs 
spinaux  antagonistes  du  grand  sympathique,  dont  Texis- 
tence  a  été  démontrée  dans  les  glandes,  la  fièvre  et  Talgi- 
dité  pourraient  tenir  chacune  à  deux  causes  différentes. 
Ainsi,  la  fièvre  pourrait  être  produite  par  la  paralysie  du 
grand  sympathique,  nerf  de  contraction,  ou  par  Texcita- 
tion  des  nerfs  de  relâchement.  L'algidité  pourrait  être  due, 
soit  à  lactiAn  énergique  du  grand  sympathique,  soit  à  la 
paralysie  de  ses  nerfs  antagonistes.  Mais  Texistence  de  ce 
dernier  ordre  de  nerfs  semble  bornée  à  des  points  limités 
de  réconomie;  c'est  donc  au  grand  sympathique  et  à  la 
contractilité  vasculaire  directement  influencée  que  Ton 
doit  rapporter  les  phénomènes  qui  nous  occupent  —  Or, 
quel  est,  dans  ces  deux  stades  successifs,  celui  qui  corres- 
pond à  l'adiondes  nerfs  et  du  tissu  contractile?  C'est, 
évidenmient,  le  stade  d'algidité.  Cette  conclusion  est  tout 
il  fait  rinverse  de  ce  qu'on  avait  admis  autrefois,  puisque, 
dans  l'esprit  des  nosologistes,  Talgidité  correspondait  à 
Vasthénie,  Nous  ne  nous  attacherons  pas  à  réfuter  les 
erreurs  anciennes  sur  ce  sujet,  mais  nous  voulons  mon- 
trer que,  du  moment  que  Ton  est  conduit  à  considérer 
l'algidité  comme  un  état  actif,  il  devient  tout  naturel 
d'expliquer  le  stade  de  fièvre  qui  lui  succède  par  l'épui- 
sement des  nerfs  et  de  l'élément  contractile  des  vais- 
seaux. Ainsi,  les  idées  de  Henle  relatives  à  l'épuisement 
de  la  contractilité  vasculaire  après  son  action  trop  éner- 
t:;ique  (voy.  §  S9)  trouvent  une  large  application  à  la 
pathologie,  puisqu'elles  expliquent  la  succession  constante 
des  deux  stades  opposés.  —  Le  système  musculaire  de  la 
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vie  organique  présente  donc  une  grande  analogie  avec 
celui  de  la  vie  animale,  puisque,  dans  Tun  comme  dans 
Tautre,  TactioD  amàite  la  fatigue  et  Tépuisement.  On 
comprend  après  cela  pourquoi  le  stade  de  froid  oom- 
menée  toujours  la  série  des  phénomènes  toutes  les  fois 
que  les  deux  stades  existent  dans  une  maladie  :  on  peut 
même  dire  qu'il  n'existe  pas  d'état  algide  qui  ne  soit 
suivi  de  fièvre  (1),  et  cela  quelles  que  soient  les  condi- 
tions dans  lesquelles  cette  algidité  s'est  produite.  Si  Ton 
prolonge  trop  la  durée  d'un  bain  froid  «  et  qu'on  arrive  à 
l'état  algide,  au  bout  d'un  certain  temps  il  surviendra  de 
la  fièvre.  Après  les  vomissements  que  provoque  le  mal  de 
mer,  après  ceux  que  produisent  certains  poisons  ou  cer- 
tains médicaments,  si  l'état  algide  a  été  très  prononcé,  on 
voit  encore  survenir  un  état  fébrile. 

Dans  les  fièvres  intermittentes,  le  choléra,  la  fièvre 
jaune,  etc.,  la  môme  explication  rend  compte  de  la 
succession  des  deux  stades;  en  voyant  se  produire  celui 
d'algidité,  on  peut  annoncer  l'état  fébrile  qu'on  appe- 
lait autrefois  la  réaction.  Il  n'est  pas  jusqu'aux  variations 
légères  de  la  circulation  capillaire  qui  ne  présentent  ôetto 
alternance  remarquable  :  ainsi,  lors(iu'une  colère  ou  une 
frayeur  violente  fait  pâlir  un  individu,  on  peut  être  certain 
qu*il  rougira  bientôt,  c'est-à-dire  qu'après  un  resserre- 
ment violent,  les  vaisseaux  se  relâcheront. 

Cependant  il  n'est  pas  nécessaire  que  les  vaisseaux 

(4)  Quelquefois  la  morl  survient  pendiinl  le  slade  d'algidité,  dans  les 
fièvres  pernicieuses  et  dans  lo  choléra,  par  exemple.  Or,  dans  celle 
dernière  maladie,  Doyère  a  signalé  un  réchauffement  du  sujet  aux  appro- 
ches de  la  mort.  Ne  serait-il  pas  naturel  d'expliquer  ce  phénomène  par 
la  résolution  de  la  contraclilité  organique  dos  vaisseaux  2  Ce  serait  l'ana- 
logue de  la  résolution  qui  survient  pour  les  muscles  de  la  vie  animale. 
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passent  par  Tétat  de  contraction  énergique  pour  arriver  à 
celui  de  relâchement  par  épuisement.  S'il  nous  était  per- 
mis de  hasarder  une  hypothèse,  udis  dirions  :  que,  dans 
certains  cas,  Faction  des  nerfs  vaso-moteurs  parait  s'é- 
puiser sous  rintluence  d'une  cause  dont  le  siège  est  en 
dehors  du  système  vasculaire.  Ainsi,  après  un  exercice 
musculaire  très-violent,  une  marche  forcée,  par  exemple, 
on  voit  survenir  d'emblée  un  état  fébrile  sans  algidité 
préalable.  Une  violente  douleur  produit  le  même  effet; 
les  veilles  prolongées  peuvent,  ù  un  certain  d^rë,  pro- 
duire un  effet  analogue.  Toutes  ces  influeuces,  lors  même 
([u'elles  no  donnent  pas  naissance  à  une  fièvre  véritable, 
produisent  tout  au  moins  un  état  de  la  circulation  ana- 
Ic^ue  a  celui  qui  existe  dans  la  fièvre;  elles  rendent  la 
peau  chaude,  les  vaisseaux  relâchés,  le  pouls  plus  fort  et 
plus  fréciuent  que  de  coutume.  — On  est,  jusqu  a  un  cer- 
tain point,  autorisé  à  admettre  que  dans  le  système  ner* 
veux  il  existe  une  solidarité  des  différentes  pailies,  de 
telle  sorte  que  l'action  nerveuse  puisse  être  dérivée  vers 
un  point  aux  dépens  de  tous  les  autres,  et  qu'une  dépense 
locale  de  ce  qu'on  appelle  Vinfluœ  nerveux  amène  uu 
épuisement  général. 

Faut-il  admettre  avec  Henle  iiue  les  actions  sur  le  sys- 
tème vaso-moteur  se  produisent  le  plus  souvent  d'une  ma- 
nière réflexe?  Jusqu'ici  nous  n'avons  que  peu  d'éléments 
pour  trancher  la  question;  cependant  une  expérience  de 
Cl.  Bernard  est  venue  éclairer  k  ce  sujet  la  nature  de  la 
flèvre  traumatiqnc.  —Voici  cette  expérience.  Si  l'on  coupe 
les  nerfs  mixtes  qui  se  rendent  à  la  patte  d'un  chien,  les 
lissions  trauniatiqnes  ou  la  présence  d'un  corps  étranger 
dans  les  tissus  de  celle  patte  produisent  des  phéuomèues 
d'intlanimalion  locale,  mais  ne  donnent  pas  naissance  à  la 
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fièvre  trauiDalique,  qui  se  développerait  si  le  nerf  était 
intact. 

Que  doit-on  concluiB  de  ce  fait  ?  Faut-il  considérer  le 
relâchement  vasculaire  qui  constitue  la  fièvre  comme 
un  phénomène  réflexe  succédant  à  une  impression 
centripète  que  conduiraient  les  nerfs  mixtes?  Doit-on, 
au  contraire  admettre  que  la  douleur  qui  résulte  d'une 
lésion  traumatique  est  une  cause  d'épuisement  nerveux, 
et  que  la  section  des  nerfs  mixtes,  en  supprimant  cette 
douleur,  empêche  la  fièvre  de  se  produire?  Jusqu'ici 
on  ne  saurait  résoudre  cette  question  ;  mais,  dans  l'une 
ou  Tautre  hypothèse,  l'expérience  de  Cl.  Bernard  semble 
susceptible  d'applications  importantes  à  la  chirurgie. 

On  se  demande,  en  présence  de  ce  fait,  s'il  ne  serait 
pas  possible,  à  la  suite  d'une  lésion  traumatique,  de 
suspendre  les  fonctions  des  nerfs  qui  se  rendent  à  la 
partie  malade,  non  plus  en  les  coupant,  mais  au  moyen 
d'une  compression  ou  d'une  électrisation  localisée.  Ne 
pourrait-on  pas,  dans  ces  cas,  éviter,  ou  tout  au  moins 
diminuer  la  fièvre  traumatique,  et  réduire  à  des  phéno- 
mènes plus  ou  moins  locaux  le  résultat  des  grandes  opé- 
rations chirurgicales? 

Bc»  earaeCèrc»  que  présente  le  traeé  du  pools  dans  ralgidiCé* 

§  436.—  On  vient  de  voir  que  dans  l'algidité,  comme 
dans  la  fièvre,  c'est  un  trouble  de  la  circulation  capillaire 
qui  constitue  le  phénomène  primitif  à  la  suite  duquel  se 
produisent  tous  les  autres  à  titre  d'effets  secondaires.  Dans 
certains  cas,  cependant,  il  pourrait  se  faire  que  l'action 
du  cœur,  primitivement  diminuée  ou  augmentée,  pro- 
duise les  mêmes  effets  que  la  contraction  ou  le  relâche- 
ment vasculaire  ;  mais,  ainsi  que  nous  l'avons  dit,  tout 
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porte  à  croire!  que  ces  cas  sont  exceptionnels.  La  cir- 
culation sera  donc  modifiée  dans  les  états  morbides  qui 
nous  occupent,  de  la  même  manière  que  dans  les  condi- 
tions physiologiques  qui  produisent  la  contraction  ou  le 
relâchement  des  vaisseaux.  Deux  états  opposés  s'observe- 
ront relativement  à  la  tension  artérielle  :  il  y  aura  une 
forte  tension  dans  l'algidité  et  une  faible  tension  dans  la 
fièvre.  On  connaît  assez  Tinfluence  que  la  tension  forte 
ou  faible  exerce  sur  les  caractères  du  pouls,  pour  que 
nous  n'ayons  plus  à  y  revenir  avec  détail.  Nous  nous 
bornerons  à  présenter  trois  types  du  pouls  pris  daos 
l'algidité. 


Fig,  97.  —  Mal  de  mer. 


Fig.  98.  —  État  de  nausée. 


Fig.  99.  —  Après  un  vomissement. 


CHAPITRE  XX. 


DE  LA  FORME  DU   POULS   DANS   LES   DIFFÉRENTES   ESPÈCES  DE 
FIÈVRES.  —  DE  LA  CONGESTION.  —  DE  l' INFLAMMATION. 


De  la  forme  du  pouls  dans  les  différentes  espèces  de  fièvres. — Du  pouls 
daus  rétat  typhoïde  ;  du  pouls  dans  les  différentes  périodes  de  la 
fièvre  typhoïde.  —  Du  pouls  dans  les  fièvres  éruptives. 

De  la  congestion.  —  Théories  diverses  émises  sur  sa  nature  ;  elle  s'ex- 
plique par  le  relâchement  des  parois  vasculaires.  —  Rôle  du  système 
nerveux  dans  les  congestions. 

De  rinflammation.  —  Confusions  qui  ont  été  faites  relativement  à  la 
valeur  de  ce  mot.  —  Explication  des  principaux  phénomènes  de 
rinflammation  par  un  changement  survenu  dans  la  contractilité 
vasculaire  :  marche  des  inflammations  ;  conditions  qui  empêchent  ou 
favorisent  la  production  de  rinflammation  ;  étranglement  des  tissus 
enflanunés  ;  tendance  des  inflammations  à  h  guérison  spontanée. 


§  137.  —  Si  Ton  quitte  le  poiat  de  vue  physiologique 
dans  Tétude  de  la  fièvre,  pour  s'attacher  à  l'observation 
clinique  des  différentes  espèces  de  fièvres^  on  trouve 
encore  dans  la  forme  du  pouls  un  des  éléments  les  plus 
importants  de  la  sémiologie.  Nul  doute  que  l'emploi  du 
sphygmographe  ne  permette  d'apprécier,  relativement  à 
la  forme  des  pulsations,  des  nuances  délicates  qui  échap- 
pent au  doigt. 

Pour  qu'une  pareille  étude  puisse  fournir  d'utiles  résul- 
tats, il  faudra  que  le  tracé  du  pouls  soit  recueilli,  pour 
chacune  des  affections  fébriles,  non  pas  seulement  à  des 
intervalles  plus  ou  moins  longs,  mais  chaque  jour  au  moins 
une  fois,  pendant  toute  la  durée  de  la  maladie.  Dans  ces 
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conditions  seulement,  on  pourra  saisir  les  modifications 
qu'éprouve  graduellement  la  forme  du  pouls  à  mesure 
que  Tétat  circulatoire  se  modifie  lui-même.  Le  tracé 
du  pouls  prend  des  caractères  spéciaux  suivant  que  la 
maladie  tend  à  la  guérison  ou  à  la  terminaison  funeste; 
il  varie  aussi  dans  le  coui*s  d'une  môme  maladie,  sous 
l'influence  de  ces  états  qu'on  appelle  les  crises.  Est-il  be- 
soin de  dire  que  Taction  de  la  plupart  des  médicaments 
fait  également  changer  la  forme  du  tracé,  ce  qui  vient 
encore  ajouter  à  l'étude  du  pouls  des  complications  nou- 
velles. 

Nous  avons  recueilli  un  grand  nombre  de  tracés  du 
pouls  dans  les  maladies  fébriles,  mais  l'impossibilité  où 
nous  étions  de  nous  livrer  k  Tétude  méthodique  et  pro- 
longée dont  nous  venons  de  signaler  la  nécessité,  fait  que 
toutes  nos  expériences  sur  ce  point  sont,  pour  ainsi  dire» 
non  avenues.  De  plus,  certaines  espèces  de  fièvres  ne 
peuvent  être  observées  que  dans  des  localités  particulières: 
ainsi  les  fièvres  paludéennes,  la  fièvre  jaune,  etc.  Il  faut 
donc  attendre  que  des  médecins  placés  dans  des  condi- 
tions favorables  nous  fournissent  sur  ce  sujet  les  docu- 
ments qui  font  défaut.  — Quant  aux  affections  fébriles  qui 
régnent  dans  nos  pays,  si  nous  ne  pouvons  présenter  un 
tableau  complet  des  formes  du  pouls  aux  différentes 
époques  de  ces  maladies,  nous  aurons  h  signaler  cependant 
quelques  faits  qui  nous  ont  paru  dignes  d'intérêt. 

Forme  du  pools  dans  i'élat  typhoïde. 

§  IftS. — 11  ne  faudrait  pas  croire  que  la  maladie  spéciale 
qui  a  reçu  le  nom  de  fièvre  typhoïde  présente  une  forme  du 
pouls  qui  lui  soit  exclusive.  A  côté  de  cette  maladie,  dont 
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le  caractère  anatomique  consiste  en  une  altération  des 
plaques  de  Peyer,  les  patbologistes  en  ont  groupé  d'autres 
qui,  sous  le  nom  à'éiat  typhtfide,  présentent  des  phéno- 
mènes généraux  assez  analogues  à  ceux  de  la  fièvre  ty- 
phoïde proprement  dite.  Certaines  pneumonies,  les  érysi- 
pèles  graves,  l'infection  purulente,  certaines  formes  de  la 
fièvre  puerpérale,  etc.,  présentent  le  faciès,  rabatte- 
ment des  forces  musculaires,  le  délire  qu'on  observe  dans 
la  fièvre  typhoïde;  comme  elle  aussi,  ces  maladies  pré- 
sentent, du  côté  de  la  circulation ,  des  troubles  particu- 
liers. C'est  sftns  doute  pour  cette  raison  que  la  forme  du 
pouls  est  très  analogue  dans  ces  différentes  affections, 
ainsi  qu'on  en  pourra  juger  par  les  tracés  suivants. 

La  figure  100  représente  le  pouls  dans  une  fièvre 
typhoïde  franche,  arrivée  au  douzième  jour 


Pi;.  100.  —  Fièvre  typhoïde. 

La  figure  101  est  recueillie  sur  un  malade  atteint  de 


Fig.  101.  —  Pneumonie  typhoïde. 

pneumonie  typhoïde.  —  L'existence  de  crachats  rouilles, 
de  souffle  et  de  râle  crépitant  avait  établi  le  diagnostic 
de  la  pneumonie;  en  même  temps,  il  existait  du  gargouil- 
lement dans  la  fosse  iliaque  droite,  de  la  diarrhée,  une 
grande  prostration  ;  il  y  avait  eu,  au  début  de  la  maladie, 
des  épistaxis;  mais  le  ventre  ne  présentait  pas  de  taches 
rosées  lenticulaires. 


m. 
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La  Bgurc  102  est  prise  sur  un  homme  amputé  des  deux 


Figr.  i02.  —  Infection  purulente. 

jambes;  un  frisson  violent  avait  existé  quelques  heures 
avant  notre  examen,  ce  qui  avait  fait  admettre  chez  ce 
malade  un  début  d'infection  purulente.  Ce  diagnostic  se 
confirma. 
La  figure  103  correspond  à  un  cas  de  fièvre  puerpé- 


Fig.  103.  — Fièvre  puerpérale. 


raie,  avec  des  signes  de  phlébite  utérine  probable»  Tétat 
typhoïde  était  très  prononcé. 
La  figure  104  est  le  pouls  d'une  malade  atteinte^cVi^ry- 


Fi{r.   104.  —  Érysipèle  grave. 

sipèle  de  la  tête,  accompagné  de  délire  et  de  prostration. 
On  voit,  par  la  ressemblance  que  ces  différents  tracés 
présentent  entre  eux,  que  le  pouls  possède  à  peii  près  les 
mômes  caractères  dans  toutes  les  maladies  qui  s'accompa- 
gnent d'état  typhoïde.  QueUiues  difTérences  existent,  il  est 
vrai,  dans  la  forme  du  dicrotisme,  dans  son  intensité  el 
dans  ramplitude  du  tracé;  mais  ces  différences  sont  trop 
faibles  et  nous  ont  paru  trop  peu  constantes  pour  qu'on 
puisse  les  utiliser  comme  éléments  de  diagnostic.  La  prin- 
cipale conclusion  qu'on  doive  tirer  de  Texamen  de  ces 
tracés  si  analogues  entre  eux,  c'est  que,  chez  ces  difiiérents 
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malades,  il  existait  dans  l'état  de  la  circulation  des  ana- 
logies très  grandes,  comme  il  s*en  trouvait  du  reste  du 
côté  des  autres  fonctions.  Une  telle  ressemblance  dans 
les  symptômes  semble  justifier  l'emploi  de  médications 
analogues  dans  le  traitement  de  ces  différentes  maladies. 

Da  pouls  aux  diflérentes  yiériodes  de  la  fièvre  typhoïde. 

§  139.  —  Le  tracé  que  nous  avons  reproduit  Bgure  100 
ne  saurait  être  pris  comme  type  absolu  du  pouls  dans  la 
Bèvre  typhoïde,  car  du  commencement  à  la  fin  de  cette 
maladie,  l'état  de  la  circulation  présente  des  changements 
nombreux  auxquels  correspondent  autant  de  changements 
dans  la  forme  du  pouls.  Nous  rassemblons  ici  plusieurs 
tracés  recueillis  sur  le  niAnie  malade  à  différents  inter- 
valles. 


Fig.  105. 


Fig.  lOG. 


Fig.  107. 


Fig.    inH. 
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Fig.  109. 


Fig.  ilO. 

La  modification  la  plus  frappante,  c'est  la  multiplicité 
des  rebondissements  de  chaque  pulsation  au  moment  où 
le  pouls  devient  plus  rare. 

Il  n'y  a  cependant  pas  un  rapport  absolu  entre  la  fré- 
quence du  pouls  et  la  forme  que  présente  chaque  pulsa- 
tion. On  voit,  dans  certains  cas,  un  léger  rebondissement 
qui  se  produit  entre  deux  autres;  c'est  une  sorte  de 
petite  ondulation  qui  sMnsinue  entre  deux  ondulations 
plus  fortes,  ainsi  que  cela  se  voit  nettement  sur  la 
figure  HO.  Cette  petite  ondulation  peut  n'avoir  qu'une 
existence  très  courte  :  tantôt  elle  disparaît  et  tantôt  elle 
grandit.  Dans  ce  dernier  cas,  elle  peut  acquérir  le  volume 
des  ondulations  entre  lesquelles  elle  a  pris  naissance;  il 
se  produit  alors  une  pulsation  k  triple  rebondissement, 
comme  cela  se  voit,  fijjfiire  109.  De  patientes  recherches 
pourront  seules  faire  connaître  la  valeur  pronostique  de 
chacun  de  ces  changements  qui  surviennent  dans  la  forme 
du  pouls.  Nous  n'avons  jusqu'ici  rencontré  les  types  qui 
sont  représentés,  figures  109  et  HO,  que  dans  des  cas 
qui  se  terminaient  par  la  guérison  ;  mais  nous  ne  sau- 
rions rien  affirmer  au  sujet  de  leur  valeur. 

Du  pouls  dans  les  Gèvres  éruplives, 

§  1/iO.— Il  existe  en  général  une  diff('»rence  très  grande 
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entfd  la  forme  du  pouls  qu'on  rencontre  dans  les  fièvres 
é||j||||)res  et  celle  qu'on  observe  dans  les  autres  maladies 
fébriles.  Quelques  tracés  vont  faire  voir  cette  différence 
d'une  manière  très  nette. 


Fig.  111.  —  Scarlatine. 


Fig.  112.  —  Rougeole. 


Fig.  113.  —  Variole  confluenle. 


Fig.  114.  —  Varioloïde. 


Fig.  115.  —  Variole  confluente. 

On  voit  par  les  figures  ci-dessus  que  les  caractères  de 
la  faible  tension  manquent  prasque  entièrement,  lors 
môme  que  la  fièvre  est  très  prononcée.  La  fréquence  du 
pouls  est  souvent  très  grande  ;  elle  allait  à  1  &0  pulsations 
chez  le  malade  qui  a  fourni  le  tracé  figure  115.  La  peau 
était  chaude  et  colorée,  et  cependant  le  pouls  présentait 
Tun  des  caractères  principaux  de  la  forte  tension,  c'est-à- 
dire  Tabsence  de  dicrotisme.  Il  semblerait  que,  dans  les 
cas  de  ce  genre,  la  force  (rimpiilsion  du  cœur  soit  aug- 
mentée, puisque,  contrairement  à  ce  qui  se  passe  dans  les 
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conditions  ordinaires,  cel  organe  exécute  un  grand  nombre 
de  battements,  malgré  raugmenlalion  des  résistancei^e 
la  forte  tension  artérielle  crée  devant  lui.  Dans  cette  hy- 
pothèse, il  y  aurait  donc  une  différence  capitale  entre  les 
Ouvres  éruptives  et  les  autres  états  fébriles.  On  sait  que, 
dans  les  fièvres  ordinaires,  raccroissement  dq  k  fréquence 
du  pouls  est  secondaire  ;  il  tient  au  relâchement  des  vais- 
seaux et  à  la  faible  tension  artérielle •  Dans  les  fièvres 
éruptives,  au  contraire,  le  cœur  serait  primitivement 
excité,  et  son  surcroît  d'énergie  entraînerait  les  autres 
phénomènes  fébriles.  Il  faudrait  toutefois  de  nouvelles 
preuves  pour  qu'on  fût  autorisé  à  affirmer  que,  dans  les 
fièvres  éruptives,  il  existe  une  augmentation  de  Tactivité 
du  cœur. 

Nous  n'insistons  pas  davantage  sur  les  caractères  que 
présente  le  pouls  dans  les  différentes  fièvres;  ce^ujet  ré- 
clame des  recherches.spéciales. 

DE   LA   CONGESTION. 

§141.  — La  congestion^  appelée  aussi  hyper émie,  est  une 
fièvre  locale,  c'est-à-dire  une  augmentation  de  la  quantité 
du  sang  qui  circule  dans  un  organe  ou  dans  une  région. 
Il  était  indispensable  de  rapprocher  cette  affection  de  la 
fièvre  proprement  dite,  puisqu'elle  n'en  diffère  que  par 
la  moindre  étendue  des  parties  dans  lesquelles  la  circula- 
tion est  modifiée.  —  Avant  que  Ton  connût  l'action  véri- 
table de  la  contractilité  vasculaire  sur  la  circulation  de 
chaque  organe,  il  était  impossible  d'assigner  leur  véri- 
table cause  aux  phénomènes  congestifs  :  aussi ,  dans  la 
plupart  des  auteurs,  même  dans  les  plus  modernes,  trouve- 
t-on  sur  la  cause  des  congestions  des  hypothèses  inadniis- 
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sîbiQS  aujourd'hui.  Les  découvertes  des  physiologistes  rela- 
tiveifitent  aux  nerfs  vaso-moteurs  ne  permettent  plus  de 
conserver  en  médecine  les  idées  d'activité  locale,  de  vita- 
lité augmentée  dans  une  partie  qui  se  congestionne.  Il 
faut  bannir  du  langage  médical  les  expressions  de  raptus 
sanguin,  d^appeldu  sang  vers  les  organes»  etc.,  parce  que 
le  sang  n'a  pas  en  lui  de  tendance  à  prendre  une  direction 
spéciale,  parce  que  les  organes  ne  sauraient  exercer  cette 
aspiration,  cette  espèce  de  succion  qui  serait  nécessaire 
pour  qu'ils  attirent  à  eux  le  ^ng  des  autres  parties. —  Deux 
forces  dopt  l'existence  est  bien  démontrée,  h  pression  du 
sang  et  la  contractilité  aascviairej  suffisent  pour  expliquer 
tous  les  états  possibles  de  la  circulation  dans  chaque  point 
de  l'économie.  La  congestion  s'explique  naturellement  par 
relâchement  des  vaisseaux  de  la  partie  malade  (1). 

Les  phénomènes  qui  caractérisent  la  congestion  dans 
un  organe  sont  :  la  rougeur,  la  chaleur,  le  gonflement, 
c'est-à-dire  les  effets  directs  du  relâchement  vasculaire, 
ainsi  que  nous  l'avons  prouvé  à  propos  de  la  fièvre.  Les 
artères  afférentes  d^ne  partie  congestionqée  battent  ordi- 
nairement avec  plus  de  force  que  de  coutume.  Gela  résulte 
du  relâchement  de  leurs  tuniques  et  de  l'augmentation 
consécutive  de  leur  diamètre  (voy.  §  66).  Il  n'est  donc 
rien,  dans  les  symptômes  de  la  congestion,  qui  ne  s'ex- 
plique d'une  manière  très  simple  et  très  satisfaisante 
par  la  diminution  de  la  force  contractile  des  vaisseaux. 
Qu'on  accepte  donc  franchement  les  conséquences  qui 
découlent  des  expériences  physiologiques,  et  que  l'on  ne 

(4)  Nous  croyons  devoir  séparer  de  la  congestion  la  turgescence  qui 
se  produit  mécaniquement,  [par  suite  de  la  stase  sanguine,  dans  les 
points  où  existe  un  obstacle  à  la  circulation  veineuse. 
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croie  pas  manquer  de  respect  aux  anciens  en  faisant  sortir 
un  prc^res  des  découvertes  modernes. 

Les  premières  expériences  de  Cl.  Bernard  sur  le  grand 
sympathique  datent  déjà  de  douze  ans,  et  cependant  c'est 
à  peine  si  les  publications  médicales  les  plus  récentes  en 
ont  été  influencées.  Il  semble  qu'en  France  la  médedoe 
accepte  moins  facilement  que  partout  ailleurs  les  déooiH 
vertes  de  la  physiologie,  et,  tandis  que  chez  nos  vwsins 
l'expérimentation  est  prise  pour  guide  dans  les  études  mé- 
dicales, il  se  fait  chez  nous  un  retour  à  des  doctrines  méta- 
physiques qui  ont  pourtant  bien  prouvé  leur  stérilité. 
Peut-être  aussi  les  physiologistes  ont-ils,  par  un  excès  de 
résene,  arrêté  les  applications  de  leurs  découvertes.  Ona  vu 
J.  Hunter  (1)  reculer  devant  les  conséquences  de  sespro* 
près  expériences  sur  la  contractilité  des  artères,  et  se  ran- 
ger aux  opinions  médicales  anciennes,  relativement  à  la 
nature  de  rinflammation.  De  nos  jours,  Cl.  Bernard  ('2), 
par  un  respect  semblable  de  la  tradition,  a  combattu  les 
théories  qui  se  basaient  en  partie  sur  ses  propres  expé- 
riences, et  qui,  suivant  les  idées  de  Hwle,  expliquaient  la 
congestion  par  la  paralysie  des  vaisseaux.  C'est  à  peine 
si  notre  savant  physiologiste  se  laisse  entraîner  aujour- 
d'hui par  le  courant  d'idées  qu'il  a  provoqué. 

Quelques  difficultés  apparentes,  ou  plutôt  quelques 
complications  sont  survenues  depuis  la  découverte  des  filets 
voMO-moleurs  des  glandes,  filets  dont  l'excitation  amène 
Fai^mentation  du  calibre  des  vaisseaux.  Schiiï,  dont  les 
beftox  travaux  ont  tant  contribué  à  enrichir  la  physiologie 
iDJot,  a  cherché  à  ramener  aux  idées  anciennes  de 

ff*  814  et  suiv. 

ii]iJ^f.  el  la  palfiol,  i/u  nyslème  nerveux,  4  858,  t.  If, 
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la  dilatation  active  des  vaisseaux  et  de  l'aspiration  du  sang 
par  les  oi^ganes.  —  En  voyant  que  l'excitation  d'un  nerf 
augmente  le  calibre  des  vaisseaux,  le  savant  pbysiolc^iste 
de  Berne  a  cru  devoir  admettre  qu'un  tel  efiel  ne  pouvait 
se  produire  que  par  la  contraction  de  quelques  fibres  di- 
latatrices. Aucune  des  fibres  qui  font  partie  des  parois 
vasculaires  ne  pouvant  exercer  une  pareille  action,  l'au* 
teur  suppose  que  ces  fibres  existeraient  en  dehors  des 
vaisseaux;  il  admet  que,  s'insérant  d'un  côté  aux  parois 
vasculaires  pour  aller  se  fixer  aux  tissus  environnants,  ces 
fibres,  par  leur  contraction,  augmenteraient  le  diamètre 
des  vaisseaux. 

Cette  accumulation  d'hypothèses  n'était  cependant  pas 
nécessaire;  elle  n'avait  pour  but  que  de  rejeter  lexistence 
de  nerfs  dont  l'action  consisterait  à  faire  relâcher  des 
muscles.  Or,  les  nerfs  de  cet  ordre  semblent  exister  bien 
réellement.  Le  pneumogastrique,  d'après  les  expériences 
de  Weber,  serait  pour  le  cœur  un  nerf  de  relâchement  ; 
il  produirait  une  action  paralysante  aclive,  de  telle  sorte 
que,  lorsqu'on  excite  ce  nerf,  le  cœur  reste  en  relâche- 
ment, et  se  gonfle  pyce  qu'il  reçoit  du  sang  par  les  veines 
et  n'en  expulse  plus'par  les  artères.  Si  Ton  admet  pour  le 
cœur  un  nerf  qui  fasse  relâcher  les  parois  musculaires  de 
cet  organe,  pourquoi  rejetlerait-on  Texislence  de  nerfs 
analogues  qui  fassent  relâcher  les  vaisseaux  ?  —  Outre 
qu'elle  est  inutile,  l'hypothèse  qui  suppose  des  fibres  dila- 
tatrices en  dehors  des  vaisseaux  a  contre  elle  Tanatomic 
elle-même.  Non-seulement  on  n'a  jamais  vu  de  fibres  de 
cette  nature  dans  aucun  tissu,  mais  le  raisonnement  in- 
dique que  de  telles  fibres  ne  sauraient  avoir  d'action 
dans  la  plupart  des  régions.  Dans  une  membrane,  par 
exemple,  si  de  telles  fibres  existaient,  elles  ne  pourraient 
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exercer  leur  traction  que  suivant  un  plan,  et  dès  lors 
tendraient  à  transformer  les  vaisseaux  en  tubes  aplatis, 
dont  la  section  se  réduirait  à  une  sorte  de  fente  étroite 
qui  laisserait  passer  moins  de  sang  qu'à  Tétat  normal. 
Dans  les  tissus  d'une  consistance  molle,  des  fibres  de  ce 
genre  ne  trouveraient  pas,  en  dehors  des  vaisseaux,  un 
point  d'appui  solide  pour  produire  la  dilatation  qu'on 
leur  attribue. 

§  l/(2.  —  Il  faut  donc  nécessairement  admettre  que 
certaines  influences  nerveuses  amènent  le  relâchement  des 
vaisseaux  et  produisent  la  congestion.  Ce  phénomène  est 
une  manifestation  très  ordinaire  des  affections  nerveuses; 
on  voit  fréquemment  des  congestions  de  la  face,  des  batte- 
ments des  artères  des  tempes  ou  de  celles  du  tronc  cœliaque 
chez  les  hystériques  et  chez  les  faypochondriaques  (1). 

(4)  Du  côté  de  l'iRtestin  se  passent  des  phénomènes  qai  présentent 
une  grande  analogie  avec  ceux  qui  ont  pour  siège  Tappareil  vascalaire. 
Le  gonflement  de  Testomac  et  le  ballonnement  du  ventre  semblent  être 
bien  souvent  la  conséquence  d*un  relâchement  des  tuniques  de  rintestu 
et  do  l'estomac,  bien  plutôt  que  d'une  sécrétion  gazeuse  exagérée.  Il  doit 
nécessairement  exister  une  lutlc  continuelle  entre  la  tension  des  gaz 
qui  remplissent  Tintestin  et  la  contractilitè  des  tuniques  intestinales. 
Lorsque  l'intestin  se  contracte,  les  gaz  qu'il  renferme  sont  comprimés; 
s'il  se  relâche,  l'expansion  des  gaz  le  distend  et  loi  fait  prendre  un 
volume  considérable. 

Lorsqu'on  lie  une  anse  d'intestin  à  ses  deux  extrémités,  on  peut  con- 
stater des  variations  notables  de  son  volume ,  si  Ton  galvanise  ou  si  l'on 
coupe  les  filets  du  grand  sympathique  qui  s&  rendent  à  cette  anse.  Or, 
dans  les  cas  où  l'on  voit  cette  anse  se  gonfler,  dira-t-on  qu'il  existe  dans 
ses  tuniques  des  fibres  dilatatrices?  N'est-il  pas  évident,  au  con- 
traire, que  toutes  les  variations  de  volume  de  fintestin  tiennent  à  la  lutte 
de  la  force  expansive  des  gaz  intérieurs  contre  une  force  contractile  qui 
est  susceptible  de  s'accroître  ou  de  diminuer.  Le  nvéme  antagonisme  existe 
dans  les  vaisseaux  entre  la  pression  intérieure  du  sang  et  la  contractilitè 
deà  parois  ;  les  variations  de  volume  de  ces  vaisseaux  tiennent  aux  varia- 
tions de  la  contraction  vasculaire. 
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Si  l'on  admet  ees  conclusions,  et  si  Ton  considère  les 
phénomènes  congeslifs  comm^  l'expression  d'un  trouble 
nerveux ,  on  reconnaîtra  qu'il  n'est  pas  indifférent  d'ac- 
cepter la  théorie  physiologique  ou  de  conserver  les  idées 
anciennes.  Dans  l'hypothèse  d'une  force  inhérente  au 
sang,  force  en  vertu  de  laquelle  ce  liquide  se  précipitait 
dans  une  région  pour  y  causer  parfois  de  graves  désor- 
dres, c'est  au  sang  lui-même  que  s'attaquait  la  thérapeu^ 
tique.  On  admettait,  le  plus  souvent,  l'existence  d'une 
sorte  de  pléthore;  par  suite,  on  pratiquait  des  émissions 
sanguines.  Dans  bien  des  cas,  au  contraire,  les  conges- 
tions semblent  être  un  effet  de  l'anémie,  ou  du  moins 
coïncident  avec  elle. 


DE  l'inflammation. 


$  lAS.  —  Le  nom  d'inflammation  a  été  créé  sous  Tem- 
pire  des  idées  dont  nous  avons  tant  parlé,  et  qui  consis- 
taient à  admettre,  dans  certaines  affections,  une  produc- 
tion exagérée  de  chaleur.  Ce  nom,  aujourd'hui  suranné, 
mais  qui  restera  encore  longtemps  dans  le  langage  médi- 
cal, désigne  un  état  morbide  complexe  qu'on  ne  doit  pas 
confondre  avec  les  phénomènes  presque  entièrement  ner- 
veux qui  constituent  les  fièvres  ou  les  congestions.  — 
L'inflammation  est  un  état  congestif  avec  quelque  chose 
de  plus  :  la  coagulation  du  sang,  la  stase  de  ce  liquide, 
l'exsudation  de  produits  plastiques  en  dehors  des  vais- 
seaux, etc.  Les  i-echerches  histologiques  modernes  ont 
attiré  l'attention  d'une  manière  spéciale  sur  les  altéra- 
tions que  subissent  les  tissus  enflammés.  Virchow  (1)  con- 
sidère l'inflammation  comme  essentiellement  produite  par 

(4)  Pathologie  cellulaire. 
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une  altération  des  cellules  qui  constitmnt  la  trame  orga- 
nique ;  il  relègue  au  second  plan  les  troubles  que  subit  la 
circulation  dans  les  parties  enflammées.  Cependant,  si  l'on 
se  reporte  aux  anciennes  définitions,  on  voit  que  la  modi- 
fication de  l'état  circulatoire  avait  été  considérée  par  les 
médecins  d'autrefois  comme  le  phénomène  important 
dans  l'inflammation.  Les  caractères  attribués  à  cet  état 
morbide  étaient  les  suivants  :  la  rougeur,  la  chaleur  et  le 
gonflement.  Ou  a  vu  précédemment  que  tous  ces  carac- 
tères se  rattachent  à  Télat  congestif.  Aussi  nous  paraît* 
il  qu'on  doit  conserver  à  l'état  circulatoire  le  rôle  impor- 
tant dans  l'inflammation,  et  considérer  les  altérations 
cellulaires  comme  une  conséquence  du  trouble  circula- 
toire. Cette  manière  de  voir  semble  ressortir  naturelle- 
ment de  la  nature  des  causes  qui  produisent  l'inflamma- 
tion et  des  moyens  qui  servent  à  la  combattre. 

Lorsqu'un  agent  quelconque  appliqué  aux  tissus  y  dé- 
veloppe un  étal  congestif,  il  suffit  de  prolonger  la  durée 
d'application  de  cet  agent,  ou  d'en  augmenter  l'intensité, 
pour  dépasser  Testai  de  congestion  simple,  et  produire  une 
inflammation  v(^ritable.  Le  traumatisme,  l'action  de  la 
chaleur,  celle  des  agents  chimiques,  peuvent  ainsi  pro- 
duire, suivant  leur  intensité;  d'action,  soit  un  état  con- 
gestif, soit  un  état  inflammatoire.  —  D'autre  part,  si  l'on 
cherche  à  se  rendre  compte  de  l'action  des  moyens  théra- 
peutiques qui  combattent  efficacement  l'inflammation, 
on  reconnaît  bien  vite  qu'ils  n'ont  d'autres  effets  que  de 
supprimer  la  rapidité  trop  grande  du  cours  du  sang, 
autrement  dit  la  congestion  dans  la  partie  enflammée. 
L'élévation  des  régions  malades,  la  compression  exercée 
sur  elles,  agissent  dans  ce  sens.  11  en  est  de  môme  de  Tac- 
lion  des  divers  topiques  employés  dans  les  mêmes  circou- 
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stances  :  le  froid  qui  produit,  au  moins  pour  quelque 
lemps,  de  si  bons  offerts  dans  les  inflammations  superfi- 
cieiles,  n'esUil  pas  un  agent  qui  fait  contracter  les  vais- 
seaux  et  qui  combat  ainsi  direclemont  lu  cause  de  Tétat 
congeslif?  Si  Ton  passait  en  revue  les  différentes  substances 
médicamenteuses  qui  sont  les  plus  efficaces,  on  verrait 
que  ce  sont  des  stimulants  de  la  contractililé  vasculaire, 
et  que,  si  leur  action  pouvait  Être  graduée  à  volonté 
suivant  les  besoins,  on  combattrait  Tinflammation  avec 
un  succès  complet.  Telle  était  Topinion  de  J.  Hunter;  il 
Ta  netteuient  formulée  en  disant  :  «  qu'un  agent  qui 
posséderait  la  propriété  de  faire  contracter  les  vaisseaux 
serait  probablement  le  spécifique  de  Tinflammation.  » 

Cest  en  déviant  le  mot  d'inflammation  de  son  sens 
primitif,  qu'on  est  arrivé  à  considérer  comme  inflamma- 
toires des  altérations  d'organes  dans  lesquels  on  ne  dé- 
couvre pas  de  vaisseaux.  Cette  généralisation  abusive  nous 
a  dotés  d'une  pathologie  pour  laquelle  tout  organe  malade 
serait  enflammé,  toute  lésion  cadavérique  serait  le  résultat 
d'une  inflammation  aiguë  ou  chronique.  Un  tel  abus  de 
langage  c-onduira  nécessairement  à  rejeter  comme  vide 
de  sens  un  nom  sous  lequel  on  comprend  tant  de  lésions 
différentes.  Tous  les  médecins,  heureusement,  ne  se  sont 
pas  laissé  entraîner  à  cette  confusion  regrettable  ;  la  plu- 
part des  auteurs  ont  compris  que  si  l'on  conserve  la  déno- 
mination ancienne,  il  faut  conserver  aussi  le  sens  qu'on 
lui  attachait  autrefois.  L'inflammation  doit  donc  être  con^ 
sidérée  comme  le  dernier  terme  de  la  congestion.  Dans 
une  série  de  phases  qui  s'enchaînent  comme  le  font  la 
congestion  simple,  les  stases,  les  exsudations,  les  altéra- 
tions cellulaires,  la  suppuration,  etc.,  il  y  a  une  fusion 
de  chacun  de  ces  états  dans  une  autre,  sans  transition 
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brusque,  de  sorte  que  toute  limite  tranchée  serait  artiG- 
cielle.  Ij)  phénomène  qui  domine  tous  les  autres  est  le 
trouble  circulatoire  dont  la  cause  consiste  en  un  relâche- 
ment vasculaire.  Sans  vouloir  négliger  les  altérations  se- 
condaires que  présentent  les  tissus,  sans  chercher  à  dimi- 
nuer Timportance  des  travaux  relatifs  à  ces  lésions,  nous 
pensons  que  c'est  en  étudiant  les  troubles  qui  se  produi- 
sent dans  l'état  circulatoire  qu'on  arrive  le  mieux  à  com- 
prendre r influence  de  certaines  causes  pour  produire 
rinflammation,  à  expliquer  les  tendances  de  cette  maladie 
à  se  propager  ou  à  s'éteindre,  et  enfin,  à  saisir  le  mode 
d'action  des  agents  thérapeutiques.  —  Quelques  mots 
seulement  pour  développer  cette  idée. 


EicpUeatioB  des  prlnelpavs  phéBoménes  de  riaflaanMitiM 
par  l'état  de  la  eoBtraetillté  vasenlaire. 

§  144.  —  Va\  considérant  Tétat  inflammatoire  comme 
l'effet  d'un  relâchement  des  vaisseaux,  on  se  rend  compte 
de  la  plupart  des  phénomènes  saillants  qui  ont  frappé  l'at- 
tention des  cliniciens.  Nous  ne  parlerons  pas  des  trois  ca- 
ractères principaux  :  la  chaleur,  la  rougeur  et  le  gonfle- 
ment des  tissus;  leurexplication  est  celle  qui  a  été  donnéeà 
propos  de  la  fièvre  et  de  la  congestion.  Mais  la  douleur  qui 
se  rencontre  presque  partout  où  Tinflammation  existe  ne 
semble-t-elle  pas  intimement  liée  à  Tétat  circulatoire?  Ne  la 
voit-on  pas,  le  plus  souvent,  redoubler  à  chaque  pulsation 
artérielle,  c'est-à-dire  au  moment  oîi  la  pression  plus 
grande  du  sang  vient  augmenter  encore  la  turgescence 
de  l'organe  malade  et  les  tiraillements  douloureux  qui  en 
résultent?  Ne  voit-on  pas  cette  douleur  diminuer  et  même 
disparaître,  lorsqu'on  diminue  la  turgescence  congestive 
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de  l'organe  malade,  soit  par  l'élévation,  soit  par  une  com- 
pression bien  également  répartie,  soit  par  l'application  du 
froid? 

§  145.— Dans  la  marche  d'une  inflammation,  des  phé- 
nomènes dont  la  cause  semblait  autrefois  entourée  de  mys- 
tère, s'expliquent  de  la  manière  la  plus  simple. —  Ainsi,  à 
propos  de  la  tendance  des  phlegmons  à  se  porter  vers  Tex- 
térieur,  en  cheminant  de  proche  en  proche,  des  parties 
profondes  à  la  surface  cutanée,  on  n'hésita  pas  à  créer 
une  force  spéciale  qui  attirerait  l'inflammation  à  la  sur- 
face du  corps,  comme  la  plumule  des  végétaux  est  attirée 
à  la  surface  du  sol.  En  quoi  avait-on  rendu  ce  phéno- 
mène plus  intelligible? 

lorsque  l'on  considère  la  congestion  inflammatoire 
comme  produite  sousl'influence  de  la  pression  excentrique 
du  sang  qui  dilate  les  vaisseaux  dont  les  parois  sont  relâ- 
chées, on  comprend  que  le  degré  de  pression  que  les  tissus 
environnants  exercent  autour  de  ces  vaisseaux  influera 
beaucoup  sur  le  diamèlre  qu'ils  pourront  acquérir.  L'in- 
flammation se  développera  donc  plus  facilement  du  côté 
où  la  pression  extérieure  sera  le  moins  forte.  Dans  un 
membre,  par  exemple,  les  tissus  sous-cutanés  ne  sont 
comprimés  que  par  l'élasticité  de  la  peau  ;  les  tissus,  plus 
profondément  situés,  sont  soumis  de  plus  a  la  compres- 
sion des  couches  aponévrotiques  ;  plus  profondément 
encore,  à  ces  causes  de  compression  s'ajoute  celle 
qu'exerce  le  système  musculaire.  Lors  donc  qu'un  foyer 
phlegmoneux  occupe  l'épaisseur  d'un  membre,  c'est  du 
côté  de  la  surface  cutanée  que  la  pression  extérieure  est  le 
moins  forte,  et  que,  par  conséquent,  les  vaisseaux  céderont 
le  plus  complètement  à  la  pression  intérieure  du  sang. 

I^  même  cause  explique  aussi  pourquoi  des  corps  étran- 
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gers,  des  balles,  par  exemple,  en  cheminant  dans  nos 
tissuS)  n'y  produisent  d'inflammation  vive  que  lorsqu'elles 
arrivent  près  de  la  surface  cutanée,  c'est-à-dire  dans  les 
points  où  la  pression  excentrique  du  sang  n'est  plus  con- 
tre-balancée par  celle  de  nombreuses  couches  de  tissus 
environnants. 

§  1  /iO.  —  C'est  ici  le  lieu  de  parler  des  conditions  dans 
lesquelles  se  produit  un  mode  de  guérison  particulier  à  la 
suite  des  opérations  chirurgicales  :  la  réunion  par  première 
intention,  —  Pour  que  cette  réunion  se  produise,  il  faut, 
ainsi  que  l'a  signalé  J.  Hunter,  que  TinflammatioD  ne  sui^ 
vienne  pas.  Or,  si  nous  n'avons  pas  été  entraîné  par  une  idée 
préconçue  dans  l'observation  des  faits  que  nous  avons  eus 
maintes  fois  sous  les  yeux ,  il  nous  semble  que  la  pression 
que  les  surfaces  incisées  subissent,  après  que  la  coapta- 
tion  des  lèvres  de  la  plaie  a  été  faite,  joue  un  grand  rde 
pour  favoriser  la  réunion  par  première  intention.  Quel- 
que soin  que  Ton  ait  pris  pour  nettoyer  la  surface  de 
la  plaie  et  pour  empêcher  ((u'il  ne  se  fit  un  suintement 
sanguin  après  la  coaptation,  nous  avons  vu  l'inflamma- 
tion et  la  suppuration  se  produire  lorsque  des  lambeaux 
cutanés  trop  lâches  ne  comprimaient  pas  assez  la  surface 
incisée.  Celte  production  de  la  suppuration ,  nous 
l'avons  vue  survenir  particulièrement  après  l'ablation 
des  tumeurs  volumineuses,  toutes  les  fois  que  les  tégu-^ 
ments  avaient  été  conservés  dans  toute  leur  étendue. 
Souvent,  au  contraire,  après  une  excision  de  la  peau^ 
comme  on  en  pratique  pour  les  tumeurs  du  sein  qui  adhè- 
rent aux  téguments,  nous  avons  vu  cette  réunion  se  pro- 
duire; les  portions  restantes  de  la  glande  mammaire 
étaient  alors  forlement  comprimées  par  des  t^uments  à 
peine  suffisants  pour  les  recouvrir. 


DE  l'inflammation.  AOS 

Tous  les  chirurgiens  ont  signalé  la  tendance  remar- 
quable que  tés  incisions  pratiquées  sur  la  face  et  le  crâne 
ont  à  se  réunir  par  première  intention  ;  les  autoplasties 
surtout  semblent  jouir  de  ce  privilège.  Ne  serait-il  pas 
possible  que  cette  heureuse  tendance  des  plaies  de  la  tète» 
tendance  qu'on  a  attribuée  à  la  nature  spéciale  des  tissus 
de  cette  région,  fût  un  efiet  de  la  condition  anatomique 
toute  seule.  Les  tissus  incisés  se  trouvent,  après  la  réunion 
de  la  plaie,  comprimés  entre  des  surfaces  osseuses  et  la 
peau,  qui  doit  presque  toujours  être  fortement  tendue 
pour  effectuer  la  coaptalion.  Dans  les  points,  au  contraire, 
où  les  téguments  sont  lâches,  comme  aux  paupières,  on 
sait  combien  les  phlegmons  ont  de  tendance  à  se  pro- 
duire. —  Nous  signalons  à  l'attention  des  chirurgiens  ces 
réflexions  que  des  considérations  tirées  de  la  physiologie 
nous  ont  inspirées  et  dont  Texpérience  pourra  seule  éta- 
blir l'exactitude  et  l'utilité  pratique. 

§  147.-1^  phénomène  connu  sous  le  nom  d* étrangle^ 
menii'un  tissu  enflammé  s'explique  très  bien  par  les  notions 
que  nous  possédons  sur  la  pression  du  sang  dans  les  diffé- 
rents vaisseaux. — On  a  vu  (§  1)  que  le  siège  du  plus  grand 
obstacle  au  cours  du  sang  réside  dans  les  petits  vaisseaux, 
ce  qui  donne  aux  artères  une  tension  beaucoup  plus  grande 
que  celle  des  veines.  Lorsque  la  conlractilité  des  vaisseaux 
d'un  organe  est  diminuée  ou  détruite,  ce  sera  également 
du  côté  des  artères  que  la  force  expansive  aura  l'interi- 
site  la  plus  grande.  Or,  si  les  tissus  enflammés  sont  con- 
finés dans  un  espace  que  limitent  des  plans  résistants, 
Tampliation  des  artérioles  ne  pourra  se  faire  sans  produire 
une  compression  des  vaisseaux  veineux  qui  cesseront  d'être 
perméables.  I^  sang  artériel  se  sera  ainsi  fermé  à  lui- 
même  la  voie  de  retour,  ce  qui  pourra  amener  la  morti- 
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fîcation  des  tissus  étranglés.— Cette  interprétation  méca- 
nique du  phénomène  de  Tétranglement  inflammatoire  est 
du  reste  justifiée  par  la  nature  tout  à  fait  mécanique  du 
moyen  thérapeutique  qui  réussit  le  mieux;  nous  voulons 
parler  du  débridement  de  la  gatne  fibreuse. 

§  1  &8.  —  Les  phénomènes  dont  nous  venons  d'indjquer 
la  cause  se  rattachent  aux  influences  physiques  qui  agis- 
sent sur  la  circulation.  L'étude  de  la  contractilîté  vascu- 
laire  conduit  à  expliquer  un  autre  ordre  de  phénomènes: 
ainsi  Taction  de  certaines  influences  pour  produire  ou 
pour  combattre  Tinflammation,  et  même  la  tendance  à  la 
guérison  spontanée  que  les  inflammations  présentent  d'or- 
dinaire au  bout  d'un  certain  temps. 

Cl.  Bernard  a  montré  le  rôle  des  nerfs  vaso-moteurs 
dans  la  production  de  Tinflammation  ;  il  a  pu  faire  nattre, 
sur  des  chiens,  des  pleurésies  et  des  pbl^masies  viscé* 
raies,  en  coupant  des  filets  splanchniques  du  grand 
sympathique.  Snellen  a  vu  que  si  la  section  du  grand 
sympathique  cervical,  chez  le  lapin,  ne  produit  pas  une 
véritable  inflammation  des  tissus  auxquels  ce  nerf  se  dis- 
tribue, celte  section,  du  moins,  prédisposera  beaucoup 
les  tissus  à  s'enflammer,  pour  peu  qu'une  légère  influence 
vienne  s'ajouter  à  la  paralysie  vasculaire.  C'est  l'expéri- 
mentation physiologique  qui  nous  apprendra  comment  les 
nerfs  vaso-moteurs  peuvent,  suivant  le  cas,  transmettre 
aux  vaisseaux  les  effets  d'excitations  directes  ou  réflexes; 
comment  ils  peuvent  amener,  tantôt  la  contraction,  tantôt 
le  relâchement  des  tuniques  vasculaires.  Il  y  a  là  un  vaste 
sujet  à  explorer;  nous  ne  possédons  encore,  relativement 
à  ces  phénomènes,  que  les  premières  notions,  mais  la 
physiologie  a  réalisé  un  grand  progrès  en  éclairant  la  voie 
dans  laquelle  rexpérimentation  devra  marcher  désormais. 
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De  môme  pour  la  thérapeutique  de  l'inflammation,  la 
physiologie  nous  montre  qu'une  direction  nouvelle  peut 
être  suivie.  À  la  place  des  émissions  sanguines  qui  com- 
battent les  phlegmasies  locales  en  épuisant  Téconomie 
tout  entière,  elle  tend  à  substituer,  autant  que  possible, 
les  moyens  locaux.  Outre  les  traitements  qui  sont  depuis 
longtemps  en  usage,  comme  la  compression,  Télévation, 
les  applications  froides,  etc.,  peut-ôtre  aurons-nous  bientôt 
des  moyens  d'agir  localement  sur  certains  plexus  du  grand 
sympathique,  et  de  combattre  directement  l'inflammation 
dans  sa  cause,  c'est-à-dire  dans  le  trouble  nerveux  qui  lui 
a  donné  naissance. 

Pénétrons  plus  loin  dans  l'analyse  des  phénomènes  pa- 
thologiques, et  voyons  s'il  ne  serait  pas  possible  d'expli- 
quer, par  les  lois  physiologiques  connues,  la  tendance  que 
les  inflammations  ont  à  guérir  au  bout  d'un  certain  temps. 
Quand  on  a  dit  que  la  nature  médicatrice  se  charge  de  ce 
travail  réparateur,  ou  bien  encore,  lorsqu'on  a  répondu 
que  les  forces  du  malade  prennent  le  dessus  et  que  la  ma- 
ladie est  vaincue,  on  n'a  rien  expliqué.  Cependant,  ce 
sont  des  raisonnements  de  ce  genre  que  l'on  rencontre  à 
chaque  instant  en  médecine. —  Si  la  physiologie  ne  nous 
donne  pas  une  explication  complète  de  la  tendance  des 
phlegmons  à  la  guérison,  elle  nous  montre  du  moins  com- 
ment certains  changements  survenus  dans  l'innervation 
peuvent  amener  cette  tendance  à  guérir. 

On  a  vu  (§  108)  qu'un  tissu  soumis  pendant  quelque 
temps  à  une  cause  de  congestion  ou  d'inflammation  ac- 
quiert, par  l'effet  de  V accoutumance,  une  résistance  plus 
grande  aux  agents  extérieurs  :  au  traumatisme,  par 
exemple.  11  faut  bien  supposer  que,  dans  ces  conditions, 
la  conlraclilité  des  vaisseaux  de  l'organe  est  devenue  plus 
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difficile  à  épuiser.  —  Ne  peut*on  pas  admettre  que,  dans 
uoe  partie  enflammée  »  il  arrive  au  bout  d'un  certain  temps 
une  plus  grande  résistance  des  vaisseaux  aux  causes  qui 
les  faisaient  relâcher  d'abord,  et  que  ces  vaisseaux,  re- 
prenant graduellement  leur  calibre,  fassent  cesser  peu  à 
peu  Tétat  pblegmasique.  Cette  interprétation  n'a  pour 
but  que  de  montrer  combien  les  phénomènes  morbides  se 
rapprochent  de  ceux  que  l'on  rencontre  à  l'étal  physiolo* 
gique. 

Un  fait  cité  par  Jos.  Lister  vient  appuyer  cette  ma* 
nière  de  voir.  —  Une  suture  serrée,  pratiquée  sur  la 
peau  d'un  malade,  avait  donné  naissance  à  une  rougeur 
qui  persistait  depuis  plus  do  trois  jours.  Dès  qu'on  eut 
enlevé  les  épingles,  la  rougeur  fit  place  à  une  pâleur  de 
la  peau.  — •  Ce  fait  nous  semble  devoir  s* interpréter  de  la 
manière  suivante.  Les  tissus,  traversés  par  les  épingles  et 
soumis  ainsi  à  une  cause  d'épuisement  traumatique  de  la 
contraclilité  de  leurs  vaisseaux,  ont  acquis,  par  Yaccouiu- 
mance,  une  force  contractile  plus  grande  qu'à  l'état  nor- 
mal, il  en  est  résulté,  au  moment  où  Tinfluence  trauma- 

0 

tique  a  été  supprimée,  une  contraction  des  vaisseaux  plus 
forte  qu'à  l'état  normal,  d'où  suivit  la  pâleur  des  tégu- 
ments dans  ces  points.  I^  cessation  brusque  de  la  cause 
d'inflammation  est  venue  ici  mettre  en  évidence  l'accrois- 
sement de  la  force  contractile  des  vaisseaux;  mais  ne 
peut-on  pas  admettre,  dans  le  cas  même  où  la  cause 
d'inflammation  eût  persisté,  que  la  force  contractile  des 
vaisseaux,  continuant  à  augmenter  graduellement,  eût 
flni  par  être  suffisante  pour  lutter  d'un  manière  efficace 
contre  la  cause  traumatique  ? 

Nous  bornerons  ici  ce  court  aperçu  des  applications  de 
la  physiologie  aux  troubles  morbides  de  la  circulation  ca- 
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pillaire.  L'avenir,  nous  l'espérons,  montrera  la  fécondité 
de  cette  voie  dans  laquelle  nous  n'a\ons  pu  qu'essayer 
timidement  quelques  pas. 


CHAPITRE   XXI. 

ALTÉRATION   SËMLE   DES   ARTÈRES.  —  OBLITËRATIOIfS 

ARTÉRIELLES. 

Altération  génilo  des  arlères.  —  Cet  état  des  vaisseaux  amène,  h  litre 
do  lésions  secondaires  :  4<>  Thypertrophie  du  ventricule  gaucbe; 
2**  la  dilatation  des  artères,  et  particulièrement  de  la  crosse  de  l'aorte 
et  des  troncs  qui  en  émanent.  —  Troubles  fonctionnels  qui  résultent 
des  lésions  ci- dessus  indiquées. 

Diagnostic  de  l'altération  sénile  des  artères  d'après  la  forme  du  pools. 
—  Forme  graphique  du  pouls  sénile  \  cause  de  ses  principaux  carac- 
tères. 

Oblitérations  artérielles.  —  Changements  immédiats  qui  surviennent 
dans  la  circulation  de  Tartère  au-dessous  du  point  oblitéré. 

Changements  ultérieurs  qui  amènent  le  rétablissement  du  cours  du  sang 
dans  Tarière  oblitérée.  — a.  Dilatation  des  collatérales  ;  sa  cause; 
rapidité  avec  laquelle  elle  se  produit.  —  /•.  Direction  du  nouveau 
courant  sanguin  ;  influences  qui  la  déterminent. 

Caractère  du  pouls  dans  le  cas  d'oblitération  artérielle.  —  Transfor- 
mation que  subit  la  forme  du  pouls  lorsque  le  sang  n'arrive  à  Tartëre 
que  par  des  anastomoses  de  petit  volume. —  Retour  graduel  du  pouls 
à  sa  forme  normale  à  mesure  que  les  anastomoses  s*élargissent. 

ALTÉRATION   SÉNILE   DES   ARTÈRES. 

§  169. — Rien  n'est  plus  fréquent  que  de  rencontrerchez 
les  vieillards  les  artères  ossifiées,  ou  tout  au  moins  indu- 
rées; on  peut  dire  que  celte  altération  constitue  Télat  nor- 
mal chez  les  sujets  d'un  âge  avancé.  Une  pareille  dégéné- 
rescence des  vaisseaux,  si  elle  n'entraîne  pas  parelle-mênie 
des  troubles  bien  importants  de  la  circulation ,  constitue 
tout  au  moins  une  prédisposition  à  certaines  maladies 
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graves.  L'hémorrhagie  cérébrale ,  Tune  des  causes  de 
mort  les  plus  fréquentes  chez  les  vieillards,  semble  inti- 
mement liée  à  cette  dégénérescence  vasculaire.  La  rup- 
ture des  gros  vaisseaux,  certaines  affections  organiques 
du  cœur,  sont  encore  des  conséquences  de  l'altération 
sénile  du  système  artériel.  Nous  essayerons,  en  premier 
lieu ,  de  montrer  quel  lien  rattache  les  unes  aux  autres 
ces  différentes  lésions  dont  Taltération  vasculaire  semble 
être  le  point  de  départ.  —  Enfln,  comme  il  est  très  im- 
{X)rtant  de  reconnaître  Texistence  de  ces  dégénérescences 
vasculaires  qui  se  manifestent  parfois  chez  des  sujets 
d'un  âge  peu  avancé,  et  comme  le  diagnostic  est,  le  plus 
souvent,  impossible  par  les  moyens  ordinaires,  nousindi^ 
querons  les  caractères  du  pouls  qui  permettent,  en  Tab- 
sence  d'autres  signes,  de  reconnaître  que  le  système  arté- 
riel a  subi  Taltération  dite  sénile. 

L*aIlération  sénile  des  artères  amène  Thyperlrophie  da  ventricale 

gaucho  du  cœur. 

§  150.—  Nous  avons  montré  (§  38)  comment  l'élasticité 
des  artères  favorise  l'action  du  cœur  et  nécessite,  de  la 
part  de  cet  organe,  moins  de  force  pour  envoyer  son  on- 
dée sanguine  à  chacune  de  ses  contractions.  —Or,  l'alté^ 
ration  sénile  des  artères  consiste  surtout  en  une  perte 
de  l'élasticité  de  ces  vaisseaux.  Ceux-ci  deviennent  beau- 
coup moins  extensibles  que  ceux  des  jeunes  sujets,  et  cela, 
avant  même  qu'il  se  soit  produit  dans  les  parois  artérielles 
ces  dépôts  calcaires  qu'on  a  appelés  ossifications.  —  La 
diminution  plus  ou  moins  grande  de  l'élasticité  artérielle 
crée  donc  nécessairement  au  devant  du  cœur  un  obstacle 
qui  rend  ses  contr<aclions  plus  pénibles. 


M2  APPLICATIONS  A  LA  PATHOLOOIE. 

En  vertu  d'une  loi  palbogénique  bien  connue  (1),  te 
le  cœur  devra  's'bypertrophier  lorsque  les  artères  sont 
ossifiées,  au  même  titre  que  lorsqu'il  existe  un  rétrécisse- 
ment à  Torifice  aortique.  C'est,  en  effet,  ce  qui  arrive; 
aussi,  presque  tous  les  vieillards  ont-ils  le  ventricule  gaucbe 
hypertrophié. 

Plusieurs  auteurs  avaient  depuis  longtemps  signalé 
cette  coïncidence  de  Thypertrophie  du  cœur  avec  \\ 
fication  artérielle,  mais  Tenchalnement  de  ces 
n*avait  pas  été  défini.  Andral  (3)»  en  signalant  cette  coïn- 
cidence, laisse,  sans  la  résoudre,  la  question  de  savoir  n 
c'est  l'hypertrophie  du  cœur  qui  a  fait  dégénérw  les 
arlères,  ou  si  c'est  la  lésion  artérielle  qui  a  entratnô  rby-* 
pertix)pbie  du  cœur.  Herpin  (3)  admet  que  TossificatioD 
artérielle  est  primitive;  il  cherche  à  l'expliqueir  en  disant 
que  «  l'élasticité  artérielle,  cause  d'impuUion  du  sang, 
»  étant  supprimée,  le  cœur  doit  y  suppléer,  et  cela  en* 
»  vertu  d'une  solidarité  entre  les  différents  points  du  sys- 
»  tènie  circulatoire.  » 

Il  nous  semble  qu'en  expliquant  l'hypertrophie  du  cœur, 
dans  ces  cas,  par  l'existence  d'un  pkis  grand  obstacle  à 
l'effort  syslolique  du  ventricule,  on  rentre  mieux  dans  les 
idées  généralement  reçues  relativement  aux  causes  de 
rhypertrophie,que  si  l'on  admet,  sans  la  définir,  une  «o/t- 
dariié  des  différentes  parties  de  l'appareil  circulatoire. 

[h)  Pour  nous  conformer  à  Tusage,  nous  appelons  loi  palbogénique 
celle  qui  préside  au  développement  de  l'hypertrophie  du  cœur,  quand 
cet  organe  rencontre  devant  lui  des  résistances  particulières.  Nous  de- 
vons toutefois  faire  remarquer  que  celte  loi  n'est  autre  que  la  loi  physio- 
logique en  vertu  de  laquelle  tout  muscle  acquiert  plus  de  force  el  plus 
de  volume  sous  l'inOuence  d'un  travail  plus  considérable. 

(2)  Clinique  médicale,  t.  I,  p*.  62. 

(3)  DuHet,  de  la  Soc.  anal.,  t.  Xlf,  p.  49. 


ALTÉRATION  SÉNILE  DBS  ARTÈRES.  &lft 

Lorsque  nous  publiâmes  pour  la  première  fois  (1)  cette 
théorie  relativement  à  Taction  de  rossiQcatioo  artérielle 
comme  cause  d'hypertrophie  du  cœur,  nous  y  avions  été 
conduit  par  nos  expériences  physiques  sur  le  rôle  de  l'élas- 
ticité des  vaisseaux,  et  nous  ne  connaissions  pas  alors  les 
travaux  dans  lesquels  cette  coïncidence  avait  été  signalée. 
Nous  fûmes  heureux  de  rencontrer  cette  première  oonflr- 
malien  de  nos  prévisions.  En  recherchant  ensuite  dans  les 
Bulletins  de  la  Société  anaiomique  les  cas  d'hypertrophie 
du  ccBur  et  ceux  d'ossification  aortique,  nous  trouvâmes 
un  assez  grand  nombre  de  cas  dans  lesquels  cette  coïnci- 
dence était  signalée  (3).  Enfin ,  depuis  que  notre  attention 
e»t  dirigée  de  ce  côté,  nous  avons  recherché,  toutes  les 
fois  que  l'occasion  s'en  est  présentée,  si  l'ossification 
des  artères  s'accompagnait  d'hypertrophie  du  ventricule 
gauche;  cette  coïncidence  n'a  jamais  fait  défaut,  non- 
seulement  chez  les  vieillards,  mais  encore  chez  les  sujets 
atteints  prématurément  de  la  dégénérescence  artérielle. 

L'allération  sénile  des  artères  s'accompagne  de  dilatation  de  ces 

vaisseaux. 

§  151.  —  Tout  le  monde  sait  que  les  artères  sont  en 
général  très  volumineuses  chez  les  vieillards;  elles  forment 
de  gros  cordons  qu'on  sent  rouler  sous  le  doigt  à  travers 
les  parties  molles.  Cette  dilatation  des  artères  périphé- 
riques est  encore  surpassée  par  la  dilatation  de  l'aorle, 
surtout  au  niveau  de  la  crosse,  au  point  d'où  émergent  le 
tronc  brachio-céphalique  et  la  carotide  gauche. 

(1)  Gazette  médicale  de  Paris  y  4  858. 

(H)  Nous  avons  rassemblé  ces  indications  dans  notre  thèse  inaugu- 
rtle,  p.  4  9.  Paris,  4  859. 


Aiii  APPLICATIONS   A   LA   PATHOLOGIE. 

H  est  naturel  de  chercher  la  cause  de  cette  dilatation 
dans  l'augmentation  de  la  force  impulsive  du  cœur.  Dans 
ce  cas,  la  dilatation  artérielle  serait  un  effet  secondaire  de 
l'hypertrophie  du  ventricule  gauche  que  la  rigidité  des 
artères  a  produite;  c'est  ainsi  que  ces  lésions  organiques  se 
rattacheraient  naturellement  les  unes  aux  autres. — Ce  qui 
prouve  manifestement  que  la  pression  intérieure  du  sang 
est  la  cause  immédiate  de  la  dilatation  des  artères,  c*est 
que  les  points  les  plus  dilatés  sont  précisément  ceux  contre 
lesquels  le  sang  fait  le  plus  grand  effort.  Ainsi,  la  crosse  de 
Taorte  se  gonfle  en  ampoule  du  côté  de  sa  convexité, 
c'est-à-dire  dans  la  direction  du  courant  sanguin  produit 
par  la  contraction  ventriculaire.  Cette  ampoule  acquiert 
souvent  un  volume  considérable  et  peut  se  rompre  comme 
un  anévrysme;  c'est  toujours  du  côté  de  la  convexité  que 
cette  rupture  se  produit.  — La  direction  du  courant  san- 
guin explique  aussi  pourquoi  les  carotides  et  les  sous-cla- 
vières  sonl  en  général  très  dilatées,  tandis  que  les  artères 
iliaques  le  sonl  très  peu ,  lorsqu'il  existe  une  ossification 
artérielle. 

Troubles  foncllonnols  produits  par  1  altéralion  sénile  desarlères. 

§  152.  —  En  môme  temps  que  ces  allcrations  analo- 
miques,el  sous  leur  influence,  rossificalion  artérielle  pro- 
duit dans  la  fonction  circulatoire  des  troubles  qu'il  est  im- 
portant de  signaler.  —  On  a  vu  (§  ûO)  que  l'un  des  effets 
de  rélasticité  artérielle  est  de  transformer  Faction  saccadée 
du  c^œur  en  une  force  plus  uniforme  :  la  tension  artérielle. 
En  d'autres  termes,  l'élasticité  des  artères  fait  qu'au  mo- 
ment où  le  ventricule  agit,  la  pression  du  sang  dans  les 
artères  s'élève  moins  haut  qu'elle  ne  forait  dans  des  vais- 
seaux rigides,  tandis  qu'au  moment  où  le  cœur  n'agit  pas. 
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elle  empêche  cette  pression  de  tomber  à  zéro.  Les  écarts 
entre  les  maxima  et  les  minima  de  la  pression  du  sang 
augmenteront  donc  à  mesure  que  Téiasticité  des  artères 
diminuera.  Qu'on  ajoute  à  cette  circonstance  que  le  cœur 
est  hypertrophié,  et  par  conséquent  plus  puissaut,  et  Ton 
comprendra  pourquoi  les  artères  des  vieillards  présentent 
des  pulsations  si  fortes,  et  pourquoi  ces  vaisseaux,  rendus 
plus  friables  par  l'altération  sénile,  sont  si  exposés  à  se 
rompre  et  à  produire  des  hémorrhagies. 

Diagnoslic  de  Talléralion  sénile  des  artères  d'après  la  forme  du  pouls. 

§  153.  —  Les  accidents  redoutables  auxquels  expose 
Taltération  séniie  des  artères  rendent  très  important  le 
diagnostic  de  celte  lésion.  Il  est  assurément  très  facile  de 
reconnaître  lossification,  quand  on  sent  les  artères  rouler 
sous  la  peau,  formant  des  cordons  durs,  moniliformes, 
incompressibles  par  suite  des  dépôts  caloaires  qui  les 
incrustent.  Mais  ces  caractères  manquent  très  souvent; 
les  artères  de  la  périphérie  peuvent  conserver  à  peu 
près  leur  souplesse  normale,  tandis  que  Taorte  et  les  gros 
troncs  artériels  sont  presque  entièrement  ossifiés.  11  &st 
donc  très  important  de  posséder  d'autres  caractères  qui 
puissent  faire  reconnaître  Texistence  de  cet  état  des  vais- 
seaux. —  La  forme  du  pouls  nous  fournira  cet  élément 
de  diagnostic,  car  elle  est  influencée  à  un  haut  degré  par 
les  changements  qui  surviennent  dans  l'élasticité  arté- 
rielle. 

Plus  les  artères  sont  élastiques,  plus  elles  transforment 
le  mouvement  imprimé  au  sang  par  la  systole  ventricu- 
laire,  et  plus  la  forme  du  pouls  s'éloigne  de  celle  qui  repré- 
senterait le  tracé  de  cette  systole.  Lors,  au  contraire,  que 
l'élasticité  artérielle  disparaît,  le  pouls  doit  conserver  da- 
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vaotage  sa  forme  primitive,  celle  de  la  systole  du  voitri- 
cule.  La  figure  4 16  va  rendre  plus  sensible  cette  analogie 
qui  peut  exister  entre  le  tracé  de  la  contraction  venlri- 
culairo  et  celui  de  la  pulsation  artérielle. 


Au  premier  coup  d'œil,  on  reconnaît,  dans  les  deui 
pulsations  que  représente  cette  figure,  les  éléments  princi- 
paux qui  constituent  toute  pulsation  artérielle  (voy.  §  7S], 
à  savoir  :  rtMcentton,  qui  est  saccadée;  le  sommet,  qui 
présente  un  plateau  borieontal,  et  la  deicente,  qui  est  for- 
mée par  une  ligne  obliqne.  —  A  la  place  de  cette  ligne  de 
descente  forftiée  par  un  trait  plein,  si  Ton  substitue  les 
lignes  ponctuées  qui  se  voient  dans  la  figure  116,  on 
obtient  exactement  le  tracé  de  deux  systoles  du  ventricule 
gauclie  semblables  à  celles  que  nous  avons  recueillies  sur 
le  cœur  du  cheval  (voy.  fig.  33,  ligne  1).  —  Or,  on  a  vu 
(§  53),  à  propos  du  pouls  aortique,  que  lors  même  que  le 
tracé  de  la  pulsation  présente  de  grandes  ressemblances 
avec  celui  de  la  systole  ventriculaire,  ces  ressemblances 
ne  peuvent  exister  que  pendant  la  systole  du  ventricule; 
car,  dès  que  celui-ci  est  en  relâchement,  sa  pression 
lunibe  à  zéro,  taudis  (juc,  dans  l'artère,  la  clôture  des 
valvules  signioïdes  maintient  la  pression  à  un  degré  élevé 
qui  décroît  peu  à  peu  par  le  fait  de  l' écoulement  du  sang 
il  travers  les  capillaires. 

On  va  voir  que  le  pouls  sénile  présente  les  caractères 
({ue  nous  avons  indiqués  dans  la  figure  116,  en  les  eu- 
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gérant,  et  que,  jusque  dans  l'artère  radiale  des  vieillards, 
on  rencontre  entre  la  forme  du  pouls  et  celle  de  là  aystole 
ventriculaire  cette  ressemblance  qu'on  ne  trouve  guère,  à 
1  état  normal,  que  pour  le  pouls  de  Taorte;  ressemblance 
qui  se  perd  graduellement,  sous  rintluence  de  Télasticité 
artérielle,  à  mesure  qu'on  explore  le  pouls  d'une  artère 
plus  éloignée  du  cœur. 

Nous  raasemblous  ici  quelques  tracés  recueillis  sur  des 
sujels  de  l'un  et  de  l'autre  sete,  tous  d'un  âge  fort  avancé, 
(^hez  ces  vieillards,  il  existait  des  signes  manifestes  d'os- 
sification artériblle;  chez  eux^  les  battements  de  cœur  ne 
présentaient  rien  d'anormal  à  l'auscultation,  de  sorte 
qu'on  doit  rapporter  exclusivement  à  l'altération  des 
artères  la  forme  spéciale  que  présente  le  pouls. 

HoimiB  (asile  de  Bicétre). 


Frg.  417.  —  76  ans. 


liiT.  118.—  82  air. 


Ki-.  Iîî;. 


—  N'i  ntis. 


Fig.  120.  —  85  ans. 
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Fig.  121.  —  87  ans. 


Fiimis  (asile  de  la  Salpêlrièro  et'^hospice  de  la  Rochefoucauld). 


Fig.  122.  —  85  ans. 


Fig.  123.  —90  ans. 


Fig,  12/1.  —  «4  ans. 


Fig.  125,  —  96  ani. 

On  voit,  par  rcxamcn  de  ces  tracés,  (juc  les  principaux 
caractères  du  pouls  sénile  sont  les  suivants. 

1°  Grande  amplitude  du  Iracé^  ce  qui  s'explique  par 
les  raisons  suivantes  :  hypertrophie  ventriculaire,  gros 
volume  de  l'artère,  transformation  moindre  de  l'impul- 
sion cardiaque  par  suite  d'une  moindre  élasticité. 

S""  Ascension  brusque  ^  quelquefois  saccadée  ^  c'est-à- 
dire  ressemblance  entre  le  début  do  la  pulsation  et  le  dé- 
but de  la  systole  ventriculatre.  Cette  ressemblance  tient  à 
ce  que  Télasticité  artérielle  qui  transforme  le  mouvement 
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du  sang  du  œntre  à  la  périphérie  n'existe  plus  à  un  degré 
suflSsant  pour  produire  cet  effet. 

9"  Le  sommet  de  la  pulsation  est  formé  par  un  plateau 
harixontal  ou  ascendant.  —  C'est  un  nouveau  trait  de  res- 
semblance de  la  pulsation  artérielle  avec  la  systole  ven- 
triculaire.  La  durée  de  cette  systole  est  quelquefois  très- 
grande  chez  les  vieillards,  ce  qui  se  traduit  par  une  grande 
longueur  de  ce  plateau. 

&*  La  courbe  retombe  brusquement  après  le  plateau  sys- 
ft^i7tie.>^.  Ce  caractère  n'est  pas  c^^^^  maJRqujBind  il 
existe,  il  ^.  important,  car  iï  prouve  que  le  nÀux  léger 
qui  acootntNigne  *  la  bldtui^  dés  valvules  sigmoïdes  suffit 
pour  faire  baisser  la  tension  que  l'élasticité  artérielle  ne 
maintient  plus  suffisamment. 

5*  La  ligne  de  descente  est  en  général  dépourvue  de 
rebmdissements,  —  Cette  absence  presque  absolue  du  di- 
crotisme  chez  les  vieillards  indique  encore  la  perte  de  l'é* 
lasticité  de  leurs  vaisseaux  ;  on  a  vu ,  en  effet  (§  83)  que 
cette  élasticité  est  indispensable  pour  la  production  du 
dicrotisme.  C'est  là  un  des  meilleurs  signes  de  l'altération 
sénile  des  artères. 


Fig.  120. 

§  15&.  —  11  est  facile  do  reconuattre  les  caractères  de 
l'ossitication  artérielle  dans  le  tracé  fîg.  i26.  Cette  figure 
représente  le  pouls  d'un  homme  qui  n'avait  cependant 
que  cinquante -deux  ans.  Ce  suj^t  succomba  à  une 
hémorrhagie  cérébrale;  à  l'autopsie,  on  trouva  Taorte 
ossifiée  à  un  très  haut  degré  ;  les  carotides  et  les  artères 
cérébrales  étaient  incrustées  de  dépôts  calcaires. 
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Chez  les  sujets  d'un  âge  avancé,  on  rencontre  quel- 
quefois des  irrégularités  dans  le  rbythme  des  tNLttements 
du  cœur,  et  cela  sans  que  l'auscultation  puisse  faire  sup* 
poser  Texistence  d'une  lésion  valvulaire.  Dans  certains 
cas,  l'irrégularité  n'est  pas  absolue,  car  on  voit  revenir 
de  temps  en  temps  des  groupes  de  pulsations  inégales 
entre  elles,  mais  qui  reproduisent  le  même  rbythme 
d'une  façon  périodique. 


Fig.  127. 

La  figure  127  est  recueillie  sur  un  vieillard  chez 
lequel  on  observait  le  rbythme  suivant.  Une  suspension 
deB  battements  du  cœur* était  suivie  de  trois  pulsations 
ordinaires,  puis  d'une  petite  pulsation  après  laquelle  reve- 
nait un  battement  normal.  Une  nouvelle  suspension  arri- 
vait, et  ainsi  de  suite  indéfiniment.  Ces  irrégularités 
périodiques  changent  souvent  plusieurs  fois  dans  une 
journée;  on  les  voit  quelquefois  imrattre  et  disparaître 
à  des  intervalles  très  courts. 

Un  type  très  fréquent  est  celui  dans  lequel  on  trouve 
deux  pulsations  consécutives,  Tune  grande,  l'autre  petite, 
puis  une  suspension  après  laquelle  se  reproduisent  de 
nouveau  deux  pulsations  (fig.  128).  La  grande  pulsation 


Fig.  128. 


précède  toujours  la  petite;  ou  conçoit  qu'il  doive  eu  ôlre 
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aÎDsif  puisque  la. pulsation  qui  suit  une  suspension,  se 
faisant,  pendant  la  faible  tension  artérielle,  doit  avoir 
une  force  plus  grande  (yoy.  §  68).  —  La  figure  li8  a 
été  recueillie  sur  une  femme  de  la  Salpétrière,  âgée 
de  soixante -seize  ans.  L'auscultation  faisait  croire  à 
Texistence  d'un  dédoublement  des  deux  bruits  du  cœur. 
— Le  tracé  du  pouls  montre  qu'il  existait  bien  réellement 
ici  deux  contractions  du  ventricule  se  suivant  de  très  près- 
Le  doigt  éprouvait  la  sensation  que  donne  le  pouls  dicrote, 
et  faisaitr  croire  que  le  nombre  des  pulsations  n'était  que 
de  35  par  minute,  tandis  qu'il  était  en  réalité  de  70. 

Gomme  la  perte  de  l'élasticité  des  artères  arrive,  en 
général,  d'une  manière  très-lente,  on  trouve  des  vestiges 
de  la  forme  sénile  du  pouls  à  une  époque  encore  peu 
avancée  de  la  vie.  C'est  dans  rexistence  d'un  plateau,  ou 
tout  au  moins  dans  l'obtusion  du  sommet  de  la  courbefl 
ainsi  que  dans  la  diminution  du  dicrotisme,  que  consiste 
le  principal  caractère  du  début  de  l'altération  des  vais- 
seaux. Il  est  rare  qu'avec  un  peu  d'habitude  (1)  on  ne 
reconnaisse  pas,  a  ce  signe,  le  pouls  d'un  individu  qui  a 
dépassé  l'âge  de  cinquante  ans. 

Certains  formes  du  pouls  qui  existent  chez  déjeunes 
sujets  peuvent  imiter,  jusqu'à  un  certain  point,  le  pouls 
sénile.  Ainsi,  le  pouls  delà  forte  tension  artérielle  :  celui 
qu'on  obtient  parfois  après  Tadministration  d'une  douche 
froide,  ou  bien  celui  qui  se  produit  lorsque  l'on  com- 
prime les  artères  fémorales  (voy.  fig.  42).  Il  (jevait  en 
être  ainsi,  puisque  la  forte  tension  des  artères  diminue 
l'élasticité  de  ces  vaisseaux.  Celte  ressemblance  ne  sau- 

(4)  C*e8t  en  comparant  souvent  entre  eux  les  tracés  de  différents 
sajets  qu'on  arrive  à  saisir  ces  caractères  que  le  langage  est  impaissant 
à  décrire. 
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rait,  du  reste,  donner  lieu  à  une  méprise,  car  il  est  facile 
de  recôunattre  s'il  existe  chez  un  sujet  les  conditions  qui 
produisent  une  forte  tension  artérielle. 

OBLITÉRATION   ARTÉRIELLE. 

§  155. — Lorsqu'une  artère  est  oblitérée  par  un  caillotjqui 
la  remplit,  par  une  ligature,  ou  par  une  compression  qui 
accole  ses  parois  Tune  à  l'autre,  le  cours  normal  du  sang 
s'arrête  à  son  intérieur  ;  la  pwtion  du  vaisseau  située  au- 
dessous  du  point  oblitéré  revient  sur  elle*mème  en  vertu 
de  son  élasticité,  et,  dans  certaines  limites,  se  vide  du 
sang  qu'elle  contenait.  Si  le  doigt  explore  cette  portion 
du  vaisseau,  il  n'y  perçoit  plus  de  battements. 

Cependant  le  sang  ne  sort  pas  complètement  de  la  par- 
tie du  vaisseau  située  au-dessous  du  point  oblitéré,  car  si 
Ton  ouvre  Tarière  en  ce  point,  un  courant  rétrograde 
s'établit  et  donne  lieu  à  une  bémorrhagle.  De  légères  sac- 
cades se  manifestent  dans  le  jet  du  sang  qui  s'écoule,  ce 
qui  prouve  qu'un  vestige  de  pulsation  doit  encore  exister 
dans  ce  point  de  l'artère,  quoique  le  doigt  ne  puisse  pas 
le  percevoir.  —  Tout  le  monde  connaît  le  mécanisme  de 
cette  circulation  rétrograde  :  c'est  par  les  anastomoses 
collatérales  [que  le  sang  arrive  dans  le  tronçon  inférieur 
de  l'artère.  Plus  ces  voies  collatérales  sont  étroites,  plus 
la  pression  est  faible  dans  l'artère  au-dessous  de  l'obstacle, 
et  plus  aussi  les  pulsations  y  sont  éteintes. 

Au  bout  d'un  certain  temps,  la  circulation  se  rétablit 
dans  Tartère,  c'est-à-dire  que  celle-ci  reçoit,  par  ses 
anastomoses  avec  les  vaisseaux  voisins,  assez  de  sang  pour 
fournir  à  la  circulation  des  organes  auxquels  elle  se 
distribue.  Alors  le  pouls  reparaît  dans  l'artère,  et  Ton 
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voit  cesser  les  troubles  fouctionnels  qui  avaient  pu  se  pro- 
duire immédiateuient  après  roblitération  du  vaisseau, 
troubles  qui  cousistent  d'ordinaire  en  paralysie  de  diffé- 
rentes natures,  en  pâleur  et  en  refroidissement  des 
organes  qui  ne  recevaient  plus  de  sang.  —  Comment  et 
pourquoi  le  sang  s'est-il  frayé  une  voie  nouvelle?  C'est  ce 
que  nous  examinerons  en  premier  lieu. 

Il  ne  faut  pas  cbercher  en  dehors  des  causes  physiques 
Finfluence  qui  rétablit  le  cours  du  sang  à  travers  les  voies 
collatérales.  Ces  voies  se  dilatent  graduellement^  parce 
que  la  pression  du  sang  à  leur  intérieur  devient  plus 
forte,  et  cette  augmentation  de  la  pression  sanguine  est 
un  effet  direct  de  l'oblitération  de  Tartère. 

Quant  à  la  direction  nouvelle  du  courant  sanguin  qui 
semble  se  frayer  la  route  la  plus  courte  pour  arriver  au- 
dessous  de  l'obstacle  dans  l'artère  oblitérée,  on  verraqu'ells 
est  également  la  conséquence  des  changements  qui  sont 
survenus  dans  la  pression  du  sang. 

a.  Dilatalion  des  collatérales. 

§  156.  —  Toutes  les  fois  qu'un  vaisseau  donne  nais- 
sance à  plusieurs  branches,  lorsqu'on  ferme  l'une  d'elles, 
cet  obstacle  partiel  au  cours  du  sang  élève  la  pression 
dans  les  autres  branches  (1).  Celles-ci,  soumises  à  une 
pression  intérieure  plus  forte  que  de  coutume,  se  dilate- 
ront gittduellement.  C'est  pour  cela  qu'un  certain  temps 
après  la  ligature  du  tronc  principal  d'un  membre,  on 
trouve  que  des  branches  de  second  ou  de  troisième  ordre 
sont  devenues  des  artères  volumineuses  à  travers  les- 
quelles la  circulation  se  rétablit.  La  dilatation  des  colla- 

(4)  Voyez  rexpérience  décrite  g  416. 
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ténUes  tend  immédiatement  à  se  produire  dès  qu*il  existe 
un  obstacle  au  cours  normal  du  sang;  on  venuquecette 
dilatation  s'efîectue  en  général  beaucoup  plus  rapidement 
qu'on  ne  pourrait  le  soupçonner. 

Il  est  évident  que  c'est  par  les  anastomoses  que  se  trans- 
mettent les  pulsations  rudimentaires  qu'on  rencontre  dans 
une  artère  au-dessous  d'une  ligature.  11  est  également 
évidentque  ces  pulsations  deviendront  d'autant  plus  fortes 
que  les  anastomoses  se  dilateront  davantage  (1).  Si  donc, 
au  moyen  d'un  appareil  très-sensible,  on  peut  recueillir 
le  tracé  de  ces  pulsations,  toute  augmentation  de  Tam- 
plitudo  de  ce  tracé  indiquera  un  accroissement  du  calibre 
des  collatérales. 

Expérience.  —  On  adapte  un  sphygmograpbe  à  la  caro- 
tide d'un  cheval;  l'instrument  donne  le  tracé  du  poiik 
g^8  les  conditions  normales,  ce  qui  fournit  la  figure  199. 


Fig.   12!). 


On  lie  la  carotide  en  amont  de  rinstrument;  le  pouls, 
insensii)le  au  toucher,  se  traduit  cependant  dans  le  tracé 
par  une  ondulation  légère  (fig.  130). 


Fig:.  130. 


(\)  L'expérience  de  CL  Bernard  sur  la  circulation  dans  k^s  glandes 
donne  une  preuve  de  ce  fait,  en  montrant  que  le  sang  veineux  de  ces 
glandes  s'écoule  avec  des  saccades  d*autant  plus  fortes,  qu'on  produit 
une  plus  grande  dilatation  des  capillaires  (voyez  §  4  03). 
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Cinq  minutes  après,  on  prend  de  nouveau  le  tracé  du 
pouls  et  on  le  trouve  notablement  plus  marqué  (flg.  131). 


Fig.  131. 

Un  autre  tracé,  pris  au  bout  de  cinq  minutes,  donna 
la  figure  132. 


Fig.  132. 

Au  bout  de  ce.  temps,  comme  le  sang  s'était  coagulé 
dans  l'appareil,  on  arrêta  Texpérience.  C'était  assez  pour 
prouver  qu'en  dix  minutes  il  s'était  produit  une  dilata- 
tion notable  des  artères  collatérales,  puisque  la  force  du 
pouls  récurrent  avait  plus  que  doublé  dans  cet  espace 
de  temps. 

Nous  avons  pu  constater  directement  la  dilatation  des 
collatérales  sur  un  cheval  auquel  on  avait  lié  les  deux 
carotides.  Vingt-quatre  heures  après  cette  ligature,  on 
voulut  pratiquer  la  trachéotomie  sur  cet  animal;  une 
hémorrhagie  considérable  se  fit  par  les  artères  qui  sont 
situées  entre  les  anneaux  de  la  trachée.  Ces  vaisseaux,  qui, 
dans  les  conditions  normales,  ne  donnent  pas  de  sang, 
s'étaient  dilatés  à  tel  point,  qu'il  fallut  appliquer  sur 
chacun  d'eux  une  ligature. 

b.  Influences  qui  déterminenl  la  direction  du  nouveau  courant  sanguin 

après  la  ligature  d'une  artère. 

§  157.  —  Lorsque  le  cours  du  sang  se  rétablit  par  les 
pollatérales,  après  la  ligature  d'une  artère,  c'est  par  le 
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plus  court  chemin  possible  que  se  produit  ce  rélabliae- 
ment.  Si  c'est  à  la  racine  d'un  membre  qu'une  ligatun 
a  été  bitoi  daa  Actôiies.  qui,  q^ocmalemoit».  oui.  iip  trèi 
petit  (n}ibm,-^  dilatent  gMÙdocllÇinfflit';  cêd  ïmtdîk  pul- 
sations se  prodiiit'e  là  où  il  n'en  existé  pïft  à  l'état  nor- 
mal, et,  si  l'on  a  occasion  de  Taire  l'autopsie  du  malade 
au  bout  d'un  certain  temps,  on  trouve  des  coHaténks 
importantes  qui  ramènent  le  sang  dans  l'artère  oblitérée, 
à  peu  de  d^ûmoB;  aoHlefliçin^u  peut  où  Ut  ii^Mure  a 
été  posée.,.  ■-  '.*;.;  ■\'  -■.-,jV-'^'"" ';-';\.'V  'kf^-' 

La  nouvelle  direction  du  sang  peut  s'expliquer  d'une 
manière  très-simple,  par  les  seules  influences  physiques 
qui  font  varier  la  pression  à  l'intérieur  des  vaisseaux  et 
en  amènent  la  dilatation. 

Soit  (fig.  133)  un  tronc  artériel,  T,  qui  se  divise  en  deui 


branches;  des  connnuoicatioiis  multiples  existent  entre 
ces  branches  :  ce  sont  les  collatérales  c  et  c\  et  des 
anastomoses  terminales  plus  ou  moins  nombreuses. 

Lorsque  la  circulalion  se  fait  librement  par  les  deux 
branches,  le  courant  qui  va  de  l'une  à  l'autre  par  les  col- 
latérales est  de  direction  indifférente  :  c'est-à-dire  qu'il 
obéit  aux  légères  variations  do  pression  qui  peuvent 
survenir  dans  l'une  ou  l'antre  des  artères  communi- 
cantes; dans  tous  les  cas,  le  sang  se  porte  de  la  pression 
la  plus  forte  à  la  plus  faible. 
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Si  Ton  applique  une  ligature  sur  Tune  des  deux  bran- 
chest  au  point  /,  par  exemple,  il  va  se  produire»  dans  le 
mouvement  du  sang,  un  certain  nombre  de  changements 
que  nous  allons  analyser. 

l""  La  pression  intérieure  s'élèvera  dans  la  branche 
restée  libre,  et  s'abaissera  dans  Tautre,  au-dessous  de  la 
ligature. 

2"  Les  collatérales  c  et  c\  ainsi  que  le^  anastomoses 
terminales  qui  réunissent  les  deux  artères,  seront  traver- 
sées  par  un  courant  à  direction  constante  qui  ira  de  la 
branche  perméable  à  la  branche  oblitérée,  c'est-à-dire 
de  la  tension  la  plus  forte  à  la  tension  la  plus  faible. 

3*  Les  différentes  anastomoses  qui  réunissent  ces  deux 
branches  seront  traversées  par  des  courants  d'inégale  in- 
tensitéy  car  la  pression  du  sang  n'est  pas  la  même  aux 
points  dont  chacune  d'elles  émerge  du  vaisseau  resté 
libre.  -*  En  effet,  la  pression  du  sang  dans  les  artères 
va  toujours  en  décroissant  du  centre  à  la  périphérie 
(voy.  §  AS)  ;  elle  sera  donc  plus  grande  à  l'émergence 
de  la  collatérale  c  que  dans  le  point  d'où  se  détache  la 
collatérale  c\  Au  niveau  des  capillaires  terminaux,  la 
pression  sera  plus  faible  encore.  Il  suit  de  là  que  parmi 
les  diverses  branches  anastomotiques,  celle  qui,  à  égal 
calibre,  donnera  passage  au  courant  le  plus  rapide,  et 
qui  présentera  la  pression  intérieure  la  plus  forte,  sera 
l'anastomose  c,  c'est-à-dire  la  plus  rapprochée  du  point 
où  la  ligature  a  été  posée.  Ce  sera  donc  cette  branche 
qui  devra  se  dilater  le  plus. 

Aussitôt  que  la  collatérale  c  aura  augmenté  de  calibre, 
une  partie  du  sang  de  la  branche  perméable  passant  par 
cette  première  collatérale,  la  pression  baissera  de  plus  en 
plus  dans  les  branches  aîiastomotiques,  dont  l'émergence 
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se  fait  plus  bas.  La  tendance  à  la  dilatation  de  ces  der- 
nières branches  ira  donc  toujours  en  diminuant»  tandis 
que  pour  la  collatérale  c,  elle  ira  en  augmentant  avec 
Taugnientation  de  la  surface  pariétale  de  cette  artère. 

Enûn,  les  changements  de  calibre  des  vaisseaux  ana- 
stomotiques  s'arrêteront,  lorsque  leurs  diamètres  seront 
devenus  suffisants  pour  laisser  passer  le  courant  sanguin 
sans  créer  au-devant  de  lui  plus  d'obstacles  qu'il  n*eo 
existe  à  Tétat  normal,  et,  par  conséquent,  au  moment  où 
la  pression  du  sang  en  amont  de  la  ligature  sera  revenue 
à  son  degré  normal. 

Des  modifications  du  pouls,  chez  rhomme,  lorsqu'il  existe  une  oblité- 
ration artérielle. 

§  158.  —  Nous  avons  indiqué  (§  69)  comment  lepouk 
se  modiûe  dans  une  artère,  en  amont  du  point  oblitéré, 
et  comment  la  pulsation  gagne  en  amplitude,  bien  que 
le  niveau  plus  élevé  du  tracé  indique  une  tension  aug- 
mentée dans  le  vaisseau.  Les  modifications  que  présente 
le  pouls  au-dessous  de  Tobstacle  sont  beaucoup  plus  im- 
portantes à  connaître,  car  elles  indiquent  si  le  cours  du 
sang  se  rétablit  à  travers  les  anastomoses,  et  elles  per- 
mettent de  suivre  pas  à  pas  les  progrès  du  rétablissement 
de  la  circulation. 

On  a  vu  (§  156)  que  ce  rétablissement  se  fait  avec  une 
grande  rapidité  dans  la  carotide  du  cheval,  puisque,  au 
bout  de  dix  minutes,  le  pouls  avait  repris  une  force  assez 
grande  et  commençait  à  présenter,  dans  sa  forme,  les 
principaux  éléments  d'une  pulsation  normale.  Mais  il  ne 
faudrait  pas  s'attendre  à  trouver  sur  toutes  les  artères 
liées  un  retour  aussi  rapide  de  la  pulsation.  Chez  le  che« 
val,  en  effet,  les  deux  carotides  communiquent ,  près  de 
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la  base  du  cràue»  par  un  riche  plexus  anastomotique^  à 
travers  lequel  te  sang  passe  facilement  d'un  côté  àTautre; 
mais,  lorsque  sur  Tbomme  on  lie  un  tronc  artériel  volu- 
mineux/x)u  bfen  Jorsque  ce  tronc  est  objitéré  par  un 
caillot  qui  le  ferme  complètement,  il  arrive  souvent  que 
les  anastomoses  sont  insuffisantes  pour  rétablir  la'circu^ 
lation.  Le  malade  est  alors  exposé  à  une  gangrène  des 
organes  auxquels  le  sang  n'arrive  plus  en  quantité  suf*- 
fisante.  Cest  pour  cela  qu'en  pareille  circonstance, 
le  médecin  explore  avec  grand  soin  le  vaisseau  obli- 
téré ,  et  cbercbe  cbaque  jour  si  quelque  pulsation 
légère  ne  lui  annoncera  pas  que  le  cours  du  sang  se 
rétablit. 

La  faiblesse  et  la  forme  particulière  des  pulsations  ré- 
currentes qui  peuvent  exister  dans  ce  cas  font,  en  géné- 
ral, que  le  doigt  ne  peut  les  sentir  qu'assez  longtemps 
après  l'obstruction  du  vaisseau,  et  souvent  à  une  époque 
où  le  retour  de  la  chaleur,  de  la  coloration  et  de  la  sen- 
sibilité dans  les  tissus  annoncent  déjà  que  le  danger  de 
gangrène  est  conjuré. 

Il  serait  important,  comme  on  va  le  voir,  de  substituer 
le  sphygmographe  à  remploi  du  doigt  dans  la  recherche 
du  pouls  récurrent,  car  dans  bien  des  ras  où  le  doigt 
ne  pefçoit  pa3  la  pulsation,  l'instrument  la  révèle  très 
nettement  Nous  allons  en  donner  de»  exemples. .  • 

I^  figure  13&  est  recueillie  sur  la  radiale  droite  d'un 


Fif.  134. 

malade  qui,  à  la  suite  d'une  ailection  organique  du 
cœur,  avait  eu  une  embolie  de  l'artère  bumérale.  La 
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figure  135  représente  le  pouls  de  la  radiale  gauche  da 
même  malade. 


Fig.  135. 

Le  pouls  du  côté  droit  ne  se  sentait  pas  au  toucher; 
nous  avons  expliqué  (§  70),  à  propos  de  ce  mèine  cas, 
que  la  forme  particulière  de  la  pulsation  était  la  cause  de 
cette  illusion  de  la  sensibilité  tactile.  L'embolie  datait  de 
plus  d'un  mois  avant  notre  examen  ;  il  y  avait  eu  des 
menaces  sérieuses  de  gangrène. 

Sur  un  malade  auquel  ou  avait  pratiqué,  pour  un  ané- 
vrysme,  la  ligature  de  l'artère  humérale,  nous  puma 
assister  aux  différentes  phases  de  la  dilatation  des  bran- 
ches anastomotiquos. 

Le  premier  examen  ne  fut  fait  que  huit  jours  après  la 
ligature;  à  ce  moment,  le  doigt  ne  sentait  pas  le  pouls  de 
la  radiale  droite  (côté  opéré).  Le  sphygmographe  donnait 
de  ce  côté  le  tracé  figure  137.  La  figure  136  représente 
le  pouls  du  côté  sain. 


Fig.   130. 


Fig.    137 


Onze  jours  après  la  ligature,  le  trace  du  pouls  avait  plus 
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d'amplitude  (fig.  138).  Dix-sept  jours  après  la  ligature, 


Fig.  138. 

l'amplitude  était  plus  grande  encore  (Qg.  139) .  A  cette 
époque,  nous  perdîmes  ce  malade  de  vue. 


Fig.  139. 

Si  les  collatérales  sont  très- volumineuses,  le  pouls  peut 
se  sentir  même  au  doigt^  immédiatement  après  la  liga- 
turée. C'est  ce  qui  arrive  pour  le  cas  où  l'artère  radiale  a 
été  liée  :  le  cours  du  sang  se  rétablit  si  laidement  par  les 
arcades  palmaires ,  que  le  pouls  reste  sensible  au  tou- 
cher. De  même,  en  comprimant  Tartère  radiale  au  poi- 
gnet, on  continue  à  sentir  le  pouls  récurrent,  quoique  le 
vaisseau  soit  parfaitement  imperméable  au  courant  direct 
du  sang. 

Dans  un  cas  de  ligature  de  la  radiale  à  Tavant-braSi 
nous  avons  obtenu  les  tracés  suivants  pour  le  pouls  du 
malade  pris  à  droite  et  à  gauche. 

La  figure  1/iO  est  recueillie  du  côté  de  la  ligature;  la 


Fig.   UO, 


figure  141  du  côté  sain.  11  est  vrai  que  nous  n'avons  pu 


Fig.  141. 
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voir  ce  sujet  que  trois  semaiDes  environ  après  la  ligature, 
mais  tout  porte  à  croire  que  ce  rétablissement  si  parfait 
du  pouls  s'était  fait  de  bonne  heure^  à  cause  de  la  largeur 
des  voies  anastomotiques. 

Tout  incomplètes  que  soient  ces  études  sur  les  carac- 
tères du  pouls  dans  les  cas  d'oblitération  artérielle,  nous 
avons  cru  devoir  les  exposer,  aGn  d'attirer  l'attention  des 
praticiens  sur  cet  important  sujet.  Le  temps  nous  a  man- 
qué pour  recueillir  d'une  manière  méthodique  les  tracés 
du  pouls  après  la  ligature  des  différentes  artères,  de  fa- 
ron  à  comparer  la  forme  de  ces  tracés  obtenus  à  des  inter- 
valles successifs.  Ce  sera  le  seul  moyen  d^obtenir  d^utiles 
éléments  pour  établir  le  pronostic,  après  les  opérations 
chirurgicales  dans  les(|uelles  l'artère  principale  d'un 
membre  aura  été  liée. 


CHAPITRE    XXIK 

DES   ANËVRTSMES   DES   ARTÈRES. 

Lob  anévrysmes  modiGenl  les  caractères  du  pouls  de  différenles  manières. 

•^  Nous  distinguerons  deux  cas  principaux  : 
1®  L'asévrysme  siège  sur  une  artère;  2°  il  siège  sur  laorte. 
Anévrysme  des  artères.-—  Caractères  da  pouls  au-dessous  de  la  tumeur. 

—  Reproduction  schématique  des  effets  de  ranévrysme  sur  le  poula. 

—  a.  Changement  que  Tanévrysme  produit  dans  la  force  du  pouls. 
6.  Changement  dans  la  forme  du  pouls. 

Exemples  de  pulsations  modifiées  par  les  anévrysmes.  —  Du  pouls  dans 

la  phléhartérie  et  Tanévrysme  artério-veineux. 
Caractères  du  pouls  recueilli  sur  une  tumeur  anévrysmale.  —  Influence 

de  la  compression  d'une  tumeur  anévrysmale  sur  la  forme  du  pouls 

au-dessous  de  la  tumeur. 

§  159.  —  «  Un  anévrysme  est  une  tumeur  circonscrite 
î)  pleine  de  sang  liquide  ou  concrète ,  communiquant 
9  directement  avec  le  canal  d'une  artère,  et  limité  par  une 
»  membrane  qui  porte  le  nom  de  sac.  » 

Telle  est  la  définition  la  plus  générale  de  ranévrysme, 
d'après  Broca  (1).  Dans  les  traités  de  chirurgie,  on  signale 
de  nombreuses  variétés  d'anévrysmes,  suivant  la  position 
de  la  tumeur,  suivant  la  nature  de  ses  parois  et  les  condi- 
tions dans  lesquelles  la  maladie  s'est  développée.  Ces  dis- 
tinctions, qui  peuvent  avoir  en  pratique  une  grande  im- 
f)ortance,  au  point  de  vue  du  pronostic  ou  du  procédé 
opératoire  que  nécessite  chaque  espèce  d'anévrysme,  ne 
nous  occuperons  pas,  car  il  ne  s'agit  pour  nous  que  d'étu- 

(I)  Des  anévryêtnes  et  de  leur  traitement.  Paris,  l8o6. 
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dier  les  modiBcations  que  ranévrysme  imprime  au  mou- 
vemenl  du  sang  dans  les  vaisseaux  qu'il  intéresse  :  or  celle 
influence  est  à  peu  près  la  même,  quelle  que  soit  la  nature 
de  ranévrysme.  Le  siège  de  la  tumeur,  son  volume  par 
rapport  à  celui  du  vaisseau  avec  lequel  elle  communique, 
la  plus  ou  moins  grande  élasticité  de  ses  parois,  telles  sont 
les  conditions  qui  modifient  surtout  le  mouvement  du  sang, 
et  c*est  sur  elles,  par  conséquent,  que  nous  insisterons  tout 
particulièrement. 

Le  diagnostic  des  anévrysoies  s'appuie  sur  différents 
ordres  de  signes  que  nous  serons  forcé  de  séparer  pour 
leur  étude.  Les  bruits  qui  se  produisent  dans  Tintérieur 
de  ces  tumeurs  seront  indiqués  plus  loin  ;  nous  les  rap- 
procherons des  signes  que  fournit  l-anscultation  dans  les 
maladies  du  cœur.  II  ne  sera  question  ici  que  des  cbau- 
gements  qui  surviennent  dans  le  mouvement  du  sang, 
changements  qui  se  traduisent  par  la  nature  des  batte- 
ments qu'on  observe  dans  Tartère  au-dessous  de  la  tumeur, 
ou  bien  par  les  alternatives  d'expansion  et  de  resserre- 
ment de  la  tumeur  elle-même.  L'anévrysme  artério-vei- 
neux  ne  sera  pas  séparé  des  autres,  car  il  présente,  dans 
la  majorité  des  cas,  des  signes  très  analogues  à  ceux  de 
ranévrysme  ordinaire. 

La  distinction  la  plus  importante  pour  nous  portera  sur 
le  siège  do  Tanévrysme  dans  tel  ou  tel  point  du  système 
artériel.  Deux  cas  devront  ^tre  examinés  séparément  : 

V  Le  cas  où  ranévrysme  siège  sur  une  artère  des  mem- 
bres, de  telle  sorte  qu'on  puisse  observer  le  |)uuls  au- 
dessous  de  la  tumeur,  sur  le  vaisseau  même  qu'elle  iulê- 
resse. 

2«  Le  cas  où  l'anévrysme  siège  sur  l'aorte. 


■ 
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ANÉYRYSMES  DES   ARTÈRES. 
C«r«cCère«  un  pools  «a-dcMMims  4e  la  tmoiettr. 

§  160.—  C'est  un  fait  connu  depuis  longtemps  que  Texis- 
tence  des  modiQcations  du  pouls  au-dessous  des  tunaeurs 
anévrysaiales  ;  toutefois  les  diflérénts  changements  que 
présentent  les  pulsations  n'ont  pas  tous  été  remarqués  dès 
le  principe.  Harvey  (1)  signala  Y  affaiblissement  du  pouls 
au-dessous  des  anévrysmes;  Hodgson  (2)  6t  la  même  re- 
marque, et  tous  les  chirurgiens  admettent  aujourd'hui  que 
cet  affaiblissement  du  pouls  existe  dans  la  plupart  des  cas. 
Jusqu'aux  travaux  de  Broca,  on  n'avait  pas  reconnu  la 
véritable  cause  de  ce  phénomène.  Suivant  c€t  auteur,  la 
diminution  de  la  force  du  pouls  serait  un  eiïei  de  l'expan- 
sibilité  de  la  tumeur.  On  verra  que  nos  expériences  con- 
firment cette  opinion.  Uanévrysme  artério-veineux  pos- 
sède également  celte  propriété  d'affaiblir  le  pouls  au- 
dessous  de  lui  ;  William  Hunter  a  signalé  ce  fait  dont  nous 
aurons  à  rapporter  également  plusieurs  exemples. 

En  même  temps  qu'elle  est  plus  faible  au-dessous  de 
l'anévrysme,  la  pulsation  présente  aussi  un  relard  dans 
certains  cas.  Suivant  Yalleix  (3) ,  ce  phénomène  serait 
assez  inconstant,  puisqu'on  ne  l'aurait  observé  que  trois 
fois  sur  onze  malades;  mais  l'imperfection  des  moyens 
employés  pour  apprécier  ce  retard  ne  permet  pas  d'affir- 
mer qu'il  n'ait  pas  existé  souvent  sans  qu'on  Tait  reconnu. 

(4)  Disserl,  de  circulât,  Mnguinis,  t.  II,  p.  t\*6. 
(3)  Maladies  des  artères  et  des  veines.  Paris,  4  849;  irad.  de  Bréchet, 
t.  I.p.  405. 
(3)  Guide  du  médecin  praticien^  i.  11,  p.  52, 
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La  cause  de  ce  phénomène  serait,  pour  la  plupart  des 
auteurs,  l'existence,  dans  la  poche  aoévrysmale,  de  cail- 
lots qui  font  obstacle  à  la  transmission  du  pouls.  Telle  est 
du  moins  l'opinion  de  E.  H.  Weber  (1)^  ainsi  qu'on  en 
peut  juger  par  ce  passage  : 

a  Hinc  causa  repetenda  est  ob  quam  pulsus  nonnuaquam 
»  in  arteriâ  tumore  aneurysmatico  intercepta  cum  puisa 
»  cordis  aliarumve  arteriarum  haud  syochronicum  depre- 
»  benditur.  Coagulum  nempe  in  sacca  aneurysmatico*  aut 
»  spatium  sacci  aneurysmatici  non  omni  eft  parte  a  san- 
»  guine  repletum  impedimenta  propagationi  pulsuumesse 
»  ][K)ssunt.  » 

Nous  montrerons  tout  à  Theure  que  c'est  encore  à 
l'élasticité  de  la  poche  qu'il  faut  attribuer  l'existence  de 
ce  retard  du  pouls. 

Enfin,  cette  même  élasticité  de  t'anéyrysme  produit 
encore  un  changement  remarquable  dans  la  forme  du 
pouls  :  ce  caractère  ne  pouvait  guère  être  reconnu  qu'au 
moyen  de  l'appareil  enregistreur. 

Le  meilleur  moyen  de  faire  bien  comprendre  la  nature 
de  ces  effets  de  Tanévrysme,  est  de  montrer  d'abord  com- 
ment ils  peuvent  être  reproduits  au  moyen  de  l'appareil 
schématique  qui  a  déjà  servi  à  la  démonstration  des  prin- 
cipaux phénomènes  physiologiques  du  mouvement  du 
sang. 

Keproduclion  schématique  des  effets  de  ranévrysme  sur  le  pouls. 

§  101.  —  Nous  avons  déjà  décrit  (§  ûS)  l'appareil  qui 
nous  a  servi  à  reproduire  les  principaux  phénomènes  de 
la  circulation  cardiaque  et  artérielle  ;  nous  le  reprodui- 

[K]  De  pt/lsu,  resorpiione  et  iactu. 
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soDs  (le  nouveau  (fig.  1/|2).  Uae  disposition  particulière 
du  tube  S  qui  représente  l'artère  principale  du  membre 
supérieur  droit , 
permet  d'étudier 
les  effets  mécani- 
ques de  l'aiiévijs- 
me. —  Après  s'être 
dt'tacWé 'fltf  Ir^W* 
brachib'^'(v^l>liiili,'- 
qiie,  ce  tiibe  >(■  v- 
courlio,  puis  Sf  di- 
vise en  deux  bran- 
ches :  l'une,  ce. 
conserve  partout  If 
diamètre  primitii  : 
l'autre,  dd,  porte 
sur  son  trajet  une 
ampoule  élastique 
volumineuse  qui 
représente  l'am-- 
vrysme.  I.es  den\ 
branches  se  réunis- 
sent ensuite  en  un 
tronc  commun  qui 
se  continue  jus- 
qu'en S.  Il'  ezîslu 
donc  àeini  Voies 
pour  le  passage  du  san^  :  l'une  ù  travers  le  vaisseau  ce, 
dans  les  conditions  de  la  circulation  normale  ;  l'autre,  par 
le  vaisseau  dd,  qui  porte  un  anévrysme.  Eu  appliquant  deux 
pinces  aux  deux  extrémités  de  l'un  de  ces  tubes  de  déri- 
vation, on  force  te  courant  à  passer  par  l'autre.  On  peut 


Fig.  1A2. 
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donc  à  volonté  obtenir  sur  le  tube  S  le  pouls  normal,  ou 
bien  le  pouls  modifie^  par  Tanévrj'sme.  —  Voici  les  tram 
qu'on  recueille  dans  ces  conditions  : 

1"  expérience.  ^—  On  ferme  le  tube  dd  el  l'on  obtient, 
en  appliquant  un  sphygmographe  (1)  au  point  S,  le  pouls 
qui  correspond  à  l'état  sain  (fig.  ih&\ 


Fif.  148. 


2*  expMenee.  —  On  transporte  au  point  ce  les  pinces 
qui  fermaient  la  branche  anévrysmatique,  et  Ton  obtient 
la  figure  i&ft,  qui  représente  le  pouls  au-dessous  de 
l'anévrysme. 


Fi^.  144. 

Avant  d'analyser  ces  deux  tracés  et  de  signaler  la  cause 
des  différences  qu'ils  présentent,  nous  voulons  niouirer 
la  parfaite  ressemblance  de  ce  pouls  ant'wrysmal  artificiel 
avec  celui  que  l'on  observe  dans  le  cas  de  véritable  ané- 
vrysnie. 

I-.es  deux  tracés  qui  précèdent  sont  recueillis  sur  un 


Fig.  145.  —Côté  sain. 


homme  qui  iK)rtait  au  pli  du  coude  un  anévrysme  volu- 
mineux de  l'artère  humérale.  La  figure  Mib  est  prise  du 

(<)  Pour  appliquer  le  spliyofmographesur  une  arlêre  du  schéma,  nous 
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côté  sain,  la  figure  166  du  côté  de  ranévrysme.  —  Le 
doijçt  ne  sentait  aucun  battement  à  la  radiale  du  côté 


Fig.  146.  —  Cdlé  de  ranévrysme. 

malade.  —  Le  pouls,  du  côté  sain,  présente  les  caractères 
normaux  ;  îl  indique  une  tension  artérielle  assez  forte. 

Nous  allons  examiner  successivement  les  deux  modifi- 
cations principales  que  le  pouls  subit  lorsqu'il  existe  un 
anévrysme  :  a,  changements  dans  la  force;  fr,  change* 
ments  dans  la  forme  de  la  pulsation. 

a.  Des  changements  produits  dans  la  force  du  pouls  par  les  anévrysmes, 

§  1G2.  —  Il  est  bien  évident  que  les  anévrysmes  mo- 
difient les  caractères  du  pouls  par  une  influence  toute 
mécanique,  puisque  Tappareil  schématique  peut  repro- 
duire ces  mêmes  modifications. 

D'autre  part,  la  théorie  qui  supposait  que  ranévrysme 
modifie  la  force  du  pouls  par  les  caillots  qu'il  renferme 
est  renversée  par  l'expérience  ci-dessus,  puisque  l'am- 
poule élastique  qui,  dans  le  schéma,  représente  l'ané- 
vrysme,  ne  renferme  que  du  liquide.  Reste  donc  l'élasti- 
cité de  l'ampoule  pour  expliquer  la  modification  du 
pouls,  à  moins  que  la  seule  existence  d'une  dilatation  du 
vaisseau  ne  puisse  donner  lieu  à  cet  affaiblissement  de  la 
pidsation.  Cette  dernière  influence  peut  être  éliminée,  car 

nous  servons  d'une  pièce  do  bois  cylindrique  du  volume  de  lavant-bras 
cl  creusée  d'une  goulliëre  peu  profonde  diins  laquelle  on  loge  le  vaisseau. 
On  applique  le  sphygmographe  comme  nu  poignet  d'un  malade,  en  ayant 
soin  que  la  pl&quo  du  ressort  repose  exactement  sur  le  tube. 
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l'expérieDce  suivante  montre  bien  qu'une  ampoule  non 
élastique  ne  saurait  donner  lieu  à  aucune  modification  du 
pouls. 

Expiirmûe.  -^Si,  à  la  placé  de  t'hmpoule  élastique 
qui,  dans  le  schéma  (fig.  l/i2),  est  située  sur  le  trajet  du 
tube  ddy  nous  substituons  une  ampoule  de  verre  d'un 
volume  égal,  le  pouls  n'est  aucunement  modifié.. —  Mais 
si,  dans  Tampoule  de  verre,  nous  introduisons  une 
certaine  quantité  d'air,  aussitôt  se  produit  dans  la  forme 
du  pouls  un  changement  semblable  à  celui  que  nous 
avons  obtenu  au  moyen  d'une  poche  élastique,  et  qui  est 
représenté  figure  \hli. 

Cela  prouve  bien  que  la  présence  d'une  ampoule  ne 
peut,  à  elle  seule,  exercer  aucune  influence  sur  le  pouls, 
mais  que  l'élasticité  de  celte  ampoule  est  la  cause  néces- 
saire des  changements  qui  sont  produits  par  l'anévrysme. 
En  effet,  l'ampoule  de  verre  est  inextensible,  et  tant 
qu'elle  est  remplie  par  un  liquide  incompressible,  elle 
ne  laisse  échapper  de  ce  liquide  qu'à  la  condition  d'en 
recevoir  une  quantité  égale;  mais  aussitôt  que  cette  am- 
poule contient  une  certaine  quantité  d'air,  cet  air,  étant 
compressible,  permet  à  Tainpoule  de  loger  une  certaine 
quantité  de  liquide  pendant  les  maxima  de  la  pression 
artérielle,  liquide  qu'elle  laissera  échapper  ensuite  pen- 
dant que  le  cœur  sera  en  repos. 

En  définitive,  l'élasticité  d'une  poche  anévrysmale  agit 
sur  le  mouvement  du  sang  qui  traverse  le  vaisseau  avec  le- 
quel elle  communique,  comme  l'élasticité  de  Tarbre  arté- 
riel tout  entier  agit  elle-même  pour  transformer  l'impul- 
sion saccadée  du  cœur  en  un  mouvement  plus  uniforme. 
La  poche  anévrysmale  produit  sur  une  artère  une  trans- 
formation du  mouvement  du  sang  identique  avec  celle  qui 
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se  produit  à  l'état  normal  aux  dernières  limites  de  l'arbre 
artériel,  dans  ces  points  où  les  pulsations  sont  supprimées 
et  remplacées  par  une  pression  uniforme  et  un  courant 
continu. 

La  pression  du  sang  dans  un  anévrysme  doit  donc  être 
une  moyenne  exacte  entre  les  maxima  et  les  minima  de  la 
pression  qu'on  observe  dans  une  artère  saine.  —  Pour 
en  acquérir  la  preuve,  il  suffit  de  mettre  en  communica- 
tion avec  Tanévrysme  un  manomètre  compensateur  sem- 
blable à  celui  que  nous  avons  décrit  §  Aâ,  et  représenté 
figure  16.  On  voit  alors  que  les  deux  colonnes  de  Tin- 
strun)ent  se  tiennent  toutes  deux  immobiles  au  même 
niveau  ;  toutes  deux ,  en  eiïet,  indiquent  la  pression 
moyenne  du  liquide  dans  la  poche  où  les  variations  rhyth- 
roiques  qui  constituent  le  pouls  n'existent  plus.  —  Gela 
n'est  vrai  que  pour  les  cas  où  Tanévrysme  est. assez  élas* 
tique  pour  transformer  totalement  les  maxima  et  les  mi- 
nima de  pression  eu  leur  moyenne  exacte.  Dans  les  cas 
où  la  poche  anévrysmale  n'est  pas  assez  élastique,  cette 
transformation  n'est  pas  complète,  de  sorte  que  la  colonne 
oscillante  exécute  encore  quelques  mouvements.  On  peut 
se  rendre  compte  de  ce  phénomène  en  employant  succes- 
sivement, dans  les  expériences  faites  sur  le  schéma,  des 
poches  de  caoutchouc  d'épaisseurs  différentes;  ou  bien, 
en  §e  seryaut  de  l'ampoule  de  verre,  on  obtient  des  trans- 
formations du  pouls  plus  ou  moins  parfaites,  suivant  qu'on 
introduit  dans  cette  ampoule  des  quantités  d'air  plus  ou 
moins  grandes. 

11  est  donc  bien  prouvé  que  ces  changements  d'inten- 
sité du  pouls  sont  dus  tout  entiers  à  l'élasticité  de  la  poche 
anévrysmale  qui  ramène  plus  ou  moins  la  pression  du 
sang  à  un  degré  moyen  et  uniforme,  comme  cela  arrive 
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au  niveau  des  vaisseaux  capillaires  dans  les  oonditions 
normales. 

b.  Des  changements  que  Tanévrysme  produit  dans  la  foroie  du  pools 

pris  au-dessous  de  la  tumeur. 

§  163.  —  Les  figures  obtenues  à  l'aide  du  schéma,  de 
même  que  celles  que  nous  avons  recueillies  sur  des  malades 
atteints  d'anévrysme ,  s'accordent  pour  prouver  que  la 
forme  du  pouls  est  profondément  modifiée  lorsque  l'ané- 
vrysme  présente  une  grande  élasticité.  La  transformation 
que  subit  alors  le  mouvement  du  sang,  éteignant  la  saccade 
qui  existe  normalement  dans  le  cours  de  ce  liquide,  trans- 
forme l'expansion  brusque  du  vaisseau  en  une  expansion 
plus  lente  en  même  temps  qu'elle  est  plus  faible.  On  voit 
quelquefois  cette  transformation  si  complète  ,  que  la 
période  d'ascension  du  tracé  devient  aussi  longue  que  la 
période  de  descente  :  les  figures  M\l\  et  146  présentent 
des  exemples  de  ce  phénomène.  Cette  forme  que  prend  la 
pulsation  est  une  des  causes  qui  rendent  plus  faible  la  sen- 
sation que  le  doigt  éprouve  en  explorant  l'artère  (voyez 
§  57);  elle  explique  aussi  en  partie  le  retard  que  nous 
avons  signalé  précédemment.  En  effet,  le  moment  où  une 
pulsation  quelconque  est  le  plus  sensible  au  doigt  est  celui 
où  la  pression  arrive  à  son  maximum  pour  diminuer  en- 
suite. Il  y  a  là  un  changement  d'état  que  le  toucher  per- 
çoit plus  nettement  que  tous  les  autres  éléments  de  la 
pulsation.  Si  donc  le  maximum  d'intensité  de  la  pression, 
autrement  dit  le  sommet  de  la  pulsation,  est  retardé  par 
le  changement  survenu  dans  la  forme  du  pouls,  il  s'en- 
suit, pour  le  toucher,  un  retard  apparent  qui  s'ajoute  au 
retard  réel  qui  peut  exister. 

Le  degré  de  dilatabilité  de  la  poche  anévrysmale  règle, 
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avons-nous  dit,  l'intensité  des  changements  qui  survien- 
nent dans  la  forme  du  pouls.  Or,  une  tumeur  quelconque 
est,  à  égale  élasticité  de  ses  parois,  d'autant  plus  dilatable 
qu'elle  offre  une  plus  grande  capacité;  par  conséquent^ 
toutes  choses  égales,  plus  un  anévrysme  est  volumineux, 
plus  il  transforme  la  pulsation.  — Mais,  dans  certains  cas, 
les  anévrysmes  sont  remplis  à  leur  intérieur  de  couches 
Qbrineuses  qui  diminuent  leur  élasticité;  il  s'ensuit  que 
le  volume  extérieur  de  la  lunieur  ue  saurait  en  rien  faire 

■     *   ■     '         * 

préju^  du  degré  àe  transformation  que  le  pouls  devra 
subir.  Au  contraire,  étant  donnée  la  forme  du  pouls,  on 
peut  voir  si  la  transformation  qui  a  été  produite  par 
Tanévrysme  est  en  rapport  avec  le  volume  ()e  la  tumeur; 
dans  le  cas  contraire,  on  doit  croire  que  le  sac  de  Tané- 
vrysmeest  formé  de  tissus  rigides,  pu  qu'il  est  doublé  d'un 
revélement  fibrineux  qui  diminue  son  élasticité. 

Exemples  de  pulsations  modifiées  par  les  anévrysmes. 

§  164.  —  Nous  allons  justifier  ce  qui  vient  d'être  dit 
précédemment,  en  montrant  quelques  types  de  pouls 
recueillis  sur  des  artères  anévrysmatiques.  On  y  verra 
nettement  l'action  transformatrice  produite  par  ces 
tumeurs. 

I**'  ca$,  —  Anévrysme  du  tronc  brachio-céphalique. 


Fig.  \M.  —  Radiale  gauche, 


Fig.   lâS.  —  Radiale  droite. 
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\jd  pouls  est  fortement  modifié  du  côté  droit,  c'est-à- 
dire  au-dessous  de  la  tumeur.  L'amplitude  de  la  pulsa- 
tion est  sensiblement  diminuée,  sa  forme  a  subi  la  modi- 
fication ordinaire,  c'est-à-dire  l'augmentation  de  durée 
de  la  période  d'expansion  du  vaisseau  et  la  suppression 
des  difiérentes  saccades  de  la  pulsation  (1). 

2*  c€in,  —  Anévrysme  de  l'artère  poplitée  du  côté  droit. 


Fig.  149.  — 'Tibiale  postérieure  gauche. 


Fig.  150.  —  Tibiale  postérieure  droite. 


§  165.  —  Ici  encore,  la  transformation  du  pouls  existait 


(1)  Ce  malade  était  à  Bicétre,  dans  le  service  de  M.  Broca,  qui  Doas 
pria  de  l'examiner.  Ce  savant  chirurgien  penchait  à  admettre  rexistence 
d'un  anévrysme  du  tronc  brachio-céphalique  et  à  pratiquer  la  ligature 
par  la  méthode  de  Brasdor.  Toutefois  comme  il  existait  une  luxation  de 
la  clavicule  et  une  perforation  du  sternum,  et  comme,  d'autre  part,  le 
malade  avait  été  considéré  par  les  médecins  qui  l'avaient  envoyé  à  Bicèlre 
comme  atteint  d'anévrysme  de  l'aorte,  il  était  permis  de  concevoir  des 
doutes  sur  le  véritable  siège  de  la  tumeur.  —  Le  iracé  du  pouls  nous 
fit  porter  le  même  diagnostic  que  M.  Broca  ;  nous  nous  basions  sur  ce 
fait,  que  dans  les  anévrysmes  de  l'aorte,  le  pouls  n'est  pas,  en  général, 
aussi  complètement  ramené  à  une  courbe  simple  (on  verra  plus  loin 
combien  les  tracés  d'anévrysme  de  l'aorte  que  npqs  avons  ea  roccasion 
de  recueillir  diffèrent  de  celui  que  représente  la  figure  450).  — -  L'opé- 
ration fut  pratiquée  avec  succès,  et  comme  le  malade  est  mort  depuis 
cette  époque  à  la  suite  d'une  gangrène  du  poumon,,  on  put  s'assurer  à 
l'autopsie  que  Tanévrysme  était  bien  réellement .  sUqé  sur  le  tronc 
brachio-céphalique.  —  L'observation  a  été  relatée  dans  la  GaMette  des 
hôpitaux .  4  862. 
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à  un  haut  degré  avec  ses  caractères  ordinaires.  ~  Ce 
malade  offrait  une  particularité  :  c'est  riutensité  des  pul- 
sations à  la  tibiale  postérieure  du  côté  sain  (fig.  ili9). 
Cela  s'expliquait  par  Texistenee  d'une  insuffisance  aor- 
tique  concomitante,  que  la  forme  du  pouls  radial  (6g.l51) 
nous  fit  soupçonner  au  premier  abord  et  que  Tausculta- 
tien  confirma. 


Fig.   151.  —  Pouls  radial. 


L'autopsie  démontra  plus  tard  l'existence  de  cette 
insuffisance  aortique.  —  On  verra  plus  loin  quels  sont 
les  caractères  du  pouls  dans  cette  affection. 


3*  cas.  —  Ânévrysme  poplité  volumineux. 

§  166.  —  Le  pouls  était  insensible  au  toucher;  Tinstru- 
ment  accuse  à  un  très  haut  degré  la  modificatiou  de 


Fig.  152.  —  Tibiale  postérieure,  côté  sain. 


'^  •«  »■■  '  » 


P%;  ibZi  -^  Côté  de  ranénysme. 


sa  forme  (fig.  15S).  Un  fait  curieux  à  signaler  ici>  c'est 
que  l'influence  de  la  respiration,  très  considérable  du 
côté  sain,  où  elle  se  traduit  par  une  ondulation  de  la 
ligne  d'ensemble  du  tracé  (fig.  152),  est  nulle  du  côté  de 
l'aDévrysme.  Dans  plusieurs  cas  d'anévrysme  poplité,  nous 
avons  trouvé  du  côté  sain  de  pareilles  ondulations.  Cela 
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s'explique  par  la  dyspnée  qui  se  produit  lorsqu'on  fait 
coucher  le  malade  à  plat  ventre,  a6n  de  prendre  le  tracé 
du  pouls  de  latibiale  postérieure. — Dans  des  cas  douteux, 
lorsque  le  pouls  du  côté  sain  est  faible  et  que  l'effet  de 
ranévrysme  ne  produit  pas  une  différence  bien  tranchée 
entre  les  deux  tracés,  on  pourrait,  en  faisant  tousser  le 
malade,  obtenir  dans  le  tracé  des  secousses  (voy.  §  92) 
qui,  très  prononcées  du  cOté  sain,  le  seraient  moins  du 
côlé  de  ranévrysme. 

Du  pouls  dans  la  pblébarlérie  et  l'anévrysme  arlério- veineas. 

§  167.  —  Ce  qu*on  a  vu  de  Tinfluence  d'une  tumeur 
anévrysmale  sur  les  caractères  du  pouls  devait  faire  pré- 
voir qu'une  simple  communication  artério- veineuse 
(phlébartérie)  doit  modiQer  d'une  manière  analogue  la 
pulsation  prise  au-dessous  d'elle.  En  effet,  une  partie  du 
sang  qui  est  poussé  dans  rartère,  à  cha(iue  systole  du 
ventricule,  se  trouve  dérivée  dans  la  veine  communi- 
cante. C'est  donc  une  cause  de  diminution  de  la  force 
du  pouls;  on  peut  s'en  convaincre  par  l'exemple  suivant: 

Ces  figures  sont  recueillies  sur  un  malade  atteint  de 
phlébartérie  de  la  sous-clavière.  —  Le  pouls  du  côté  sain 
(fig.  15&)  est  assez  insolite  dans  la  forme;  il  ressemble  à 


Fig    15^.  —  Côlé  soin. 

celui  que  nous  décrirons  plus  tard  comme  appartenant 
d'ordinaire  à  la  colique  de  plomb.  Rien  cependant,  chez 
ce  malade,  n'indiquait  une  pareille  affection.  —  Le 
pouls,  du  côté  malade  (fig.  155),  est  assurément  beau- 
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coup  moins  modifié  que  ceux  dont  nous  avons  donné 
précédemment  des  exemples.  Cela  s'explique  naturelle- 


Fîg.  153.  —  Côlé  delà  phébartérie. 

ment  par  une  moindre  dérivation  du  sang  que  dans 
les  cas  d'auévrysme.  L'ouverture  latérale  qui  fait  com- 
muniquer l'artère  avec  la  veine  ne  saurait  donner  passage 
à  une  grande  quantité  de  liquide.  Dans  les  cas  précédent 
ment  cités,  au  contraire,  le  sang  trouve,  dans  une  poche 
volumineuse,  assez  d'espace  pour  se  loger  en  grande 
quantité  pendant  la  systole  ventriculairc ,  ce  qui  doit 
produire  une  grande  diminution  dans  la  pression  latérale 
au-dessous  de  la  tumeur. 

Lors,  au  contraire,  que  la  communication  artério- 
veineuse  se  fait  par  l'intermédiaire  d'une  vaste  poche 
{anévrysme  artério-veineux  proprement  dit),  le  pouls  est 
transformé  de  la  même  manière  que  par  un  anévrysme 
ordinaire,  ainsi  qu'on  peut  le  voir  par  les  figures  156 
et  157. 


FiiT.  ir)().  —  Côté  sain. 


Fig.  157.  —  Côt^  (le  ra'U'vrysme. 


Ces  figures  ont  été  recueillies  sur  les  artères  tibiales 
postérieures,  dans  un  cas  d'auévrysme  poplité  artério- 
veineux  présentant  une  tumeur  très  volumineuse. 


&/i8  APPUCàTlONS  A   LA   PATHOLOGIE. 


9em  earaetères  da  |^«ls  rec«Allll 


§  168.  —  Lorsqu'on  presse  sur  une  tumeur  anévrys- 
male  qui  présente  une  large  surface,  on  sent  que  l'ex- 
pansion de  la  tumeur  produit  un  soulèvement  énergique 
de  la  main  qui  la  comprime.  On  sait  déjà  quelle  est  la 
cause  de  ce  phénomène  qui  contraste  d'une  manière 
étrange  avec  la  faiblesse  des. battements  artériels.  On  a 
vu,  en  effet  (§  66),  que  la  force  d'expansion  d'un  vais- 
seau crott  avec  la  surface  de  ses  parois.  Or,  dans  un 
anévrysmequi  présente  une  surface  pariétale  énorme  par 
rapport  à  celle  du  vaisseau  sur  lequel  il  est  implanté,  il 
est  naturel  que  la  force  expansive  soit  énormément  aug- 
mentée. Ici  se  produit  le  même  phénomène  que  dans  la 
presse  hydraulique  de  Pascal,  qui  multiplie  la  pression 
du  liquide  par  la  surface  sur  laquelle  elle  agit.  Il  ne  faut 
donc  pas  s'étonner  des  eifets  mécaniques  puissants  que 
produisent  les  auévrysmes  :  ceux-ci  peuvent  courber  les 
os,  briser  les  articulations,  perforer  les  surfaces  osseuses 
par  la  pression  énergique  et  constante  qu'ils  exercent 
contre  elles. 

Un  excellent  moyen  de  se  rendre  compte  de  cette  force 
expat}sivc  des  auévrysmes  consiste  à  saisir  à  pleine  main 
Tampoule  qui,  dans  le  schéma,  est  située  sur  le  trajet  du 
tube  dd\  on  sent  alors  que  les  doigts  sont  écartés  avec 
une  puissance  d'autant  plus  grande  que  Tampôule  élas- 
tique est  plus  volumineuse. 

§169.  —  Lorsqu'on  applique  le  sphygmographe  sur 
un  anévrysme,  on  obtient  un  tracé  d'une  amplitude 
énorme.  En  général,  ce  tracé  ne  saurait  être  contenu 
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dans  la  largeur  du  papier  employé  dans  les  expériences 
ordinaires.  11  faut  alors,  poilr  diminuer  ^u  amplitude, 
appliquer  rinstruraent  sur  les  bords  de  ta  tumeur,  dans 
les  points  oii  j'inlensité  des  battements  est  beaucoup  plus 
feible. 

Nous  représentons  ici  trois  traces  obtenus  dans  ces 
ooDditions. 


La  Bgure  1^8  est  recueillie  sur  un  anévrysme  de  l'ar- 
tère poplilée  dont  it  a  été  fiiieslion  §  164. 


La  figure  159  est  obtenue  sur  l'anévrysme  du  tronc 
bracbio-céphaliqtie(§  15ft].0n  voit  que  In  rorine  du  tracé 
rappelle  celle  du  pouls  de  l'aorte  tel  qu'il  eut  représenté 
§  53  et  §  A8,  ;i  propos  des  expériences  faites  sur  te 

cbeval(l}. 


■    (1)11  ne  faudnit  pa>,  enj  pareille  ciFcaoBlanoe,  qu«  l'iiulogi»  du 
ificj  recQfilli  sur  l'anévrrsmo  uvcc  le|poDto  4»  l'aorte  IH.  croire  i» 
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Enfin  la  figure  160  est  prise  sur  ranévrysme  poplité 
(irlério  -  veineux  (§  167).  Un  bandage  do  caoutchouc 
appliqué  sur  la  tumeur  avait  beaucoup  diminué  sou 
élasticité. 

m 

On  s'étonne,  au  premier  abord,  de  voir  Tamplitude  du 
tracé  graphique  si  grande,  lorsqu'on  sait  qu'un  manomètre 
mis  en  rapport  avec  la  cavité  de  Tanévrysme  donne  des 
pulsations  plus  petites  que  de  coutume.  U  est  facile  cepen- 
dant de  comprendre  la  cause  de  cette  contradiction  appa- 
rente entre  les  indications  de  ces  deux  instruments. 

Le  manomètre,  on  le  sait,  donne  Texpression  absolue 
des  variations  qui  surviennent  dans  ta  pression  du  liquide 
aveclequel  il  communique.  Quelleque  soit  la  capacité  d'un 
réservoir  avec  lequel  on  le  met  en  rapport,  la  hauteur  de 
la  colonne  de  mercure  sera  la  même,  si  la  charge  qui 
presse  sur  le  liquide  est  la  même.  —  Le  sphygmograpbo, 
au  contraire,  exprimant  par  Tamplitude  de  son  tracé  Tiu- 
tensité  du  travail  mécanique  produit  par  la  pression  du 
sang,  donnera  une  amplitude  proportionnelle  à  lasnrfac^ 
soulevée  sur  la([uclle  il  repose.  On  a  déjà  vu,  §66,  que 
le  volume  de  Tartère  qu'on  explore  influe  sur  Tamplitude 
du  tracé  du  pouls,  et  qu'une  artère  volumineuse,  agissant 
Éuv  le  ressort  de  l'appareil  par  une  large  surface,  produit 
un  soulèvement  considérable,  tandis  qu'un  petit  vaisseau 
exploré  chez  le  môme  sujet  donnera  des  pulsations  d'une 
faible  amplitude.  U  est  donc  naturel  de  conclure  que  si 
l'instrument  est  appliqué  sur  un  anévrysme,  toute  la  sur- 
face du  l'essort  se  trouvera  soumise  à  la  force  expansive 

TexisleDce  d'un  anévrysme  de  laorto  dle-mùme.  Les  expériences  faites 
sur  le  schéma  nous  ont  montré  que  toute  ampoule  élastique,  lorsqu  elle 
n*est  séparée  de  l'aorte  que  par  un  tronc  de  peu  de  longueur,  consenT 
les  caractères  du  pouls  aortîque» 
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de  la  tumeur,  et  que  le  soulèvemeat  de  ce  ressort  sera  très 
toergique,  lors  même  que  les  changements  de  pression 
qui  surviennent  dans  la  tumeur  seront  peu  cotisidé^ 
cables. 

Ce  caractère  du  pouls  recueilli  sur  une  tumeur  aué- 
vrysmale  est  un  excellent  moyen  de  diagnostic,  toutes  les 
fois  qu'on  hésite  à  décider  si  une  tumeur  qui  présente  des 
battements  est  un  anévrysme,  ou  si  c'est  une  tumeur  so- 
lide reposant  sur  une  artère  et  animée  d'un  simple  soulè* 
vement.  Dans  le  premier  cas,  le  sphygmographe  donne  un 
tracé  d'une  grande  amplitude;  dans  le  second,  il  ne  donne 
pas  de  pulsation ,  ou  tout  au  moins  des  pulsations  plus 
faibles  que  sur  une  artère  ordinaire.  Une  tumeur  solide, 
en  effet,  n'est  qu'un  obstacle  interposé  entre  Tarière  et 
rinslrument^  elle  ne  fait  que  diminuer  Tintensité  de  la 
pulsation  de  cette  artère. 

§  170.  —  Enfin,  il  est  un  autre  caractère  impoiiant 
des  anévrysmes,  c'est  que,  si  l'on  comprime  une  tumeur 
ané vrysmale,  on  produit  dans  la  pression  artérielle  une 
élévation  brusque,  et,  par  suite,  une  élévation  dans  le  tracé 
du  pouls.  Lorsqu'on  relâche  cette  tumeur,  on  produit  un 
reflux  du  sang  de  Tarière  dans  la  poche,  et  un  abaissement 
de  la  tension  artérielle,  ce  qui  se  traduit  par  une  chute 
dans  le  tracé.  Ces  phénomènes  sont  importants  pour  le 
diagnostic  d'un  anévrysme  dans  le  cas  où  règne  Tincerli- 
tude  dont  nous  avons  parlé.  Une  tumeur  solide  qui  repose 
sur  une  artère  ne  peut  produire,  lorsqu'on  la  comprime, 
qu'une  oblitération  de  cette  artère  et  un  arrêt  du  pouls 
avec  abaissement  de  la  ligne  d'ensemble  du  tracé;  lors* 
qu'on  cesse  la  compression  de  cette  tumeur,  le  pouls  repa- 
raît et  la  ligne  d'ensemble  se  relève.  On  voit  que  les  effets 
produits  sont  tout  à  fait  différents  dans  Tun  et  dans  Tautrc 
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cas.  Nous  ne  pouvons  fournir  ici  de  tracés  recueillis  dansées 
conditions  sur  les  anévrysmes  des  artères,  car  Tidée  d*agir 
sur  la  tension  artérielle  en  comprimant  une  tumeur  ané* 
vrysmale  ne  nous  est  venue  que  tout  récemment,  à  pro- 
pos d*un  anévrysmo  de  raoïie.  Nous  aurons  à  en  parler 
plus  loin. 


a>^— <  ■  ■■       1     »         !.■  F       ■■■■<■    ■    -■■!■•      I •il  liwi— — ^1^1^ 
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-  ANÉVRYSMES  Dfe  l' AORTE.  —  TUMEURS  VASGULAIRKS 

PULSATIVES. 

Alaévrysmefi  de  i'aorle.  Leur  action  sur  le  pouls  diflère  de  celle  des 
anévrysmes  artérieb.  —  Modification  de  la  force  do  ponls.  --~  Chan- 
gement d'intensité  du  dicrotisme  ;  cause  de  ce  phénomène  ;  eipérience 
schématique.  —  Effets  que  produisent  sur  le  pouls  la  compression 
et  le  relâchement  de  la  tumeur  anévrvsmafe. 

De  rexi:^tence  do  pouls  différent  aux  deux  radiales,  dans  le  cas  d*ané- 
vrysme  de  l'aorte.  —  Importance  de  ce  signe. 

Des  tumeurs  vdsculaires  puisai  ivea.  Caractères  graphiques  de  leur^ 
battements.  <—  Battements  recueillis  sur  les  fontanelles. 

Des  anéfrjsmcé  de  Tiiorfr. 

I  . 

•  « 

§  171.  —  Les  anévrysmes  de  l'aorte  agissent  sur  le 
pouls  d'une  manière  toute  différente  de  celle  que  Ton 
connaît  déjà.  Ici  la  tumeur  n'est  plus  située  directement 
sur  le  trajet  du  vaisseau  qu'on  explore;  l'action  de  Pané- 
vrysme  ne  se  fera  donc  pas  sentir  d*une  manière  exclu* 
sive  sur  un  vaisseau ,  mais  elle  influencera  plus  ou  moins 
le  pouls  de  toutes  les  ai*tères  du  corps.  On  a  cité  des  cas 
d'anévrysmes  de  l'origine  de  l'aorte  à  la  suite  desquels  le 
pouls  avait  disparu  dans  toutes  les  artères  a  la  &iis(l); 
nous  n'avons  jamais^  rencontré  de  cas  de  ce  genre.  Chez 
tous  les  malades  atteints  d'anévrysme  de  l'aorte  que  nous 
avons  eu  Toccasiou  d^examiner,  le  pouls  n'était  que  mo-^ 
dîflé  dans  sa  forme;  encore  cette  modification  portaitf-elle 

•  .         •  •         ■  .   '       *  ' 

{ i]  Uonileur  des  hôpitcwXj  \»1,  n*"  74,  p.  3SS.  . 
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principalement  sur  certaines  artères,  ce  qui  donnait  un 
jHmU  différent  aux  deux  radiales. 

La  raison  qui  fait  qu'un  anévrysine  de  Taorte  produit 
presque  toujours  peu  de  diminution  dans  la  force  du 
pouls  nous  semble  Mire  la  suivante  :  presque  toujours  le 
volume  de  la  tumeur  anévrysmale  est  faible,  relativement 
au  volume  de  Taorte.  C^est-à-dire  que  si  Ton  observe  sur 
Tartère  fémorale  une  tumeur  du  volume  du  poii^,  ce 
qui  n'est  pas  rare,  il  faudrait ,  pour  que  le  rapport  fût 
tmiservé,  que  les  anévrysmes  de  Faorte  remplissent  toute 
la  cavité  thoracique.  Lors  donc  qu'une  tumeur  anévrys- 
maie  est  développée  sur  le  trajet  de  l'aorte,  elle  ne 
détourne,  en  général,  qu'une  quantité  de  sang  peu  consi- 
dérable relativement  à  celle  qui  suit  son  cours  dans  la 
direction  ordinaire  ;  la  transformation  du  pouls  devra  donc 
en  être  d'autant  moindre. 

Quelquefois  les  anévrysmes  de  l'aorte  ont  des  parois  très 
épaisses  et  peu  élastiques;  c'est  une  nouvelle  raison  pour 
que  l'action  transformatrice  qu'ils  exercent  sur  le  pouls 
soit  peu  prononcée. — En  outre,  les  anévrysmes  aortiques 
sont  presque  toujours  des  tumeurs  développées  en  dehors 
du  vaisseau  et  communiquant  plus  ou  moins  largement 
avec  lui  ;  cette  situation  de  la  poche  anévrysmale  en  de- 
hors du  courant  sanguin  est  bien  moins  favorable  à  la 
transformation  du  pouls  que  la  disposition  dans  laquelle 
l'anévrysme  forme,  sur  le  trajet  du  vaisseau,  une  ampoule 
que  le  sang  est  forcé  de  traverser  tout  entière. 

Souvent  il  arrive  qu'une  tumeur  anévrysmale  de 
l'aorte  comprime  un  des  troncs  artériels  qui  émanent  de 
ce  vtisieau;  il  sunient  alors,  au^essous  du  point  oom<* 

primé,  une  modification  du  pouls  qui  ne  dépend  plus  du 
volume  ni  de  rélasticité  de  Ih  tumeur,  mais  qui  tient 
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k  Tobstacle  uiécftnique  apporté   au  eours  du  saing. 

.    Si  les  anétrysmes  ôq  Faorte  ne  produisent  pas,  en 

.général,  rextinctiou  du  pouls  que  l'on  observe  au-dessous 

-des  anévrysmes  des  artères,  ils  n*6Q  ont  pas  moinsuiie 

influence  considérable  sur  les  caractères  du  tracé.  Tantôt 

c'est  à  Tune  des  mdiales  que  les  pulsations  sont  le  {dus 

influencées,  tantôt  c'est  à  Tautre.  Quelquefois  les  trttoés 

graphiques  recueillis  sur  les  deux  radiales  présentent  une 

similitude  presque  parfaite,  d'autres  fois  les  diffiéi^ences 

les  plus  bizarres  se  produisent.  Que  Ton  jette  un  oou^ 

d'oeil  sur  lesdifiérents  types  qui  sont  représentés  (p.  ftâl), 

et  Ton  n'aura  encore  qu*une  faible  idée  des  vaHations 

nombreuses  qui  se  rencontrent  au  lit  du  malade.  '         ' 

]    §  173. —  Une  telle  complication  effraye  au  premier 

4ibord;  mais  si  Ton  est  bien  convaincu  de  ce  fait,  que  des 

causes  physiques  peuvent  seules  intervenir  dans  ces  oir« 

constances  pour  changer  les  caractères  du  |k>ù1s,  on  se  ras«- 

sure,  et  Ton  prévoitque  ce  qui  fait  aujourd'hui  laconfiisioà 

fera  un  jour  la  précision  du  diagnostic.  Toutes  les  varia* 

tiens  que  subit  le  pouls  devront  s'expliquer  par  les  con^ 

ditions  anatomiques  dans  lesquelles  se  trouve  la  tumeur  : 

son  volume ,  son  élasticité,  sa  position  par  rapport  aut 

trônes  artériels  qui  émanent  de  Taorte,  le  diamètre  de 

son  orifice  de  communication,  la  direction  de  cet  orifice 

par  rapport  au  courant  sanguin  qui  s'échappe  du  cœur; 

tcNites  ces  influences  s'ajoutent,  se  combinent  de  milto 

manières.  L'action  de  chacune  de  ces  variétés  anatômn 

ques  devra  être  étudiée  d'une  manière  expérimentale.  €e 

seni  assurément  une  étude  longue  et  difficile;  mate  nooi 

espéh)ns  montrer  qu'elle  est  réaKsiMe  au  inoyen  de  Tip^ 

pareil  schématique  dont  nous  nous  èoowiês  seni  tint  de 

fois  déjà  avec  succès. 
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.  Pour  tenter  cette  reproduction  synthétique  des  TorDies 
du  pouls  observées  sur  le^  malades,  il  faut  d*abord  con- 
naître exactement  quelles  sortt  les  conditions  anatomiqaes 
de  la  tumeur  anévrysmale  qui  a  produit  telle  variété  dé- 
terminée du  pouls.  Il  faut  donc  se  borner  aux  cas  dans 
lesquels  Fautopsie  du  malade  a  été  faite  à  une  époque 
assez  rapprochée  de  Texamen  du  pouls  pour  qu^on  ne 
puisse  pas  admettre  que  des  modifications  très  grandes  se 
soient  produites  dans  Tétat  anatomique  de  ranévrysme. 
A  ces  premières  difficultés  il  s*en  ajoute  encore  d'autres  : 
presque  toujours,  après  Tautopsie,  tes  coupes  nombreuses 
qui  ont  été  faites  à  la  tumeur,  afin  d'en  étudier  le  con- 
tenu et  d'examiner  la  nature  des  parois,  ne  permettent 
|)lu8  de  mesurer  exactement  le  degré  d'élasticité  et  la 
cdpacité  réelle  de  la  poche  anévrysmale.  Dès  lors  une  no- 
tion incomplète  des  conditions  anatomiques  qui  existaient 
dans  le  cas  observé  entraînera  nécessairement  une  repro* 
ductiou  imparfaite  des  phénomènes  qui  s'y  rattachaient. 

Entravé  par  toutes  les  difficultés  que  nous  venons  de 
signaler,  nous  n'avons  pu  qu'ébaucher  cette  étude;  nous 
indiquerons  toutefois  le  résultat  de  nos  expériences  syn- 
thétiques, à  propos  de  quelques-unes  des  formes  qui  vont 
être  représentées. 

Pour  classer  autant  que  possible  d'une  manière  métho- 
dique les  différentes  modifications  du  pouls  qui  peuvent 
SB  présenter,  voici  dans  quel  ordre  nous  les  décrirons  : 
a.  ModiGcatious  que  le  pouls  éprouve  dans  sa  force. 
— »  b.  ModiGcations  dans  l'intensité  du  rebondissement 
(dicrotisme).  —  c.  Effets  que  produisent  sur  le  pouls  la 
compression  et  le  relâchement  de  la  tumeur.  —  d.  De 
la  production  du  pouls  différent  aux  deux  radiales» 
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I.  Modifications  que  le  pouls  éprouve  dans  sa  force. 
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§  17â.  —  Il  faut  bien  admettre  qu'une  tumeur  ané- 
Trysmale  de  Taorte,  si  elle  est  volumineuse  et  très  élas- 
liqûe,  peut  priiduire^iue  diminution  de  la  force  du  pouls, 
quoique  nous  n'en  ayons  pas  encore  rencontré  d'exemple 
sur  les  malades.  Le  cas  que  nous  avons  cité  et  dans  lequel 
une  tumeur  anévrysmale  avait  supprimé  le  pouls  dans 
toutes  les  artères,  ne  saurait  être  expliqué  autrement  que 
par  une  transformation  de  la  pression  variable  du  sang 
dans  les  artères  en  une  pression  constante  ou  à  peu  près 
(voy.  §1<J2J.  fi  ert  éviiièDt,  éd:  effetj  qve^^iJfiQs  ce  cas, 
la  cii^faulidu^^  vie 

persista  plusieurs  j')urs  après  cette  suppressiop  du  pouls. 

Un  cas  de  suppression  presque  complète  du  pouls  à 
Tune  des  radiales  par  un  atiëvrysme  de  Taorte  a  été  pti- 
bliéen  Hollande.  Le  docteur  Brondgeest  nous  a  fait  Pbon- 
neur  de  contrôler  les  recherches  que  nous  avions  faites  au 
moyen  du  sphygmographe;  on  trouve  dans  son  travail  (1) 
les  figures  suivantes. 


Ft^.  lol. 


fïç.  162. 


'  L^auteur  les  attribue  à  un  anévrysme  de  l'aorte  où 
d'une  des  grosses  artères  de  la  poitrine.  II  nous  semlile  que 
îcette  dernière  hypothèse  est  seule  admissible,  et  comme 

(l)  Reitràgê  znr  Kenntnii^dm'  Ari«riênpu!sen. 
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la  transformation  du  pouls  porte  exclusivement  sur  les 
artères  du  bras  gauche,  c'est  donc  la  sous-clavière  gauche 
qui  devait  être  le  siège  de  Tanévrysme. 

Ce  cas  est  à  rapprocher  de  celui  que  nous  avons  repré- 
senté figures  Ihl  et  1&8,  et  dans  lequel  il  existait  un  ané- 
vrysme  du  tronc  brachio-cèphalique  avec  modification  du 
pouls  à  la  radiale  droite. 

b.  Modifications  de  Tintensité  du  rebondîMement  (dicrotisoie}. 

^  )7/i.  —  i^  figure  163  est  recueillie  sur  un  malade 


Fig.  I6S. 

qui  présentait  les  signes  stéthoscopiques  de  rinsuffinuioe 
aortique.  On  verra  plus  loin  que  la  forme  du  pouls  dans 
cette  dernière  maladie  est  tellement  différente  de  celle  qui 
est  représenlée  ici,  que  nous  ne  pûmes  hésiter  un  instants 
rejeter  Texistence  d'une  lésion  des  valvules  de  l'aorte.  — 
L'autopsie  montra  qu'il  y  avait  un  de  ces  anévrysmes  que 
Laennec  a  décrits  sous  le  nom  de  disiéqua$U$.  L'ooîperture 
de  l'anévrysme  était  dans  le  cul-de-sac  d'une  dés  tàlvules 
sigmoïdes. 

Nous  dirons  plus  tard  b  quoi  tient  cette  «iliiitttiide  des 
signes  fournis  par  rausoultation  dans  dai  makdiei  si  dif- 
férentes. Nous  chercherons  seulement  ici  la  cause  du  sin* 
gulier  rebondissement  qui  occupe  la  deuxième  partie  de 
chaque  pulsation. 

La  première  explication  qui  nous  vint  à  Tesprit  fut  U 
suivante.  —  Lorsque  l'ondée  lancée  par  le  cœur  a  produit 
l'élévation  de  la  pression  dans  toutes  les  artères,  il  se  fait 


DES   ANÉVRYSMES   DE  l'aORTE«  &59 

un  reflux  du  sang  vers  le  cœur,  ce  qui  produit  la  clôture 
des  valvules  sigmoïdes.  Ce  reflux ,  borné  à  Fétat  normal 
par  la  clôture  valvulaire,  trouvait  ici  une  voie  ouverte  par 
laquelle  il  pouvait  s'effectuer  :  Touverture  de  Tanévrysme 
étant  située  dans  le  cul*de-sac  d'une  valvule  sigmoïde.  De 
là  un  abaissement  énorme  de  la  tension  artérielle  aussitôt 
Bprès  te  sommet  de  la  pulsation.  Mais  bientôt  après,  la 
tumeur  anévrysmale  réagissait  par  son  élasticité  et  en** 
voyait  dans  les  artères  une  nouvelle  ondée  centrifuge 
beaucoup  plus  faible  que  celle  que  le  cœur  avait  poussée. 
Cette  nouvelle  ondée  produisait  la  petite  pulsation  queFon 
voit  &ur  la  figure  163. 
Pour  contrôler  cette  théorie,  nous  flmes  Texpérience 

l'aorte,  JâlaBB  ratintreil  sché- 


suivaote^^  Sutrorigine  çM' 
matique,  Q0us«da|)tâfQes^^^ 

quelle  pût  se  faire  le  reflux  du  liquide  après  chaque  im- 
pulsion donnée  par  le  ventricule.  Voici  les  tracés  que 
fournit  le  sphygmographe  avant  et  après  l'application  cle 
Tampoule  anévrysmale  : 


Fig.  164. —  Pouls  sur  le  schéma        Fi^,  165. —  Pouls  sur  le  schéma 
sans  anévrysme.  .  avec  anéYrjsne. 

Assurément,  il  existe  de  grandes  différences  entre  le 
tracé  fourni  par  Tanévrysme  factice  et  celui  qu'on  voit 
figure  163,  On  doit  toutefois  reconnaître  que  le  fait  do^ 
ninant  que  nous  voulions  vérifier  s'est  bien  reproduit,  et 
qv'une  seconde  ondulation,  précédée  d'un  abaissement 
limaque  de  la  pnression  sanguine,  existe  dans  les  dent 
tnoés  163  et  165. 
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c  Effets  que  prod^iseot  sur  le  pouls  la  compression  et  le  relâchemeot 

do  la  lumeur. 

§  175.  —  Nous  n'avions  pas  songé,  dans  nos  premières 
observations,  à  rechercher  quelle  influence  exerce  sur  le 
pouls  la  compression  d^une  tumeur  anévrysmale.  Ce  n*esl 
que  dans  le  dernier  cas  d'anévrysme  soumis  à  notre  exa* 
men  que  nous  Rmes  cette  expérience. 

La  tumeur  est  comprimée  pendant  la  première  moitié 
du  tracé  <fig  166),  puis  elle  est  relâchée  brusquement. 
Rien  de  plus  facile  que  de  comprendre  la  cause  des  mo- 
difications qui  se  sont  produites  dans  la  forme  du  pouls. 


Fiç.  160. 

^En  comprimant  Tanévrysme,  on  expulse  une  partie  de 
son  contenu  dans  les  artères,  et  Ton  y  élève  la  teasicOi 
d'où  le  niveau  plus  élevé  du  tracé.  Quand  la  compression 
cesse,  la  tension  artérielle  s  abaisse  par  suite  du  reflux  du 
saùg  dans  la  poche.  --  Notons  ici  que  1  amplitude  du  pouls 
est  également  très  modifiée;  elle  faiblit  quand  la  tension 
est  forte,  par  suite  de  la  compression  de  Tanévrysuie;  elle 
augmente  dès  que  la  tension  est  plus  faible  (voy.  §  67, 
l'influence  de  la  tension  artérielle  sur  la  force  du  pouls). 
Cette  modification  que  produit  la  compression  des 
tumeurs  anévrysmales  pourra  rendre  de  grands  services 
dans  le  diagnostic,  lorsqu'une  tumeur  soulevée  par  les 
battements  d'une  artère  simulera  un  auévrysme  véri- 
table. —  La  compression  d  une  lumeur  solide  ne  peut 
agir  qu'en  comprimant  l'artère  sous-jacente,  de  sorte 
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qu'en  Taisant  diminuer  la  force  du  .pouls,  elle  produira 
l'abaissement  du  niveau  du  tracé.  Lorsqu'on  cessera 
'  cette  compression,  si  lés  pulsations  pr-ennent  de  la  force, 
on  verra  en  même  temps  s' enlever  le  niveau  dn  tracé.  — 
n  y  a  donc  opposition  entre  les  cffels  que  peut  produire 
la  compression  d'un  anévrysnio  et  ceux  qui  résultent  de 
la  compression  d'une  tumeur  solide  re|)Osant  sur  une 
nrlcrc. 

d.  Uo  rexislDiica  du  poufs  diffèrMltiai  deux  radiales,  dans  la  cai 
d'aaévrysmo  de  l'aorte. 

§  170.  —  Ce  siguc  est  indiqué  par  lous  les  auteurs 
comme  Tun  des  plus  iiiiportaiils  {lOtir  le  diagnostic  des 
■tuOvrysmes.  Nous  allons  on  présenter  quel([ues  exemples 
bien  tranchés.  —  H  uc  font  pas,  dans  ces  tracés,  se  préoc- 
cuper de  la  forme  particulière  dri  pouls;  dans  les  typesqui 
sont  représentés  ci-dessous,  nous  cmyoïis  qu'on  doit  ad- 
mettre eu  môme  temps  que  l'anévrysme  l'existence  d'une 
maladie  de  l'onfice  aortique  (  iuaunisaiice  des  valvules 
sigmoïdes). 

Les  Bgures  itil  et  16'i  nous  ont  déjj  présenté  des  types 
de  pouh  différents  aux  deux  radiales;  en  voici  (luetquos 
autres. 


Vif.  ICH.  —  Itadiile  droiie  M 
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Fig.  169.  —  Radiale  gauche  (2«  cas). 


Fig.  170.  —  Radiale  droite  (2«  cas). 


Fig.  171.^-  Radiale  gauche  (3*  cas). 


Fig.  172.  —  Radiale  droilc  (3"  cav>. 


Fig.  173.  —  Radiale  gauche  {à*  cas>. 


Fig.  i7â.  — •  Radiale  droite  (4«  cas). 

Dans  les  tracés  figures  178  et  174,  la  diffërence  du 
pouls  aux  deux  radiales  est  très  peu  sensible  ;  elle  se 
borne  à  une  inégalité  dans  l'intensité  du  dicrotisme  qui 
est  plus  faible  à  gauche. 

Dans  la  plupart  des  cas  précédents^  le  doigt  avait 
grand'-peine  à  sentir  cette  différence  du  poub  aux  deux 
radiales,  sauf  dans  le  cas  représenté  figures  167  et  168. 
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On  oon(;^it  que  l'emploi  du  sphygmo{çraphe  puisse  dtrc 
(l'une  grande  utilité  lorsque  la  différence  des  caractères 
des  pulsations  d'une  radicale  à  Tautro  est  peu  tranchée. 

Ceiiinie  Tautopsie  des  malades  qui  ont  Fourni  ces  tracés 
li  a  pas  été  faite,  nous  ne  pouvons  déterminer  à  quelle 
cause  tient  la  différence  du  pouls  aux  deux  radiales.  Cette 
différence  est-elle  due  à  la  position  de  roriQce  de  Tané- 
trysme  avant  ou  après  Témergence  de  tel  ou  tel  vaisseau? 
Tient-elle  à  une  compression  directe  exercée  par  la 
tumeur  sur  l'une  des  sous-clavières?  C'est  ce  qu'il  est 
jusqu'ici  impossible  de  déterminer. 

Quoi  qu'il  en  soit,  l'existence  du  pouls  différent  aux 
deux  radiales  est  un  signe  précieux  pour  le  diagnostic  des 
anévrysmes,  surtout  dans  certains  cas  dont  il  sera  ques- 
tion à  propos  de  rinsuffisance  aortique. 

Drs  tumettrn  Tasculalrcs  pul»a(lvcsi« 

§  477. — On  adonné  ce  nom  à  des  tumeurs  érectiles  dans 
lesquelles  les  vaisseaux  artériels  sont  assez  volumineux  et 
assez  abondants  pour  y  produire  un  mouvement  d'expan- 
sion plus  ou  moins  pronoucé,  synchrone  au  pouls  des 
artères.  Des  tumeurs  vasculaires  pulsatives  se  rencootrent 
aussi  daos  le  cancer  hématode  du  tissu  osseux.  Dans  ces 
deux  sortes  d'affeclions,  le  mouvement  d'expansion  est 
produit  évidemment  par  Taddilion  des  battements  de 
toutes  les  artérioles  qui  font  partie  de  la  tumeur.  On  voit 
dans  la  figure  175  un  exemple  de  ces  pulsations  recueilli 
sur  un  fongus  hématode  du  tibia. 


Fig.  4  75. 
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On  peut  supposer  que  la  forme  du  pouls  ne -sera  pas 
toujours  la  môme  daus  les  différents  cas  de  tumeurs  érec- 
tiles;  en  effet,  suivant  que  les  vaisseaux  qui  fouraiaseot 
les  battements  seront  plus  ou  moins  volumineux,  ils 
devront  présenter  des  pulsations  plusou  moins  semblables 
à  celles  des  grosses  artères.  En  un  mot,  la  Iransformatioo 
du  pouls  sera  plus  ou  moins  parfaite,  suivant  le  diamètre 
de  ces  vaisseaux.  —  Si  ce  n'est  là  qu'une  conjecture  ;  du 
moins  présente-t-elle  une  grande  probabilité,  d'après  ce 
que  Ton  sait  de  la  régularisation  de  plus  en  plus  parfaite 
de  la  pression  artérielle  daus  les  vaisseaux  de  calibre  dé- 
croissants. 11  sera  donc  intéressant  de  rechercher  la  forme 
de  ces  battements  dans  différents  cas  de  tumeurs  ^^ascu- 
laires  pulsatives  (1). 

(4)  Des  mouvemenis  très  analogues  à  ceox  des  tumeors  vasctilairea 
sont  ceux  que  présente  le  cerveau  lorsque  la  paroi  crânienne  est  per* 
orée  par  un  fongus  de  la  dure-mère,  ou  chez  Tenranl,  lorsque  les 
fonlanell^s  ne  s»ont  pas  encore  ossiGées.  Le  piofesseur  Durhek  de 
Vienne),  qui  a  publié  un  travail  sur  les  applications  de  noire  înslru- 
nient  f),  adonné  une  ûgure  qui  repiédenie  les  baltemenls  des  fonta- 
nelles chez  un  enfant  de  dix  ans  ;  nous  reproduisons  (Gg.  4  76)  ce  tracé 


conoux. 


Figr-  i/«». 


On  voit  (|uc  deux  ordres  distincts  de  courbes  se  produisent  dans 
cette  figuré.  Les  unes  tiennent  aux  influences  de  la  respiration  et  aux 
changements  qu'elle  amène  dans  la  pression  .u  liquide  céphaK>-rachi- 
dien  ;  elles  portent  exclusivement  sur  l<i  ligne  d^ettuembl"  du  tracé.  Les 
abtres  corre>pondcnt  aux  puUaiions  arléneiles:  celle^j-ci  présentent 
à  un  haut  degré  la  transformation  parlicuiiére  hox  anévr)  smes  et  aux 
tumeurs  érecUles.  N'estH  pas  naturel»  eu  efftt,  que  le  cerveau  se  com- 

O  CEîlcncich,  mcd.  Jahib.,  1802,  p.  69! 
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Pour  compléter  l'expositioD  des  moyens  de  diagnostic 
des  anévrysmes,  il  sera  indispensable  d'indiquer  les  signes 
que  fournit  l'auscultation  de  ces  tumeurs.  Mais,  comme 
les  bruits  qui  se  passent  dans  les  anévrysmes  ont  la  même 
cause  que  ceux  qu'on  observe  dans  les  affections  des  ori- 
fices du  cœur  et  dans  certains  états  de  la  circulation  arté- 
rielle, nous  allons  étudier  dans  un  chapitre  unique  les 
bruits  cardiaques  et  vasculaires. 

perte  ici  comme  une  véritable  tumeur  érectile  ?  L'expansion  du  riche 
réseau  artériel  qui  le  pénètre  doit,  à  chaque  systole  du  cœur,  augmenter 
le  volume  du  cerveau  ;  celui-ci,  enveloppé  de  tous  côtés  par  le  liquide 
céphalo-rachidien,  augmentera  la  pression  de  ce  liquide  au  niveau  des 
fontanelles  et  produira  des  pulsations  dont  le  caractère  est  celui  des 
battements  présentés  par  les  tumeurs  érectiles. 


CHAPITRÉ   XÏIV- 

DIS  BRUITS  DE  SOUFFLE  QUI    SE   PASSENT  DANS  l'aPPASDL 

CIECULATOIEE. 

Les  bruits  de  soufQe  sont  un  des  principaux  éléments  da  diagiwrtw 
dans  les  maladies  de  Tappareil  circulatoire.  —  Distinction  entre  h 
cause  immédiate  des  bruits  de  souffle  et  les  conditions  physiques  danfl 
lesquelles  ils  se  produisent.  —  Reproduction  schématique  des  braiU 
de  souffle. 

Des  différentes  conditions  qui  donnent  naissance  à  an  bniii  de  aoofili 
dans  Tappareil  circulatoire  : 

4*  Souffle  produit  par  la  compression  d'une  artère.  —  Expérience^-* 
Reproduction  schématique  <ie  ce  phénomène.  —  Influence  de  l'état 
de  la  circulation  capillaire  sur  la  production  de  ces  bruits.  —  In- 
fluence de  certaines  maladies  sur  la  production  des  bruits  de  soalBe. 

—  Rapports  entre  la  force  du  pouls  et  l'intensité  du  brait  de  sœfQe. 
2°  Des  bruits  do  souffle  qui  se  produisent  dans  les  cas  où  il  existe  une 

communicalion  anormale  entre  une  artère  et  une  veine  (phlébartérie). 

—  Reproduclion  schématique  de  ces  bruits.  —  Souffles  qui  se  pas- 
sent dans  les  tumeurs  vasculaires. 

3°  Souffles  qui  se  produisent  à  rorifice  aorlique  du  ventricule  dans  les 
cas  de  faible  tension  artérielle  ;  cause  de  ces  bruits  ;  expériences. 

§  178.  —  L'auscultation  appliquée  à  Tappareil  circu- 
latoire y  fait  entendre  plusieurs  sortes  de  bruits  :  les  uns 
normaux,  ceux  du  cœur  que  l'on  connaît  déjà;  les  autres 
pathologiques.  Parmi  ces  derniers,  tous  n'ont  pas  la  même 
importance  ;  ce  sont  les  bruits  de  soufjle  qui  présentent  le 
plus  d'utilité  dans  le  diagnostic,  c'est  d'eux  que  nous  nous 
occuperons  exclusivement.  —  Nous  n'insisterons  donc  pas 
sur  la  nature  et  la  signification  clinique  du  bruit  de  choc 
que  l'on  entend  sur  les  grosses  artères,  bruit  qui  est  Xrh 
intense,  toutes  les  fois  que  le  pouls  présente  une  expan- 
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sion  brusque  et  puissante.  Le  type  du  pouls  représenté 
figure  â5  s'acoompagnait,  à  l'auscultation,  d'un  bruit  de 
choc  que  l'on  entendait  jusque  sur  l'artère  radiale.  Ce 
bruit  est  produit  manifestement  par  la  tension  brusque  et 
vicdente  des  artères,  il  est  analogue  à  celui  que  Ton  ob- 
tient par  l'insufflation  brusque  d'une  poche  membraneuse. 
—  On  entend  quelquefois,  à  la  base  du  cou,  des  bruits 
mmncauœ  bien  timbrés,  modulés  quelquefois,  bruits  qui 
tiennent,  ainsi  que  l'a  démontré  Chauveau,  ^  la  vibration 
des  valvules  veineuses  qui  forment  en  quelque  sorte  des 
andies  vibrant  sous  l'action  du  liquide  sanguin. 

Le  brvù  de  souffle  proprement  dit  est  assez  bien  défini 
par  le  nom  qu'il  porte  ;  il  imite  celui  que  produit  l'air  en 
s'écbappant  par  un  orifice  étroit.  Souvent,  le  bruit  de 
souffle  présente  une  certaine  rudesse  qui  le  fait  ressem- 
bler k  celui  de  la  râpe  ou  de  la  scie  ;  ces  variétés  slont  dues, 
ainsi  qu'on  le  verra,  à  ce  que  les  vibrations  des  enve- 
loppes solides  s'ajoutent  à  celles  du  liquide  sanguin  et  les 
renforcent.  Un  frémissement  sensible  au  toucher  existe 
dans  ces  cas;  on  lui  a  donné  les  noms  de  thrilly  de  /rë- 
missement  cataire^  etc. 

Quelle  est  la  cajise  qui  produit  les  bruits  de  souffle? 
Dans  quelles  conditions  les  rencontre-t-on  chez  Thomme? 
Telles  sont  les  deuxtjuestions,  l'une  théorique,  l'autre 
pratique,  qu'il  s'agit  de  résoudre. 

La  cause  physique  des  bruils  de  souffle  est  encore  au- 
jourd'hui le  sujet  de  vives  discussions  entre  les  physio* 
légistes;  heureusement  ce  point  de  la  question  est  le 
moins  important  en  pratique.  L'essentiel  est  de  savoir 
dans  quelles  circonstances  un  bruit  de  souffle  a  lieu.  Sur 
ce  sujet,  les  physiologistes  ont  émis  diverses  opinions; 
nous  avons  pris  part  au  débat,  et,  d'après  la  nature  des 
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objections  dont  plusieurs  étaient  à  notre  adresse,  il  nous 
semble  et  nous  espérons  montrer  que  c*est  plutôt  un 
malentendu  qu'une  véritable  divergence  d'opinions  qui 
complique  aujourd'hui  cette  question.  —  Personne  jus- 
qu'ici n*a  donné  la  démonstration  réellement  scienti6que 
de  la  cause  des  bruits  de  souffle,  mais  on  a  du  moins 
renversé  des  hypothèses  erronées  (1)  qui  régnaient  sur 
ce  sujet  ;  du  reste,  on  s'accorde  mieux  sur  les  conditioM 
physiques  qui  donnent  naissance  à  ce  bruit.  Voici  ces 
condilions. 

1"  Il  faut,  pour  qu'il  y  ait  bruit  de  souffle,  qu'un  cou- 
rant sanguin  rapide  se  produise  dans  un  point  de  l'appa- 
reil vasculaire. 

S""  Pour  que  ce  courant  rapide  se  produise,  il  faut,  en 
général,  que  le  liquide  passe  d'une  partie  étroite  dans  une 
autre  plus  large  (2),  et  que,  dans  celte  partie  large,  il 
rencontre  une  pression  inférieure  à  celle  qui  existait  au- 
dessus  du  rétrécissement,  sans  quoi  ce  liquide  n'aurait  au- 
cune tendance  à  se  précipiter  dans  le  point  dilaté.  Nous 
insistons  sur  la  nécessité  de  ce  brusque  cbaugemeot  de 
pression  au  point  où  se  produit  le  bruit  de  souffle. 

(4)  Une  opinion  presque  généralement  admise  élait  que  les  bruits  de 
soufflo  tiennent  au  frottement  du  sang  contre  les  parois  des  vaiâseau\ 
dans  les  points  rétrécis.  Les  travaux  de  Poiseuille,  dont  nous  avons 
parlé  (§101),  établissent  que  de  pareils  frottements  ne  sauraient  exister. 
De  plus,  Chauveau  a  démontré  directement,  par  des  expériences,  que 
les  rugosités  qui  peuvent  exister  à  l'intérieur  dun  tube  ne  sauraient 
produire  un  bruit  do  souflle. 

(2)  Wcber  seul  dit  avoir  obtenu  des  bruits  de  souffle  au  moyen  de 
lube-i  d'un  calibre  uniforme  dans  lesquels  il  faisait  passer  un  courant  de 
liquide  avec  une  très  grande  vitesse. — Lorsqu'il  existe  un  rétrécissemeot, 
le  bruit  se  produit  au  point  où  le  liquide  passe  de  la  partie  rétréciedaos 
celle  qui  est  large, 
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§  179. — Comment  agit  le  courant  de  liquide  pour  don- 
ner naissance  au  bruit  de  souffle?  Cette  question  ne  nous 
paraît  point  encore  susceptible  d'une  solution  satisfaisante. 
L^s  conditions  d'existence  du  bruit  sont,  comme  nous 
l'avons  dit,  mieux  connues  que  sa  cause  immédiate.  Faut-il 
admettre,  avec  Chauveau,  que  le  bruit  de  souffle  est  iden- 
tique avec  celui  que  produit  une  veine  fluide  qui  s'échappe 
par  un  orifice  étroit?  Faut-il,  avec  Heynsius,  considérer 
le  bruit  de  souffle  comme  un  effet  de  mouvements  trans- 
mis au  liquide  par  le  courant  qui  le  traverse,  à  une  sorte 
de  tourbillon  ou  de  remous? 

Il  existe  des  vibrations  du  liquide  dans  les  cas  où  il  se 
produit  un  bruit  de  souffle,  cest  un  fait  bien  démontré. 
Une  des  meilleures  preuves  qu'on  en  puisse  donner, 
c'est  que  le  doigt,  appliqué  sur  les  points  de  l'appareil 
circulatoire  dans  lesquels  un  bruit  de  souffle  existe,  per- 
çoit un  frémissement  très  sensible.  Si  le  souffle  présente 
la  rudesse  qui  lui  a  fait  donner  les  noms  de  bruits  de 
râpe  ou  de  scie,  la  transmission  des  vibrations  du  liquide 
aux  tissus  environnants  devient  encore  plus  prononcée. 
Il  semble  que  la  cause  la  plus  générale  des  bruits  de  râpe 
soit  la  vibration  des  lèvres  de  l'orifice  à  travers  lequel  se 
fait  le  courant;  on  rencontre,  en  effet,  cette  forme  du 
bruit  de  souffle  principalement  dans  les  cas  d'affection 
des  orifices  du  cœur,  et  surtout  lorsque  ces  orifices  sont 
déchiquetés.  Du  reste,  ces  vibrations,  nées  à  rorificc  que 
le  courant  traverse,  se  transmettent  aux  parties  environ- 
nantes, à  des  distances  plus  ou  moins  grandes. 

Reprodoclion  schémalique  des  bruits  de  souffle. 

§  180.  --  Voici  une  expérience  facile  à  faire  au  moyen 
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du  schéma,  et  qui  semble  prouver  que  les  bruits  de  soufDe 
tienueut  moins  à  la  vibration  de  la  veine  fluide  elle-mètiMi 
qu'aux  mouvements  transmis,  par  elle  aux  liquides  et  aux 
solides  environnants.  .^ 

1"  expérience.  —  Soit  (fig.  177)  une  éprouvette  de 
verre  mince,  fermée  par  un  boucbon  k 
deux  tubulures.  Une  des  artères  ds 
schéma  a  so  termine  par  un  ajutage  lé* 
gèrement  rétréci  qui  traverse  à  frotte- 
ment l'une  des  tubulures,  et  s^élève  dans 
i'ampoule.  L'autre  tubulure  est  traversée 
par  un  autre  lut)e  qui  ne  fait  pas  de 
saillie  dans  l'éprouvelte  et  se  continue 
inférieuremeut  avec  une  des  veines  v  du 
schéma;  celle-ci  se  déverse  dans  l'enton* 
noir  collecteur  dont  on  connaît  l'usace. 
—  Si  l'on  fait  fonctionner  l'appareil, 
un  jet  de  liquide  (veine  fluide)  s'élance  avec  vitesse 
par  le  tube  n,  s'élève  jusqu'au  sommet  de  réprouvette,et 
coule  le  long  des  bords  jusqu'à  la  partie  inférieure,  d'où 
te  liquide  s'échappe  par  ta  veine  v.  I^a  veine  liquide  e^ 
mince  et  transparente. 

Si  l'on  applique  l'oreille  sur  l'éprouvette,  on  entend 
une  légère  crépitation  qui  tient  au  choc  du  liquide  contre 
les  parois  du  verre,  mais  cela  ne  ressemble  en  rien  à  un 
bruit  do  soufile. 

2*  expérience.  —  Si  l'on  retire  légèrement  le  tube  » 
en  le  faisant  glisser  ù  travers  le  bouchon,  de  façon  que 
i'exlrémité  do  l'ajutage  soit  au-dessous  du  niveau  du 
liquide,  comme  cela  se  voit  (fig.  178),  on  voit  aussitôt 
que  la  innsse  du  liquide  vibre  tout  entière  sous  t'influence 
du  jet  qui  la  traverse;  ce  jet  lui-même  devient  gros  et 


Fis.  177. 


Fig.  178. 
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rugueux;  il  entratoe  avec  lui  une  partie  du  liquide  de 
Téprouvette. 

JDians  ces  oooditioiis,  l'auscultation  fait  entendre  un 
bjcrat  de  souffle  farès  fort,  semblable  à  celui 
qu'on  rencontre  dans  un  anévrysme  volu- 
mineux; en  même  temps  on  perçoit, 
malgré  la  rigidité  des  parois  du  verre,  une 
vibration  analogue  à  celle  qui  accompagne 
les  bruits  de  soufïle  dans  les  différents 
points  de  l'appareil  circulatoire. 

Les  deux  expériences  précédentes  nous 
paraissent  démontrer  que  le  bruit  de 
souffle  Uent  plutôt  à  la  vibration  transmise 
au  liquide  par  le  courant  qui  le  traverse 
qu'aux  vibrations  de  la  veine  fluide  elle- 
môme.  Mais,  nous  le  répétons,  ce  n'est  là  qu'une  ques- 
tion secondaire  au  point  de  vue  pratique  ;  l'essentiel  est 
de  déterminer  les  conditions  dans  lesquelles  un  bruit  de 
souffle  se  produit.  Nous  avons  cherché  à  résoudre  ce  pro- 
blème par  des  expériences  faites  pour  la  plupart  sur  le 
schéma  et  que  nous  décrirons  plus  loin.  Chacune  de  ces 
expériences  sera  exposée  à  titre  de  reproduction  sj^nthé- 
tique  d'une  des  formes  de  bruit  de  souffle  qu'on  observe 
dans  l'appareil  circulatoire. 

^  Résumé.  —  Voici  les  conditions  dans  lesquelles  un 
bruit  de  souffle  se  produit  dans  les  expériences  physiques. 
—  Il  faut  que  le  Hquide  forme  un  courant  rapide,  ce  qui 
nécessite  ordinairement  qu'un  point  dilalé  succède  à  un 
point  rétréci ,  et  ce  qui  exige  toujours  que  le  liquide , 
poussé  par  une  pression  forte,  rencontre  devant  lui  une 
pression  plus  faible. 

Voyons  comment  ces  conditions  se  trouvent  réalisées 


b 
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dans  les  cas  où  des  bruits  de  souffle  se  produisent  daos 
Tâppareil  circulatoire.  Ces  cas  sont  les  suivants  : 

i""  La  compression  d'un  vaisseau  artériel  ou  veineux. 

â*"  La  communication  anormale  d'une  artère  avec  une 
veine  (phlébartérie) . 

3"  L'abaissement  général  de  la  tension  artérielle  (ce 
qui  produit  un  souffle  à  Torifice  aortique). 

à*  La  présence  d'un  anévrysme  sur  le  trajet  d'un  vais- 
seau. 

5''  La  lésion  des  orifices  valvulaires  du  cœur,  ou  la 
communication  anormale  de  ses  cavités  entre  elles. 

fioaine  prodnli  par  la  emaiprcssIOB  4*«ae  artère* 

§  181. — Expérience.—  Lorsqu'on  applique  le  stéthos- 
cope sur  un  gros  tronc  artériel,  sur  la  fémorale,  par 
exemple,  de  manière  à  l'oblitérer  entièrement,  si  au  bout 
d'un  instant  on  diminue  la  compression,  de  façon  à  livrer 
un  étroit  passage  au  sang,  un  bruit  de  souffle  des  plus 
intenses  se  produit  aussitôt,  et  va  diminuant  d'intensité 
pour  disparaître  bientôt.  Ce  bruit,  d'abord  continu,  à 
renforcements,  devient  vers  la  fin  intermittent,  et  ne  se 
produit  plus  qu'au  moment  des  pulsations  artérielles. 

Ce  phénomène  peut  s'observer  sur  un  sujet  quelconque; 
il  n'exige  aucune  des  altérations  du  sang  qu'on  rencontre 
chez  les  chlorotiques  ou  les  anémiques.  Si,  au  lieu  du 
stéthoscope,  on  se  sert  du  doigt  pour  comprimer  l'artère, 
on  sent  le  liquide  s'échapper  en  frémissant  sous  le  doigt, 
quandon  diminue  la  pression. Tous  ceux  qui  ont  pratiqué 
la  compression  des  artères,  dans  les  opérations  chirui^i- 
cales,  ont  senti  ce  frémissement  du  sang  qui  se  produit 
lorsque  le  vaisseau  n'est  plus  exactement  oblitéré.  Dans 
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ces  cas,  le  doigt  perçoit,  sous  forme  de  frémissement,  ce 
que  tout  à  Tbeure  Toreille  entendait  comme  bruit  de 
souffle. 

Voici  ce  qui  s'est  passé.  Pendant  que  l- artère  était  com- 
plètement oblitérée,  la  pression  a  baissé  considérable- 
ment au-dessous  du  point  comprimé;  le  sang,  contenu 
dans  cette  partie  du  vaisseau,  s'est  en  grande  partie  écoulé 
à  travers  les  capillaires.  Au  moment  où  l'on  ouvre  un 
étroit  passage  au  sang  retenu  au-dessus  de  l'obstacle,  il  se 
précipite  avec  rapidité  dans  la  partie  du  vaisseau  où  il 
trouve  une  pression  très-faible,  et,  par  conséquent,  peu 
de  résistance  ;  de  là  résulte  la  vibration  sonore  ou  bruit 
de  souffle.  Mais,  par  suite  de  cette  arrivée  du  sang  dans 
le  vaisseau  qui  était  presque  vide,  la  tension  augmente  à 
son  intérieur,  de  sorte  que  le  bruit  ne  se  produit  plus  que 
dans  les  moments  où  la  systole  du  ventricule  élève  consi- 
dérablement la  pression  au-dessus  de  l'obstacle,  c'est-à- 
dire  au  moment  du  pouls  artériel.  Alors  seulement  l'iné- 
galité de  pression  en  amont  et  en  aval  de  Tobstacle  est 
suffisante  pour  produire  le  bruit.  EnQn,  bientôt  on  n'en- 
tend plus  le  bruit  même  au  moment  du  pouls  artériel, 
parce  que  la  pression  s'est  élevée  assez  haut,  dans  la  partie 
inférieure  du  vaisseau,  pour  qu  il  n'y  ait  plus  jamais  l'iné- 
galité  suffisante  pour  la  production  du  bruit  (l). 

§  182.  —  Si  l'on  applique  le  stéthoscope  sur  la  caro- 
tide, on  peut  obtenir  les  mêmes  résultats;  mais  cela  est 
nioius  facile  sur  les  sujets  sains.  Il  faut,  pour  que  les 

(I)  On  pourrait,  avec  une  certaine  compression  do  Tarière,  ni  trop 
forte  ni  trop  faible,  produire  un  bruit  intormillent  durant  indôPiniment, 
mais  Texpérience  est  difficile  à  faire  sur  Tarière  fémorale.  En  général, 
qoand  on  agit  sur  ce  vaisseau  ,  on  n'entend  le  bruit  que  pendant  quel- 
qQe9  secondes  après  qu'on  a  relâché  le  vaisseau. 
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bruits  se  produisent  aisément,  que  certaines  circonstanoes 
donnent  à  la  circulation  capillaire  une  rapidité  très  grande, 
c'est-à-dire  maintiennent  la  tension  à  un  degré  peu  élefé 
auHlessous  du  point  rétréci. 

Pour  bien  mettre  en  relief  Tinfluence  da  diamètre  des 
capillaires  et  du  cours  plus  ou  moins  rapide  du  sang  à 
leur  intérieur,  voici  l'expérience  que  Ton  peut  faire. 
1"  expérience.  —  Sur  le  schéma  qui  nous  a  senri  dans 

toutes  les  expériences  pré- 
cédentes, prenons  un  des 
tubes  qui  ramènent  le 
liquide  dans  l'entonnoir 
au  moyen  d'un  ajutage 
d'écoulement  e  (6g.  179); 
nous  aurons  là  nn  tube 
qui  correspondra  à  ToDe 
des  artères  carotides  :  l'a- 
jutage  étroit  qui  le  ter- 
mine sera  l'analc^e  des 
voies  capillaires  qui  éta- 
blissent lacommunicatioD 
entre  les  branches  de  la 
carotide  et  le  système  veineux.  Comprimons  le  tube 
entre  les  mors  d'une  pince  qui  est  adhérente  au  pavillon 
d'un  stéthoscope,  et  faisons  fonctionner  l'appareil.  —  Si 
nous  auscultons  le  stéthoscope,  nous  entendons  un  bruit 
de  souffle  qui  se  produit  à  chaque  nouvelle  impulsion  du 

liquide. 

2*  expérience, — Sans  rien  changer  à  la  pression  exercée 
par  la  pince,  rétrécissons  l'orifice  d'écoulement  e  :  immé- 
diatement le  bruit  change,  devient  plus  faible,  plus  bref, 
et  disparaît  tout  à  fait,  si  l'ajutage  d'écoulement  est  très 


Fig.  179. 
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étroit.  Agrandissons  au  contraire  l'oriQce  d'écoulement  e, 
le  bruit  deviendra  plus  fort,  plus  prolongé,  et  finira  par 
présenter  le  type  continu^  à  renforcements  rhyikmiques. 

Or»  tous  ces  changements  dans  la  force  et  la  durée  des 
i>ruits  de  souffle  se  sont  produits  sans  qu'il  y  ait  rien  de 
changé  ^ans  l'étroitesse  du  tube,  au  point  où  le  soufQe  se 
forme.  C'est  toujours  le  môme  rétrécissement  produit  par 
la  pression  des  mors  de  la  pince  ;  mais,  ce  qui  a  varié, 
c'est  Tétat  de  la  tension  au-dessous  de  cet  obstacle.  ^ 
Quand  l'ajutage  e  était  étroit,  la  tension  en  amont  et  en 
aval  du  stéthoscope  étant  presque  la  même,  le  bruit  ne 
se  produisait  pas.  —  Quand  Tajutage  d'écoulement  était 
large,  la  tension  entre  le  stéthoscope  et  Torifice  e  était 
très  faible,  tellement  que  le  courant  qui  se  faisait  à  tra-* 
vers  le  point  rétréci  avait  toujours  assez  de  rapidité  pour 
produire  le  souffle;  celui-ci  prenait  donc  le  type  continu* 
seulement  il  se  renforçait  à  chaque  systole  du  cœur, 
qui,  élevant  la  tension  artérielle,  accroissait  en  même 
temps  la  vitesse  du  courant. 

On  peut  donc,  sur  le  trajet  d'un  vaisseau  artériel  (1), 
produire  tous  les  types  possibles  de  bruit  de  souffle,  de- 
puis le  bruit  léger  et  intermittent,  jusqu'au  soufQe  in- 
tense et  continu  présentant  des  renforcements  (2). 

(4)  Si  l'on  comprime  une  veine  avec  le  stéthoscope,  on  obtient  une 
élévation  de  la  pression  dans  la  partie  de  la  veine  située  au-dessus  de 
l'obstacle  qu'on  vient  d'opposer  au  mouvement  du  sang.  De  plus,  à 
chaque  inspiration,  l'appel  du  sang  qui  se  fait  du  côté  du  thorax  produit 
l'abaissement  de  la  pression  au-dessous  du  point  comprimé.  Il  y  a  donc 
ici,  comme  dans  les  expériences  précédentes,  les  conditions  d'existence 
des  bruits  de  souffle. 

(2)  Il  était  utile  d'insister  sur  ce  fait,  parce  que  plusieurs  auteurs  ont 
admis  que  le  bruit  continu  ne  saurait  exister  dans  les  artères;  on  a  même 
considéré  cette  sorte  de  bruit  comme  caractéristique  de  l'anévrysme 
artério-veineoi. 
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Les  renforcements  que  produit  la  systole  ventriculaire 
peuvent  avoir  eux-mêmes  des  types  différents  :  tantôt  ils 
sont  simples,  tantôt  ils  sont  redoublés,  c'est-à-dire  qu'ik 
présentent  à  Tauscultation  les  mêmes  caractères  que  le 
pouls  offre  au  doigt.  Le  souffle  double  correspond  au 
pouls  dicrote :  il  coïncide  avec  lui,  et  tient  à  la  même 
cause.  (Yoy.  le  cbap.  XIII,  relativement  à  la  cause  du 
pouls  dicrote.) 

Influence  de  certaines  maladies  sur  la  prodaciion  des  bruits  de  souffle. 

§  183.  —  Comment  agissent  certains  états  pathologi- 
ques  pour  produire  les  bruits  de  souffle  des  artères? 

Ces  états,  qui  sont  la  chlorose,  Tanémie  et  la  fièvre 
(comme  Beau  Ta  signalé),  ne  produisent  pas,  à  propre- 
ment parler,  les  bruits  de  souffle,  mais  ils  en  rendent  la 
production  plus  facile,  lorsque  le  stéthoscope  est  appuyé 
sur  la  carotide.  On  sait  que,  dans  ces  maladies,  la  tension 
artérielle  est  faible;  ce  qui  tient  à  Técoulement  plus  fa- 
cile du  sang  à  travers  les  capillaires,  soit  parce  que  ce 
sang  est  plus  fluide  que  de  coutume,  soit  parce  que  les 
vaisseaux  relâchés  lui  livrent  un  plus  large  passage.  Dans 
ces  deux  cas,  récoulement  facile  du  sang  à  travers  les 
capillaires  fait  que  la  tension  artérielle  s'abaisse  rapide- 
ment au-dessous  du  point  comprimé,  ce  qui  constitue  une 
condition  très-favorable  à  la  production  du  bruit. 

§  18/i.  —  L'énergie  de  la  pulsation  artérielle  est  encore 
une  condition  favorable  à  Texistence  des  bruits  de  souflle, 
puisqu'elle  est  produite  par  des  accroissements  considé- 
rables de  la  pression  artérielle ,  au-dessus  du  stéthos- 
cope, k  chaque  systole  du  ventricule  gauche.  On  trouve, 
en  effet,  un  souffle  d'autant  plus  intense,  que  les  pulsa- 
tions sont  plus  fortes. 
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Nous  avons  pu  constater  ce  fait  dans  un  cas  où,  pen- 
dant plusieurs  jours,  nous  avions,  à  chaque  battement  du 
pouls,  un  bruit  de  souffle  carotidien,  qui  se  traduisart  par 
un  bourdonnement  d'oreille  intermittent  et  rhythmé 
comme  le  pouls  artériel. 

Si  nous  faisions  alors  un  effort  violent,  nous  remar- 
quions, du  côté  du  bruit  de  souffle,  les  mêmes  variations 
que  le  sphygmographe  décèle,  en  pareil  cas,  du  côté  du 
pouls.  On  voit,  en  se  reportant  à  la  figure  91,  que  le 
pouls  diminue  d'amplitude  pendant  que  Teffort  se  pro- 
longe, et  qu'après  la  cessation  de  l'effort,  il  reprend  gra- 
duellement sa  force,  et  acquiert  une  grande  amplitude. 
Le  souffle  que  nous  entendions  alors  avait  absolument  les 
mêmes  caractères.  Il  faiblissait  graduellement  pendant 
l'effort,  disparaissait  à  la  fin  de  celui-ci,  puis  reparaissait 
eu  augmentant  d'énergie  au  naoment  où  le  pouls  preuait 
sa  plus  grande  amplitude. 

Bes  brolts   de  •ouille  qui  «e  prodnlfleiii  dans  les  «••  oA  II 
existe  une  cemiiiiiiilcsaileii  amormAle  entre  nne  artère  et 
veine  (phlébartérle) . 


§  185.  —  On  sait  que  la  pression  du  sang  dans  les  ar- 
tères excède  de  beaucoup  la  pression  veineuse;  cette  iné- 
galité a  été  signalée  et  expliquée  dans  le  chapitre  I". 
Si ,  à  la  suite  d'une  blessure  qui  intére^e  à  la  fois  une 
artère  et  une  veine,  il  se  fait  nne  communication  entre 
ces  deux  vaisseaux,  le  sang  de  l'artère  se  précipite  dans  la 
veine  avec  une  grande  facilité,  el,  par  coLséquent,  avec 
une  grande  vitesse;  on  trouve  donc  ici  les  conditions  né- 
cessaires k  la  production  du  bruit  de  souffle.  —  Ce  bvuiX 
existe  en  effet,  mais  ce  n'est  pas  tout  :  comme  k^a  pression 
artérielle  excède  toujours  la  pression  veineuse,  \\  s'ensuit 
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que  le  bruit  sera  continu,  car  il  y  aura  sans  cesse  un 
courant  sanguin  allant  de  Tartère  à  la  veioe.  Ce  courant 
présentera  des  renforcements  à  chacune  des  systoles  da 
ventricule,  parce  qu'alors  Tinégalité  de  tension  entre  les 
artères  et  les  veines  sera  plus  grande. 

Expérience.  —  On  peut  imiter  artificiellement  ces 
conditions  dans  le  schéma.  Soit  (fig.  180)  une  artère  a 
terminée  par  un  orifice  d'écoulement  étroite,  représentant 


Fig.  iSO. 

Tobstacle  que  les  capillaires  ofi*rent  au  cours  du  sai^. 
L'orifice  c  s'ouvre  dans  un  autre  tube  v  qui  correspond  à 
une  veine  et  se  déverse  lil3remont  dans  l'entonnoir.  Au 
point  0  existe  une  coiniiiunication  entre  Tartère  et  la  veine. 
Ce  point  sera  le  siège  d'un  courant  continu  qui  ira  de 
l'artère  à  la  veine;  il  présentera  un  bruit  de  souffle  con- 
tinu et  une  vibration  (fui  se  transmettra  à  la  paroi  du  tube. 
Cette  vibration  correspond  à  ce  qu'on  a  décrit  sous  le 
nom  de  ilirill  dans  les  anévrysmes  artério- veineux,  et  qui 
a  été  doiHié  conmio  pathognomouique  de  ces  affections. 
§  186.  —  Certaines  tumeurs  vasculaires  présentent  des 
bruits  de  souille  dont  la  cause  n'est  autre  que  la  commu- 
nication anornia'ie  des  artères  avec  les  veines.  Dans  les 
conditions  ordiriaires,  cette  communication  se  fait  par  des 
voies  étroites,  à  travers  lesquelles  la  tension  décroît  peu  à 
peu  et  la  vitfjsse  du  courant  diminue  graduellement  des 
artères  aux  \'eines;  ici,  au  contraire,  de  larges  et  courtes 
anastuniosos  réunissent  ces  deux  ordres  de  vaisseaux:  il 
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ae  fera  donc  des  eoQrairfs  rapides  allant  de  )a  plus  forte 
pression  vers  la  plas  faible,  c'est-à-dire  des  artères  aux 
ireînes.  Gomioe  la  tension  artérielle,  même  dans  les  cas 
où  elle  est  à  son  minimuDOf,  est  supérieur»  à  la  tension 
veineuse,  il  s'ensuit  que  le  courant  rapide  et  le  bruit  qui 
raccompagne  seront  continus;  seulement  il  y  aura  des 
renforcements  dans  l'intensité  du  souffle,  à  chaque  ondée 
nouvelle  que  le  sang  enverra  dans  les  artères. 

Un  ikrill,  ou  frémissement  sensible  au  toucher,  existe 
en  général  dans  ces  tumeurs  ;  il  résulte  de  la  transmission 
des  vibrations  du  sang  aux  parois  vasculaires.  La  minceur 
des  tuniques  veineuses  est  une  condition  favorable  à  cettef 
transmission,  ainsi  que  Weber  Ta  démontré. 

m 

ventrlcnle  V  dans  les  etM  de  faible  tension  artérielle. 

§  187  —  Dans  les  différentes  théories  émises  relatTve- 
ment  à  la  cause  des  bruits  de  souffle,  il  était  fort  difficile 
d'expliquer  pourquoi,  chez  les  anémiques,  il  se  produit 
un  souftle  à  Torifice  aortique  au  moment  de  la  systole  ven- 
tiwrtaire.  — Certains  auteurs,  partant  de  cette  idée  que 
c'est  le  frottement  du  liquide  contre  Torifice  artériel  qut 
produit  le  bruit  de  souffle,  ont  supposé  que,  dans  la  chlo- 
rose et  Tanémie,  il  existe  une  sorte  de  pléthore  aqueuse, 
c'est-à-dire  que  si  le  chiffre  des  globules  est  diminué, 
cette  diminution  est  compensée  par  une  augmentation  du 
sérum ,  et  que,  en  définitive,  la  masse  du  sang  chez  les 
anémiques  est  plus  grande  qu'à  l'état  normal.  Dès  lors 
les  ondées  sanguines  lancées  par  le  ventricule  étaient  plus 
volumineuses  qu'à  l'état  normal,  et  conséquemment  Tori- 
fice  aortique,  laissant  passer  le  sang  en  plus  grande  abon^ 
dance,  était  le  siège  de  frottements  exagérés  qui  don- 
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naient  oaissance  au  bruit  de  soufQe.  Nous  savons  déjà  ce 
qu'on  doit  penser  de  la  réalité  de  ces  frottements,  mais  une 
objection  plus  grave  s'élève  contre  cette  théorie;  la  voici: 

On  peut  comprendre  à  la  rigueur  que  la  masse  du  sang, 
après  une  hémorrhagie,  se  répare  au  moyen  de  l'absorp- 
tion des  boissons  et  qu'elle  puisse  tlépasser  son  état  nor- 
mal; mais  cela  ne  peut  arriver  qu'au  bout  d'un  certain 
temps  et  après  l'ingestion  de  boissons  copieuses.  Si  Ton 
saigne  un  animal,  et  si,  séance  tenante,  on  voit  apparaître 
le  bruit  de  soufQe,  on  ne  saurait  admettre  que  ce  bruit 
tienne  à  un  accroissement  de  la  masse  du  sang.  Or,  c'est 
fifd  qui  arrive.  Dès  qu'un  animal  a  perdu  par  hémorrhagie 
une  grande  quantité  de  sang,  on  peut  constater  au  mano- 
mètre que  la  tension  artérielle  s'est  fort  abaissée,  et  en 
même  temps  un  bruit  de  souffle  apparaît,  si  l'on  ausculte 
le  cœur.  Ce  n'est  donc  pas  la  pléthore  aqueuse,  mais  la 
diminution  absolue  de  la  masse  du  sang  qui  a  produit  ce 
bruit. 

Du  moment  qu'il  est  bien  démontré  que  Tétat  de  la 
tension  dans  les  points  du  système  artériel  situés  au-des- 
sous du  rétrécissement  joue  un  grand  rôle  dans  la  pro* 
duction  des  bruits  de  souffle,  il  n'est  plus  nécessaire  de 
recourir  à  des  hypothèses;  tout  va  s'expliquer  naturelle- 
ment. 

L'orifice  aortique  du  ventricule  gauche  présente  un 
rétrécissement  à  travers  lequel  une  veine  fluide  peut  se 
former  pour  pénétrer  dans  Taorte.  A  l'état  normal,  la 
tension  artérielle  est  trop  forte  pour  que  ce  courant  de 
liquide  ait  la  vitesse  suffisante  pour  vibrer.  Mais  si ,  par 
le  fait  de  l'héniorrhagie,  la  tension  baisse  dans  les  artères, 
il  arrivera  un  moment  où  le  sang  se  précipitera  avec  assez 
de  vitesse  à  travers  l'orifice  aortique  pour  que  le  bruit  de 
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souffle  se  produise.  —  Cet  abaissement  de  la  tension  au- 
quel nous  attribuons  le  rôle  de  condition  principale  du 
bruit  de  souffle  n'est  point  hypothétique,  il  est  déniontré 
par  toutes  les  expériences  hémométriques,  depuis  Haies 
jusqu'aux  physiologistes  modernes.  Enfin,  l'influence  de 
rabaissement  de  la  tension  sur  la  rapidité  avec  laquelle 
l'ondée  ventriculaire  est  lancée  dans  l'aorte  a  été  égale- 
ment mise  en  évidence  par  tous  les  faits  que  nous  avons 
rapportés  précédemment,  relativement  au  pouls  artériel 
et  aux  changements  qu'il  éprouve  suivant  l'état  de  la  ten- 
sion dans  les  vaisseaux. 

Si  l'hémorrhagie  produit  un  bruit  de  souffle  au  cœur 
par  le  seul  fait  de  l'abaissement  de  la  tension,  toute  autre 
cause  qui  fera  baisser  la  tension  artérielle  devra  également 
produire  un  bruit  de  souffle  semblable  :  c'est  ce  qui  arrive 
en  effet.  —  La  fièvre  dans  laquelle  les  vaisseaux  relâchés 
produisent  un  abaissement  de  la  tension  artérielle  pro- 
duit souvent  des  souffles  de  cette  sorte.  L'exercice  mus- 
culaire violent,  qui  fait  aussi  baisser  la  tension  artérielle 
(voy.  §  65),  produit  quelquefois  des  bruits  de  souffle  au 
cœor  chez  des  sujets  qui  n'en  présentent  pas  en  temps 
ordinaire,  et,  en  tout  cas,  augmente  Tintcnsitédes  souffles 
s'il  en  existait  auparavant. 

Enfin,  nous  avons  vu  un  souffle  d'une  force  extrême 
se  produire  chez  un  sujet  qui  mourait  empoisonné  par 
Topium.  Quelques  instants  avant  la  mort,  le  souffle  était 
à  son  maximum  d'intensité,  et  avec  lui  existaient  tous  les 
signes  d'une  tension  artérielle  très-faible  :  rougeur  géné- 
rale et  chaleur  des  téguments;  force  et  fréquence  du 
pouls;  volume  extrême  et  mollesse  des  artères,  etc. 

Conclusion.  —  De  tout  ce  qui  précède,  il  résulte  que 
les  bruits  de  souffle,  que  ranémio,  la  chlorose  et  la  fièvre 
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produisent  au  niveau  de  1  orifice  aortique ,  soot  dus  à 
rabaissement  de  la  tension  artérielle  et  à  la  vitesse  plus 
grande  avec  laquelle  s'accomplit  la  systole  du  ventri- 
cule. 


CHAPITRE   XXV. 

DES   BRUITS    DE    SOUFFLE   QUI   SE    PASSENT  DANS    l' APPAREIL 

CIRCULATOIRE    (sUITe). 

4**  Des  bniits  de  souffle  dans  les  anévrysmes.  —  Lear  reproduction 
schématique  ;  importance  de  Télasticité  de  la  poche  anévrysmale  pour 
la  production  des  bruits  ;  expériences.  —  Des  bruits  de  souffle  dans-^ 
Tanévrysme  artério-veineux.  —  Reproduction  schématique  de  ce8 
bruits  avec  tous  leurs  caractères  et  avec  les  modiflcations  que  leur 
impriment  les  changements  d'attitude. 

5®  Des  bruits  de  souffle  dans  les  maladies  du  cœur.  —  Ciassification 
de  ces  bruits  d'après  Finstant  auquel  ils  se  produisent  à  chaque  révo- 
lution cardiaque,  d'après  leur  siège  et  leurs  caractères  particuUers. 


Des  brvita  de  «owHle  ûmm»  les  wuaéynpjmtnem. 

§  188.  —  Les  conditions  que  nous  connaissons  déjà  se 
rencontrent  dans  les  anévrysmes,  et  rendent  compte  de 
la  production  des  bruits  de  soufQe  de  différents  caractères 
qu'on  rencontre  sur  ces  tumeurs. 

Expériences.  —  Lorsqu'une  ampoule  est  placée  sur  le 
trajet  d'un  tube,  et  qu'un  courant  rapide  de  liquide  la 
traverse,  ainsi  que  cela  peut  se  faire  au  moyen  du  schéma, 
OD  entend  un  bruit  de  souffle,  si  l'on  ausculte  cette  am- 
poule. Mais  le  plus  souvent,  lorsqu'on  se  sert  d'une  am- 
poule inerte,  de  verre,  par  exemple,  il  ne  se  produit  pas 
de  bruit  (1).  —  Si  Ton  remplace  alors  l'ampoule  de  verre 


(4)  Dans  un  précédent  travail,  nous  avions  été  conduit  à  nier  W 
tence  de  bruit  de  souffle  dans  les  ampoules  de  verre,  mais  Chaufiiu 
nous  a  fait  entendre  des  bruits  de  souffle  dans  ces  conditions.  U  faut  bien 
admettre,  du  reste,  que  le  verre  possède  une  certaine  élasticité,  sans 
quoi  rincomprcssibilitc  des  liquides  ne  permettrait  pas  la  production  de 
vibrations  dans  une  ampoule  absolument  rigide. 
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par  une  autre  de  caoutchouc,  de  même  forme  et  de  mèm 
volume,  un  bruit  très  fort  se  produit  sans  qu'on  ait  modifié 
la  force  des  impulsions  du  liquide  dans  la  circulation  du 
schéma. 

Comment  expliquer  celte  action  favorable  de  Télasticité 
de  la  poche  pour  la  production  des  bruits  de  souffle?  — 
On  va  voir  qu'elle  tient  à  un  accroissement  de  la  vitesse 
avec  laquelle  le  liquide  afflue  dans  l'ampoule  à  chaque 
systole  ventriculaire,  lorsque  cette  ampoule  est  élastique. 

Pour  qu'un  courant  rapide  se  produise  en  un  point  da 
système  circulatoire,  il  faut  qu'en  ce  point  la  force  im- 
pulsive augmente,  ou  que  les  résistances  diminuent.  Or, 
nous  avons  dit  que  rien  n'a  été  changé  dans  l'intensité  de 
la  force  impulsive,  c'est  donc  une  diminution  dans  la 
résistance  qui  s'est  produite.  On  sait  déjà  que  dans  un 
réservoir  élastique  les  liquides  pénètrent  avec  une  grande 
facilité,  parce  que  les  parois  se  laissent  distendre,  et 
créent  peu  d'obstacle  à  l'afflux.  Cette  proposition  a  été 
longuement  démontrée  (§  37) ,  à  propos  de  l'ébisticité 
artérielle,  et  de  son  rôle  pour  diminuer  les  résistances  au 
devant  du  cœur.  Dans  Tanévrysme,  la  même  chose  se 
produit.  Au  moment  delà  pulsation  artérielle,  quand  la 
pression  augmente  dans  l'artère,  le  sang  se  précipite  dans 
la  poche  anévrysmalc  avec  une  grande  rapidité,  si  cette 
poche  est  élastique.  Si,  au  contraire,  elle  est  inextensible, 
la  progresion  du  sang  ne  sera  pas  plus  rapide  que  si  le 
vaisseau  avait  conservé  son  calibre  clans  toute  son  éten- 
due; car  l'ampoule,  au  lieu  de  céder  devant  l'afllux  du 
liquide,  n'en  recevra  qu'à  la  condition  qu'il  s'en  écoule 
une  égale  quantité  par  Touverture  de  sortie. 

L'élasticité  de  Tampoule  produira   donc    à   l'orifice 
d'entrée  de  ranévi*ysme  une  transition  brusque  entre  la 
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tension  forte  du  vaisseau  (au  moment  des  maxima),  et 
la  tension  plus  faible  qui  existe  dans  la  poche  anévrys- 
male.  —  Nous  avons  eu  la  démonstration  manométrique 
de  cette  inégalité  de  tension.  Dans  l'expérience  §  162, 
on  a  vu  que  le  manomètre  appliqué  sur  l'art  ère  donne  des 
oscillations,  tandis  que  sur  la  poche,  il  signale  une  pression 
moyenne  sensiblement  fixe.  —  Cette  moyenne  étant  né- 
cessairement inférieure  aux  maxima  de  la  pression  arté- 
rielle, il  en  résulte,  à  chacun  de  ces  maxima,  un  courant 
rapide  de  l'artère  dans  la  poche  anévrysmale,  et  consé- 
cutivement un  bruit  de  souffle. 

Certains  anévrysmes  présentent,  à  chaque  révolution 
du  cœur,  un  double  bruit,  ce  qui  doit  faire  supposer  que, 
deux  fois  de  suite,  le  courant  pénètre  avec  rapidité  dans  la 
poche,  ou  bien  que  le  passage  du  liquide  de  la  poche  dans 
le  vaisseau  donne  à  son  tour  naissance  à  un  bruit.  —  La 
première  de  ces  hypothèses  nous  semble  la  plus  admis- 
sible, attendu  que  le  double  bruit  de  souffle  s'obtient  sur 
le  schéma  d'une  manière  d'autant  plus  nette,  que  le  di- 
crotisme  du  pouls  est  plus  prononcé.  —  Toutefois  cer- 
tains anévrysmes  de  l'aorte  pourraient  bien  donner  nais- 
sance au  deuxième  bruit  de  souffle  par  le  reflux  du  sang 
de  la  poche  dans  l'artère  ;  car,  sur  l'aorte,  le  dicrotisme 
nous  a  toujoui-s  paru  trop  peu  prononcé  (voy.  les  flg.  33 
et  ù3)  pour  expliquer  une  double  pénétration  du  sang 
dans  l'anévrysme. 

§  189.  —  Si  l'élasticité  de  la  poche  favorise  la  pénétra- 
tion du  liquide  à  son  intérieur,  et,  par  conséquent,  la 
production  du  bruit  de  souffle,  il  en  résulte  que  suivant 
qu'on  augmentera  ou  que  l'on  diminuera  l'élasticité  d'un 
anévrysme,  on  fera  varier  l'intensité  du  bruit.  —  Or,  c*est 
ce  qui  arrive  en  effet. 
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Expérience.  — Prenons,  dans  le  schéma ^  une  am- 
poule de  caoutchouc  qui  donne  naissance  à  un  bruit  de 
souffle,  et  embrassons  dans  la  main  cette  ampoule,  de 
manière  à  diminuer  son  élasticité;  aussitôt  l'intensité 
du  souffle  diminue  en  même  temps  que  Texpansion  de 
l'ampoule. —  C'est  pour  cette  raison  que  Ton  obtient,  en 
général,  une  diminution  notable  du  bruit  de  souffle  des 
anévrysmes  par  l'application  d'un  bandage  compressif 
autour  de  la  tumeur. 

Une  autre  expérience  du  même  genre  peut  rendre 
service  dans  le  diagnostic  des  anévrysmes  douteux.  Si 
Ton  comprime  une  tumeur  anévrysmale,  on  supprime  le 
bruit  quelquefois  d'une  manière  complète,  parce  que  le 
sang  ne  pénètre  plus  dans  la  poche,  où  il  rencontre  une 
pression  supérieure  à  celle  qui  existe  dans  le  vaisseau 
afférent.  Qu'on  cesse  la  compression ,  aussitôt  un  bruit 
extrêmement  fort  se  fait  entendre,  parce  que  la  poche, 
en  partie  vidée,  est  devenue  trop  large  et  présente  des 
parois  flastjues  et  par  conséquent  très  dilatables.  Ce  bruit 
faiblit  et  revient  à  sa  force  primitive  dès  que  la  tumeur 
a  repris  son  volume  normal. 

On  remarque,  d'après  ce  qui  précède,  que  la  produc- 
tion d'un  bruit  de  souffle  intense  exige  les  mômes  con- 
ditions que  la  modification  du  pouls  par  Tanévrysme, 
c'est-à-dire  une  grande  élasticité  de  la  poche;  de  sorte 
que  ce  qui  a  été  dit  des  influences  qui  font  varier  la 
transformation  du  pouls  s'applique  également  aux  varia- 
tions d'intensité  du  bruit  de  souffle.  —  Réciproquement, 
on  peut  prévoir  que  si  un  anévrysme  modifie  le  pouls  à 
un  faible  degré,  on  pourra,  en  le  comprimant  puis  en  le 
relâchant,  lui  donner,  pour  un  instant,  une  action  trans- 
formatrice plus  prononcée  qui  durera  jusqu'à  ce  que  le 
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sac  anévrysmal  ait  repris  sa  tension  normale.  Nous  n'avons 
vérifié  ce  fait  que  sur  le  schéma,  mais  nous  croyons  ne 
pas  trop  nous  avancer  en  disant  que  sur  un  anévrysme 
véritable,  les  choses  doivent  se  passer  de  la  môme  manière. 

Des  brails  de  soufQe  de  ranévrysme  artério-veineux. 

§  190.  —  Le  souffle  qui  se  passe  dans  les  anévrysmes 
artério-veineux  est  continu,  mais  présente  des  renforce- 
ments qui  suivent  le  rhytbme  du  pouls.  La  continuité  du 
bruit  de  souffle,  dans  ces  conditions,  s'explique  par  l'iné- 
galité constante  qui  existe  entre  la  tension  artérielle  et  la 
tension  veineuse;  inégalité  qui  produit  un  courant  con- 
tinu de  l'artère  à  la  veine,  ainsi  que  nous  l'avons  dit  à 
propos  de  la  phlébartérie  (§  185).  Mais  ici  existe  une 
double  cause  de  bruit  :  d'une  part,  le  passage  du  sang  de 
l'artère  dans  la  tumeur;  d'autre  part,  le  passage  du  sang 
de  la  tumeur  dans  la  veine.  Pour  bien  analyser  ce  qui  se 
passe  alors,  il  y  a  grand  avantage  à  se  servir  du  schéma, 
cet  appareil  permettant  de  reproduire  tous  les  phéno- 
mènes que  l'on  observe  dans  l'anévrysme  artério-veineux. 

Soit.(flg.  !81)  un  tube  aa  correspondant  à  une  artère, 
et  qui,  par  un  capillaire  étroit  c,  communique  avec  un 


^  Fig.  181. 


autre  tube  vu,  plus  large  et  plus  mince,  représentant  une 
veine.  Ces  deux  tubes  sont  adaptes  au  schéma,  de  façon 
que  le  liquide,  arrivant  par  l'artère,  s'écoule  par  la  veine. 
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Entre  ces  deux  tubes  est  une  ampoule  élastique  qui 
communique  par  un  petit  orifice  avec  chacun  d'eux  dans 
les  points  o  et  o'.  —  On  imite  ainsi  d'une  manière  com- 
plète la  disposition  de  l'anévrysme  artério-veineux. 

Lorsque  le  mouvement  du  liquide  est  établi  dans  le 
schéma,  on  peut  constater  les  phénomènes  de  ranévrysme 
artério-veineux,  c'est-à-dire  des  expansions  rhythmées  de 
la  poche,  un  frémissement  ou  thrill  sur  cette  poche,  et  par- 
ticulièrement sur  la  veine  vv^  dans  le  sens  du  courant  cen- 
tripète dn  liquide.  A  l'auscultation,  on  perçoit  uo  souffle 
continu,  à  renforcement  synchrone  avec  le  pouls. 

Gomme  on  a,  dans  ces  conditions,  de  grandes  facilités 
poar  analyser  ce  qui  se  produit  dans  l'appareil,  on  peut 
se  convaincre  de  Texistence  des  phénomènes  suivants  : 

1*  Quoique  le  bruit  continu  et  le  bruit  intermittent  se 
confondent  à  peu  près  en  se  propageant  tous  deux,  il 
*  existe  deux  maxima  d'intensité  :  l'un  au  point  o,  pour 
le  bruit  de  souftle  intermittent;  l'autre  au  point  o\  pour 
le  bruit  continu  et  le  thrill.  —  Le  bruit  intermittent  semble 
plus  prolongé  que  dans  un  anévrysme  ordinaire,  ce  qui 
s'explique  par  ce  fait  que  la  tension  dans  la  poche  met 
d'auUmt  plus  longtemps  à  s'élever  qu'il  s'échappe  une 
plus  gnuido  quantité  de  sang  par  l'ouverture  o'  qui  se 
déverse  dans  la  veine. 

2"  Si  l'on  comprime  la  veine  o,  on  supprime  le  bruit 
continu,  ainsi  que  le  thrill,  et  l'on  a  tous  les  caractères 
des  bruits  de  l'anévrysme  simple.  —  Si  la  compression  de 
la  veine  est  pratiquée  loin  de  la  tumeur,  le  thrill  et  le 
souffle  continu  se  prolongent  encore  quelque  temps,  et 
finissent  par  s'éteindre  tous  deux,  au  moment  où  la 
veine  distendue  par  le  sang  a  acquis  la  même  tension  que 
la  poche  anévrysmale.  —  Ce  phénomène  peut  être  pro- 
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duit  sur  un  anévrysme  artério-veineui  véritable;  il  per- 
met de  constater  le  point  de  la  tumeur  où  se  trouve  la 
veine  efférente;  dès  que  ce  point  est  comprimé,  le  thriH 
cesse  et  le  soufQe  devient  intermittent. 

3**  Enfin,  on  peut  constater  sur  cet  anévrysme  les  phé^^ 
nomènes  que  les  chirurgiens  ont  observés  dans  les  ané- 
vrysmes  artério- veineux  des  membres,  suivant  que  ces 
membres  sont  placés  dans  la  déclivité  et  dans  Télévttion. 

Expérience.  —  Si  Ton  suppose  les  tubes  aa  et  9P  suffi- 
sammenf  prolongés  et  établis  sur  une  planchette  qui  puisse 
être  alternativement  élevée  ou  abaissée,  comme  le  serait 
le  bras  d'un  malade  atteint  d'anévrysme,  voici  ce  qu'on 
observe  :  —  Dans  l'élévation,  le  bruit  continu  se  change 
en  bruit  intermittent.  —  Si  l'on  regarde  comment  les 
choses  se  passent,  on  voit,  après  chaque  expansion  de  la 
tumeur,  que  les  parois  de  la  veine  s'affaissent,  parce  que 
ce  vaisseau  se  vide  de  sang  avec  une  grande  facilité.  Dès 
lors,  pour  peu  que  la  veine  soit  tendue,  ses  parois  s'ac- 
colent l'une  à  l'autre  et  ferment  la  communication  avec 
la  poche  anévrysmale  dans  les  moments  où  la  tension  de 
cette  poche  diminue.  L'accolement  des  parois  veineuses 
se  produit  ici  spontanément,  mais  son  effet  est  le  même 
que  celui  qu'on  obtenait  tout  à  Theure  en  comprimant  la 
veine.  —  C'est  sans  doute  une  cause  analogue  qui,  dans 
les  anévrysmes  artério-veineux,  produit  les  mêmes  mo« 
difications  du  bruit  de  souffle,  lorsqu'on  tient  le  membre 
dans  l'élévation.  Ce  caractère  des  bruits  de  l'anévrysme 
artério-veineux  a  été  signalé  par  Nélaton  (1). 

Ces  signes  fournis  par  l'auscultation  des  anévrysmes 
devront  être  rapprochés  de  ceux  qu'on  peut  tirer  de  la 

(4)  De  Vinfluence  de  la  poiition  dam  lei  maladies  chirurgicales,  ibèso 
de  concours  (Paris,  485t,  p.  10}. 
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forme  graphique  du  pouls,  afln  de  constituer  Tensembie 
des  éléments  du  diagnostic  dans  ces  maladies.  On  yoit  qae 
la  multiplicité  de  ces  signes  permet  déjà  de  déterminer 
avec  une  grande  précision  le  siège,  la  nature,  le  degré 
d'élasticité,  etc.,  d'une  tumeur  anévrysmale.  Nul  doute 
que  de  nouveaux  caractères  distinctifs  ne  viennent  bientAt 
apporter  une  certitude  à  peu  près  absolue  dans  le  dia- 
gnostic de  ces  maladies  pour  lesquelles  l'efficacité  du 
traitement  tient  en  grande  partie  à  la  préci«on  du  dia- 
gnostic porté. 

§  191 .  —  Cest  aux  lésions  valvulaires  que  se  rattache 
le  plus  souvent  l'existence  des  bruits  de  souffle  cardiaques; 
quelquefois  aussi  ces  bruits  sont  dus  à  la  communication 
anormale  des  deux  ventricules,  a  la  persistance  du  canal 
artériel,  etc.  Dans  tous  ces  cas,  il  se  produit  un  courant 
sanguin  rapide,  en  tout  semblable  à  ceux  dont  il  a  été 
question  précédemment.  Le  sang,  fortement  pressé  en  un 
point,  s'échappe  par  un  orifice  plus  ou  moins  étroit,  et 
s'élance,  sous  forme  de  jet,  dans  une  cavité  où  la  pres- 
sion est  moindre.  Ces  conditions  existent  toujours  lors- 
qu'un bruit  de  souffle  se  produit.  —  Ainsi,  que  la  valvule 
auriculo-ventriculaire,  déformée  par  une  lésion  quel- 
conque, cesse  de  se  fermer  hermétiquement,  au  moment 
où  le  ventricule  entrera  en  contraction^  il  se  produira  uu 
jet  de  sang  rétrograde  qui  rentrera  dans  Toreillette,  où 
la  pression  est  moindre  à  ce  moment.  —  Que  l'orifice 
aortiquc  rétréci  fasse  obstacle  au  libre  passage  du  sang 
du  ventricule  dans  l'aorte,  alors  la  pression  ventriculaire 
s'élèvera  derrière  cet  obstacle,  et  le  sang  s'échappera  en 
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un  jet  plus  rapide  que  de  coutume,  pour  s'élaucer  avec 
bruit  dans  l'aorte. 

Lorsque  le  ventricule  est  en  relâchement,  il  peut  en- 

* 

cx)re  se  produire  des  bruits  de  souffle,  soit  que  l'aorte,, 
après  avoir  reçu  Fondée  ventriculaire,  laisse  refluer  du 
sang  dans  le  ventricule  à  travers  des  valvules  sigmoïdes 
insuffisamment  closes,  soit  que,  dans  un  rétréçissemept 
auriculo-ventriculaire,  Toreillette  se  gorge  de  sang  par 
suite  de  cet  obstacle,  et  que,  sous  Tinfluence  de  sa  forte 
tension,  elle  pousse  un  jet  rapide  dans  le  ventricule  au 
moment  où  cette  cavité  se  relâche. 

Lorsque  les  deux  ventricules  communiquent  entre  eu%| 
rinégale  énergie  de  leurs  systoles  donnera  naissance  à  un 
courant  rapide  qui  ira  du  ventricule  gauche  au  ventri- 
cule droit,  si  ces  deux  cavités  ont  conservé  Tinégalité 
normale  de  leur  puissance  relative. 

Enfin,  lorsque  le  canal  artériel  persiste,  un  bruit  de 
souffle  doit  exister  au  niveau  de  la  crosse  de  Taorte;  il  a 
pour  cause  le  courant  rapide  qui  se  fiiit  de  l'aorte  à  l'ar- 
tère pulmonaire,  en  raison  de  Tinégalité  de  tension  de 
ces  deux  vaisseaux  (1). 

Les  causes  les  plus  fréquentes  des  bruits  de  souffle  sont 
les  lésions  valvulaircs  du  cœur.  Devant  traiter  avec  dé- 
tail des  difi'érentes  variétés  de  ces  bruits,  en  exposant  les 
signes  physiques  de  chaque  sorte  de  lésion  valvulaire, 
jous  nous  bornerons  maintenant  h  quelques  généralités 
sur  les  bruits  de  souffle  cardiaques  et  sur  la  manière  de 
les  distinguer  à  Tauscultation. 

(I)  Le8  cas  de  persislance  du  cailal  artériel  sont  rarement  simples, 
aussi  n'avons-Dous  pas  eu  jusqu'ici  l'occasion  de  nous  assurer  de  Texis- 
tence  de  ce  bruit  que  la  théorie  fait  prévoir. 
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CliBsification  des  bniits  de  soufûe  diaprés  Tinstant  où  ils  se  prodoiseiit 
à  chaque  révolution  otrdiaque»  d*aprè8  leur  si^e  el  leors  caractèm 
particuliers. 

§  19'2.  —  De  même  que  les  bruits  normaux  du  cœur 
doivent  être  rapportés  aux  mouvements  du  ventricule,  si 
Ton  veut  bien  apprécier  la  signification  de  chacun  d'eux 
(foy.  S  36),  de  même  aussi  les  bruits  de  souffle  qui  se 
passent  aux  différents  orifices  du  cœur  doivent  être  rat* 
tâchés  aux  mouvements  ventriculaires.  —  Cela  conduit  à 
une  classification  très  simple,  dans  laquelle  les  bruits  se 
distingueront  en  systoliques  et  en  diastoliques,  suivant 
qu'ils  auront  lieu  pendant  la  systole  du  ventricule  ou  pen- 
dant son  relâchement  (1). 

Lorsqu'un  bruit  de  souffle  arrive  au  moment  de  la 
systole  du  ventricule,  on  sait  déjà  qu'il  ne  peut  tenir  qu'à 
deux  causes  :  l*"  au  passage  du  sang  à  travers  un  orifice 
artériel  rétréci  ;  2°  au  reflux  du  sang  à  travers  une  val- 
vule auriculo-ventriculaire  insuffisante. 

De  même,  si  un  bruit  de  souffle  se  produit  pendant  la 
diastole,  il  ne  peut  tenir  qu'à  deux  causes  :  1°  au  passage 
du  sang  de  roreillette  à  travers  un  orifice  auriculo-ven- 
triculaire rétréci  ;  2*  au  reflux  du  sang  de  Tarière  dans  le 
ventricule  à  travers  des  valvules  sigmoïdes  insuffisantes. 

Ainsi,  de  part  et  d'autre,  il  y  a  dans  la  cause  des  bruits 

(4}  Les  deux  cœurs  exéculent  leurs  mouvements  d'une  manière  syn- 
chrone ;  il  s'ensuit  que  le  souffle  se  produira  au  même  instant  d*uiie 
révolotion  cardiaque,  dans  les  cas  où  une  lésion  semblable  siégera  à 
Torifice  aortique  ou  à  celui  de  Tarière  pulmonaire.  De  même,  les  affec- 
tions semblables  des  valvules  auriculo-venlricuiaires  droite  ou  gauche 
produisent  leur  bruit  de  souffle  au  même  instant.  La  détermination  da 
moment  où  un  bruit  se  produit  ne  suffit  donc  pas  pour  savoir  dans  le- 
quel des  deux  cœurs  siège  la  lésion,  ce  diagnostic  ne  peut  être  baséqae 
sar  d'autres  éléments  dont  il  sera  question  plus  loin. 
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une  sorte  de  symétrie  frappante.  Chacun  de  ces  bruits,' 
qu'il  soit  systolique  ou  diastolique,  peut  être  produit  par 
un  courant  en  sens  direct  ou  par  un  courant  rétrograde  ; 
il  peut  exprimer,  dans  les  deux  cas,  le  rétrécissement  d'uir 
orifice  ou  l'insuffisance  d'une  valvule.  On  va  voir  eom'^ 
ment  l'auscultation  permet  de  déterminer  si  un  bruit 
correspond  à  la  systole  du  ventricule  ou  à  la  diastole. 

§  193.  —  Les  développements  dans  lesquels  Hèus 
sommes  entré  (§  33)  relativement  à  la  détermination 
des  bruits  normaux  du  cœur  nous  permettent  d'expder 
rapidement  les  principes  de  Tauscultation  dans  les  affec* 
tions  valvulaires.  Lorsqu'on  ausculte  le  cœur  d'un  ma- 
lade,  on  n'a  pas  d'autre  bot  que  de  déterminer,  d'après 
les  points  de  repère  physiologiques ,  à  quel  moment 
arrrive  un  bruit  de  souffle,  et  quel  est  le  point  où  il  se 
produit. 

Or,  on  a  vu  que  la  pulsation  cardiaque,  ou  choc  du  cœur, 
est  le  point  de  repère  qui  permet  de  signaler  le  début  de 
la  systole  ventriculaire. — Lors  donc  qu'un  bruit  de  souflOe 
commencera  avec  la  pulsation  cardiaque,  ce  sera  un  bruit 
systolique.  Lors,  au  contraire,  que  le  souffle  arrivera  à  la 
place  du  second  bruit,  il  sera  diastolique. 

Non-seulement  la  pulsation  cardiaque,  mais  aussi  les 
bruits  normaux  du  cœur  ser\'ent  à  déterminer  Tinstant 
où  se  produit  un  souffle  ;  ces  bruits  normaux,  en  effet, 
sont  rarement  supprimés  lorsqu'il  existe  un  bruit  anor- 
mal ;  ce  dernier  les  masque  parfois  d'une  manière  plus 
ou  moins  complète,  mais  souvent  il  ne  fait  que  s'ajouter 
à  eux. 

Lorsqu'on  a  déterminé  si  un  bruit  de  souffle  est  systo- 
lique ou  diastolique,  il  faut  encore,  pour  compléter  le 
diagnostic,  savoir  s'il  s'agit  d'un  bruit  de  rétrécissement 
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OU  d'un  bruit  d'insuffisance;  si  la  lésion  porte  sur  un 
orifice  artériel  ou  sur  un  orifice  auricuio-ventriculaire. 
Ces  deux  notions  s'obtiennent  du  même  coup.  — En  efSelt^ 
sî  l'on  a  déterminé  qu'un  bruit  est  systolique,  et  si  Ton 
reconnaît  en  outre  qu'il  siège  à  un  orifice  artériel,  ce 
ne  peut  être  qu'un  effet  du  rétrécissement  de  cet  orifioe. 
Réciproquement,  si  le  bruit  systolique  appartient  à  on 
orifice  auriculo-ventriculaire,  il  indique  l'insuffisance  de 
la  valvule. 

Or,  pour  déterminer  à  quelle  sorte  d'orifice  un  bruit  se 
passe,  on  a  recours  aux  caractères  tirés  du  siège  de  œ 
bruit,  absolument  comme  on  le  fait  pour  les  bruits  nor- 
maux du  cœur.  Les  bruits  de  souffle  s'irradient  quelque- 
fois dans  une  assez  grande  étendue,'  mais  ils  présentent 
cependant  un  maximum  d'intensité  variable  suivant  l'ori- 
fice qui  donne  naissance  au  bruit.  Ces  maxima  sont  à 
peu  près  les  mêmes  que  ceux  qui  existent  pour  les  bruits 
normaux  (voy.  §33).  Un  souffle  auriculo-ventriculaire 
s'entend  avec  son  maximum  d'intensité  à  la  pointe  du 
cœur  ;  un  souffle  de  l'orifice  artériel  ou  de  celui  de  l'ar- 
tère pulmonaire  présente  son  maximum  à  la  base  du 
cœur,  c'est-à-dire  au  même  point  que  le  maximum  d'in- 
tensité du  deuxième  bruit  normal  (1);  en  outre,  il  se 
propage  dans  les  artères  du  cou. 

§  164.  —  Le  timbre  et  l'intensité  des  bruits  de  souffle 


(4)  Telles  sont  les  opinions  le  plus  généralement  adoptées  relative- 
ment au  siège  des  bruits  anormaux  du  cœur.  Ces  opinions  sont  vraies 
dans  la  plupart  des  cas,  mais  il  ne  faudrait  pas  les  croire  absolument 
rigoureuses.  On  verra,  par  exemple,  que,  dans  le  rétrécissement 
aortique,  il  existe  souvent,  h  la  pointe  du  cœur,  un  maximum  d'inten- 
sité du  bruit,  ce  qui  pourrait  faire  croire  à  la  coexistence  d'une  insuffi- 
sance de  la  valvule  mitrale. 
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cardiaques  sont  encore  de  bons  caractères  pour  les  dis«> 
tinguer.  Les  bruits  systoliques  peuvent  être  forts  et  rudes, 
exprimant  ainsi  Ténergique  pression  qui  leur  donne  nais* 
sance,  c'est^-dire  la  systole  ventriculaire.  Les  bruits 
diastoliques  sont  moins  forts  en  général.  En  eflTet,  I0 
sang  qui  rentre  dans  le  ventricule  n*est  poussé  que  par 
une  tension  plus  faible  :  celle  de  Taorte,  ou  celle  de 
Toreillette  distendue  par  l'accumulation  du  sang;  à  cette 
force  s'ajoute,  à  un  certain  moment,  celle  qui  résulte  de 
la  systole  auriculaire  elle-même.  —  En  somme,  les  bruits 
de  l'insuffisance  aortique  présentent  en  général  une  grande 
douceur  ;  les  bruits  du  rétrécissement  mitral  sont  ordinai*  ' 
rement  beaucoup  plus  rudes,  sans  atteindre  en  général 
Tintensité  des  bruits  systoliques. 

§  195.  —  Tout  bruit  de  souffle  présente  une  décrois- 
sance dans  son  intensité,  du  commencement  à  la  fin.  Cette 
règle  s'applique  aussi  bien  aux  bruits  produits  par  les 
anéyrysmes  qu'à  ceux  qui  ont  pour  siège  les  orifices  du 
cœur;  dans  tous  les  cas,  lafiaiblissement  du  bruit  tient  à 
la  même  cause,  c'est-à-dire  à  l'afiaiblissement  de  Tinéga* 
lité  de  tension,  et  par  suite  à  la  diminution  de  vitesse  du 
jet  de  liquide  qui  traverse  l'orifice,  —  Ainsi,  dans  une 
insuffisance  aortique,  le  souffle  aura  son  maximum  d'in- 
tensité au  début  do  la  diastole  ventriculaire,  c'est-à-dire 
au  moment  où  la  tension  est  très  forte  dans  l'aorte  et  très 
faible  dans  le  ventricule;  à  mesure  que  le  ventricule 
s'emplira  et  que  l'aorte,  se  vidant  des  deux  côtés  à  la 
fois,  perdra  de  sa  tension,  le  bruit  deviendra  plus  faible 
et  finira  par  s'éteindre  tout  à  fait.  On  comprend  que  dans 
les  autres  affections  cardiaques,  raffaiblissement  graduel 
du  bruit  do  souffle  puisse  s'expliquer  de  la  môme  manière. 
—  Peut-être  doit-on  faire  une  exception  pour  certains 
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cas  de  rétrécissement  de  l'orifice  auriculo-ventriculaire; 
il  semble,  en  effet,  que  vers  la  fin  de  la  diastole  du  ven- 
tricule, on  entend  un  léger  souffle  présystolique.  On  peut 
se  rendre  compte  de  la  production  de  ce  bruit  par  la  con« 
traction  de  Toreillette.  Nous  aurons  à  revenir  sur  ce 
sujet. 

Quant  aux  souffles  qui  se  produisent  dans  les  affections 
du  cœur  droit,  ils  sont  très  rares,  à  tel  point  que  les  seules 
probabilités  font  qu'on  rapporte  naturellement  au  cœur 
gauche  toutes  les  altérations  d'orifices  qui  donnent  nais* 
sance  à  un  bruit  de  souffle.  Cependant  la  position  des 
maxima  d'intensité  des  souffles  est  un  peu  différente 
suivant  que  la  lésion  porte  sur  le  cœur  droit  ou  sur  le 
cœur  gauche.  Ainsi,  un  souffle  qui  se  passe  à  l'orifice  de 
l'artère  pulmonaire  présente  son  maximum  d'intensité 
plus  à  droite  du  sternum  que  si  le  souffle  se  produisait  à 
l'orifice  aortique.  Dans  les  affections  de  la  valvule  tricus- 
pide,  le  souffle  qui  s'observe  à  la  pointe  du  cœur  semble 
également  avoir  son  maximum  plus  à  droite  que  dans  les 
affections  mitrales.  —  Ces  signes,  tirés  de  la  position  des 
maxima  d'intensité  des  bruits,  ont  peu  de  valeur;  ils  ne 
frappent  pas  l'observateur  au  premier  abord,  mais  on  les 
constate  parfois  lorsque  d'autres  signes,  dont  nous  aurons 
à  parler  plus  tard,  ont  fait  supposer  l'existence  d'une 
lésion  du  cœur  droit. 
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CHAPITRE   XXVI. 

DBS   SIGNES   PHYSIQUES   DANS   LES   AFFECTIONS   ORGANIQUES 

DU   COEUR. 

AiléralioD  des  oriBces  artériels  du  cœur. 
Orifice  aorlique, 

a.  Rétrécissement.  —  Reproduction  schématique  de  cette  lésion  du 
cœur,  avec  le  bruit  de  souffle  auquel  elle  donne  naissance,  et  les 
caractères  qu'elle  imprime  au  pouls  artériel.  —  Caractères  particu- 
liers du  bruit  de  souffle  dans  le  rétrécissement  aortique.  —  Foroie 
du  pouls  dans  cette  affection. 

b.  Insuffisance  aortique.  —  Du  bruit  de  souffle  diastolique  dans  cette 
affection.  —  Changements  qui  se  produisent  dans  le  mouvement  du 
sang.  —  Expérience  :  insuffisance  aortique  produite  sur  un  cheval. 
Tracé  graphique  de  la  pression  ventriculaire  et  du  pouls  aortique.  — 
Caractère  de  la  pulsation  cardiaque.  —  Caractère  du  pouls  artériel. 

c.  Affection  de  Tonûce  aortique  avec  complications. 

4^  Rétrécissement  avec  insuffisance.  —  Double  soufQe  à  la  base  du 

coBor  ;  il  n*est  pas  toujours  une  preuve  de  rétrécissement  avec  insuf- 

GsaDCé  aortique.  —  Caractères  graphiques  du  pouls  lorsrqul!  y  a 

rétrécissement  avec  insuffisance. 
2*^  Insuffisance  aortique  avec  altération  sénile  des  vaisseaux.  —  Forme 

du  pouls  dans  cette  affection. 
3**  Insuffisance  aortique  avec  anévrysme  de  l'aorte.  —  Relation  de  ces 

deux  lésions  Tune  avec  l'autre;  expériences.  —  Caractères  do  pools 

dans  ces  conditions. 
Orifice  et  valvules  de  Varlère  pulmonaire,,  —  Rareté  des  lésions  de  cet 

orifice.  —  Caractères  sur  lesquels  on  base  leur  diagnostic.  —  Signes 

négatifs  dn  côté  de  la  forme  du  pouls. 

§  lS(î.  —  L'auscultation  et  la  percussion  sont  les  deux 
principaux  éléments  de  diagnostic  à  Taide  desquels  on  dé- 
termine aujourd'hui  le  siège  et  la  nature  des  lésions  orga- 
niques du  cœur.  Ces  deux  moyens  se  prêtent  un  mutuel 
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secours,  et  il  ne  viendrait  à  Tesprit  de  personne  de  se 
borner  exclusivement  à  l'un  d'eux  ;  négliger  Tautre,  œ 
serait  se  priver  inutilement  d*un  secours  précieoK.  Mais, 
comme  dans  bien  des  cas  les  renseignements  que  nous 
fournissent  la  percussion  et  l'auscultation  sont  encore 
insuffisants  pour  établir  le  diagnostic,  il  nous  semble 
qu^un  troisième  ordre  de  signes  physiques  ajouté  aux  pré- 
(^ents  devra  être  d'une  grande  utilité.  C'est  à  ce  titre 
que  nous  présentons  l'emploi  du  sphygmographe,  coDCo^ 
remment  avec  tous  les  autres  moyens  de  diagnostic  actuel- 
lement  en  usage.  Depuis  longtemps,  l'observation  du 
pouls  joue  un  rôle  important  dans  le  diagnostic  des  mala- 
dies du  cœur;  mais  cette  observation,  telle  qu'où  la  bit 
avec  le  doigt  tout  seul,  est  nécessairement  très  imparfaite. 
Nous  ne  tenterons  pas  même  de  démontrer  cette  vérité  : 
le  lecteur  a  déjà  pu  se  convaincre  de  l'insuflSsance  du 
toucher 9  par  la  multiplicité  des  formes  du  pouls  dont  nous 
avons  déjà  présenté  les  tracés  graphiques. 

Nous  essayerons  d'indiquer  dans  leur  ensemble  les 
signes  qui  se  rapportent  aux  principales  espèces  de  ma- 
ladies du  cœur,  en  commençant  par  les  cas  les  plus  sim- 
ples. Quelquefois  nous  exposerons  le  diagnostic  de  cer- 
tains cas  particuliers  en  montrant  comment  tel  signe  isolé 
pouvait  induire  en  erreur,  et  comment  l'observation  d'un 
autre  signe  a  rectifié  le  premier  diagnostic  porté. 

Les  généralités  que  nous  avons  présentées,  dans  les  cha- 
pitres précédents,  sur  les  bruits  de  souffle  et  les  conditions 
dans  lesquelles  ils  se  produisent,  nous  permettront  de 
passer  rapidement  sur  les  conditions  qui  leur  donnent 
naissance  dans  les  maladies  du  cœur  ;  nous  insistenws 
seulement  sur  les  caractères  disUnctifs  que  ces  bruits 
offrent  dans  chaque  espèce  de  lésion. 
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Les  altérations  des  orifices  du  cœur  nous  occuperont 
en  premier  lieu,  d'abord  celles  qui  sont  les  plus  simples, 
puis  la  combinaison  de  deux  ou  plusieurs  lésions  portant 
sur  le  même  orifice  ou  sur  des  orifices  différents.  Ensuite 
Tiendront  les  altérations  du  cœur  lui-même  ou  de  ses 
enveloppes,  et  les  affections  qui  peuvent  simuler  Texis* 
tence  d'une  maladie  du  cœur.  —  Pour  qu'une  étude  du 
pouls  dans  les  afiections  cardiaques  soit  assez  complète  et 
présente  toute  la  valeur  dont  elle  est  susceptible,  il  fau-* 
drait  un  nombre  considérable  d'observations,  et  surtout 
il  serait  indispensable  d'avoir  vérifié  par  Texamen  cada- 
vérique tous  les  diagnostics  portés.  Un  pareil  résultat  ne 
peut  être  obtenu  qu'au  bout  d'un  temps  très  long  et  ne 
saurait  être  l'œuvre  d'un  observateur  isolé.  Quelques 
cliniciens  français  et  étrangers  se  sont  déjà  occupés  de: 
ces  recherches,  et  nous  aurons  à  utiliser  leurs  travaux.  Si 
nous  ne  pouvons  aujourd'hui  présenter  qu'un  tableau 
incomplet  des  formes  du  pouls  dans  les  différentes  lésions 
cardiaques,  on  verra  que  certains  types,  du  moins,  corres- 
pondent  à  des  afiections  bien  définies,  et  que,  dans  bien 
des  cas,  la  forme  graphique  de  la  pulsation  a  suflB  pour 
rectifier  un  diagnostic  quand  tous  les  autres  signes  ten- 
daient à  induire  en  erreur. 

On  nous  a  vu  souvent,  au  lit  du  malade»  porter  le  dia«« 
gnostic  d'une  affection  cardiaque  d*après  la  forme  du 
tracé  toute  seule.  Dans  un  grand  nombre  de  cas,  il  est 
assez  facile  de  reconnaître  ainsi  la  nature  de  la  maladie; 
mais,  nous  le  répétons,  jamais  nous  n'avons  prétendu 
proposer  un  pareil  procédé.  L^auscultation,  la  percussion, 
tous  les  signes,  quels  qu'ils  soient,  doivent  être  utilisés  et 
servir  à  contrôler  les  indications  du  sphygmographe. 
Ainsi,  chaque  fois  que  nous  avons  porté  un  diagnostic 
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avant  d'ausculter  le  malade,  nous  avons  voulu  seulement 
prouver  que  la  forme  du  pouls  présente  à  elle  seule  une 
grande  valeur. 

Un  autre  signe  qui  devra  également  présenter  de  grands 
avantages,  sera  d'enregistrer  directement  la  forme  de  la 
pulsation  cardiaque  dans  les  cas  de  maladie  du  coeur,  et 
môme  dans  un  grand  nombre  d'autres  affections.  On  a 
vu  (fig.  8}  que  cette  pulsation  présente  dans  sa  forme 
l'indication  de  presque  tous  les  mouvements  des  ventri- 
cules  ;  elle  devra  donc  indiquer  également  tous  les  trou- 
bles que  la  lésion  cardiaque  amène  dans  ces  mouvements. 
Nous  avons  pu  nous  en  convaincre,  dans  plusieurs  cas, 
par  l'application  du  sphygmographe  au  niveau  de  la  pointe 
du  cœur.  Malheureusement  cette  application  de  Tinstru- 
ment  est  assez  difficile  ;  mais  nous  espérons,  avec  certains 
changements  dans  sa  construction,  triompher  de  cette 
difficulté. 

Des  traités  nombreux  ont  été  publiés  sur  le  diagnostic 
des  maladies  du  cœur;  assurément,  nous  n'avons  pas  la 
prétention  de  donner  en  quelques  chapitres  un  exposé 
complet  de  ces  diagnostics  difficiles.  L'esquisse  rapide 
que  nous  allons  présenter  n'a  d'autre  but  que  de  faire 
voir  combien  la  certitude  du  diagnostic  peut  être  aug- 
mentée, si  l'on  ajoute  un  nouveau  signe  à  ceux  que  l'on 
possédait  déjà.  On  nous  pardonnera  donc  d'exposer  rapi- 
dement les  principales  découvertes  des  cliniciens  et  d'in- 
sister spécialement  sur  les  caractères  tirés  de  la  forme 
graphique  du  pouls. 
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ALTÉRATION  DES  ORIFICES  ARTÉRIELS. 


ORIFICE  AORTIQUE. 


§  107. — Les  causes  les  plus  variées  peuvent  donner  lieu 
RU  rétrécissement  de  cet  orifice.  Tantôt  ce  sont  des  v^éta<* 
lions  polypeuses  qui  flottent  à  l'entrée  de  l'aorte  ;  tantôt 
une  induration  des  valvules  qui  s'ouvrent  incomplètement 
devant  l'ondée  ventriculaire.  Ces  cas  srat  souvent  difficiles 
à  distinguer  les  uns  des  autres;  mais  l'essentiel  à  recon- 
naître, en  pareille  circonstance,  c'est  qu'il  existe  un 
obsta(^;àlalUire  j)épét^tiw  d^  Âi^pg.  da^^J'aprte.  — 
CeUe^ésî^ 

peu  de  dégo«i^rlé^cÔBOTVhyî>ërti^^^^  et 

maintient  la  circulation  dans  un  état  suffisant.  L*afiection 
se  traduit  toutefois  par  un  bruit  de  souffle,  souvent  très 
prononcé,  qui  se  renouvelle  à  chaque  systole  ventriculaire 
et  se  propage  dans  la  direction  de  l'aorte  et  dans  les  vais* 
seaux  du  cou,  à  des  distances  assez  grandes.  L'intensité 
de  ce  bruit  contraste  souvent  avec  l'absence  de  tout  dés- 
ordre grave  dans  la  circulation . — On  peut  aussi,  dans  bien 
des  cas,  constater  un  changement  dans  la  manière  dont 
le  sang  pénètre  dans  le  système  artériel.  L'ondée  sanguine 
franchit  plus  péniblement  l'étroit  passage  ventriculo- 
aortique  ;  de  là  résulte  un  changement  dans  la  forme  du 
pouls  artériel,  qui  présente  une  période  d'ascrasion  plus 
longue  que  de  coutume.  Cela  se  traduit,  dans  le  tracé, 
par  une  courbe  au  lieu  d'une  ligne  verticale  au  début  de 
la  pulsation.  Avant  d'aller  plus  loin,  montrons  que  ces 
phénomènes  peuvent  être  assez  bien  reproduits  sur  le 
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schéma,  ce  qui  prouve  qu'ils  sont  des  effets  mécauiques 
de  Tobstacle  au  cours  du  sang. 

§  198.  —  Expérience.  —  Sur  le  schéma  (6g.  2),  appli- 
quons une  pince  à  Torigine  de  Taorte,  de  manière  à 
réduire  la  lumière  de  <ie  vaisseau.  Plaçons  un  spbygmo* 
graphe  sur  le  tube  qui  correspond  à  l'artère  radiale  «  et 
faisons  fonctionner  l'appareil.  —On  obtient  alors^  àTaus- 
cultation,  un  souffle  systolique,  c'est-à-dire  qui  s'entend 
au  moment  précis  où  l'on  comprime  la  boule  impulsive. 
Ce  bruit  va  en  s'affaiblissant,  mais  il  occupe  parfois  toute 
la  durée  de  la  systole,  si  le  rétrécissement  est  considé* 
rable. 

Le  sphygmographe  fournit  le  tracé  (fig.  182),  ce  qui 


Fig.  182. 


montre  bien  que  la  lenteur  avec  laquelle  l'ondée  pénètre 
dans  les  vaisseaux  entraîne  une  lenteur  correspondante 
dans  l'expansion  des  artères. 

Il  ne  faut  pas  s'attendre  à  rencontrer  sur  les  malades 
des  caractères  aussi  tranchés  ;  les  rétrécissements  sont 
ordinairement  beaucoup  moins  prononcés  que  celui  que 
nous  avons  produit  sur  le  schéma  dans  l'expérience  pré* 
cédente,  en  l'exagérant  à  dessein  pour  montrer  plus 
nettement  la  transformation  subie  par  le  pouls.  Quelque- 
fois, cependant,  le  tracé  qu'on  obtient  sur  les  malades 
s'éloigne  peu  de  celui  que  nous  a  fourni  le  schéma.  On 
en  peut  juger  par  la  figure  483,  recueillie  dans  un  cas 
de  rétrécissement  aortique  très  prononcé. 

§  199.  —  Les  souffles  que  produit  le  rétrécissement 
aortique  ont  pour  caractère  distiiictif  leur  durée,  qui  est 
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plus  cousidérable  que  celle  des  souffles  produits  par 
'anémie,  la  chlorose,  Thémorrhagie  et  la  fièvre.  Ces 
derniers  s'accompagnent  d'une  systole  ventriculaire  plus 
brusque  que  de  coutume,  tandis  que,  dans  les  cas  de  rétré* 
cissements,  la  systole  est  plus  longue. 

Le  bruit  de  souffle  dans  le  rétrécissement  aortique  pré- 
sente» avons-nous  dit,  son  maximum  d'intensité  à  la  base 
du  cœur,  au  niveau  même  de  l'orifice  où  il  se  produit.  Il 
est  important  de  signaler  un  phénomène  qui  se  présente 
souvent  :  c'est  l'existence  d'un  deuxième  maximum  d'in- 
tensité de  ce  bruit  au  niveau  de  la  pointe  du  cœur.  Cela 
tient  à  ce  que  le  bruit  se  propage  dans  le  ventricule  par 
continuité  de  liquide  (1);  et  comme  la  pointe  du  cœur  est 
l'endroit  du  ventricule  qui  se  trouve  le  plus  immédiate- 
ment en  contact  avec  les  parois  thoraciques,  la  transmis- 
sion de  ce  bruit  à  l'oreille  se  fait  mieux  en  ce  point  qu'en 
tout  autre.  Si  l'on  n'était  prévenu  de  ce  fait,  on  pourrait, 
dans  les  cas  où  l'on  rencontre  ces  deux  maxima,  supposer 
qu'il  existe  à  la  fois  un  rétrécissement  de  l'orifice  aortique 
et  une  insuffisance  de  la  valvule^  mitrale. 

Quant  au  pouls  qu'on  observe  sur  les  malâdeii  atteints 
de  rétrécissement  aortique,  il  présente,  comme  où  va  le 
voir,  de  grandes  variétés.  Un  caractère  important,  c'est 
qu'il  est  presque  toujours  parfaitement  régulier.  Quel- 
ques cfituciens  oâl  admis  l'inverse,  mais  le  nombre  de  nos 
observations  est  d^  tellement  grand,  que  nous  pouvons 
affirmer  que  la  régularité  du  pouls  est  la  règle  dans  le 

(4)  On  peut  d^ontrer  cetlè  propagation  rétrograde  da  aooffîe  en 
employant  une  asopoole  membraneose  qni  se  vide  dans  «n  tobe  par  un 

oriGce  rétréci.  Si  l'on  presse  cette  ampoule  et  qu'on  l'ausculte  en  môme 
temps,  on  entend  le  bruit  de  souffle  presque  aussi  nettement  que  si  Ton 
auscultait  le  point' rétréci  lui-même. 
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rétrécissement  aortique  et  même  dans  la  plupart  des  alté* 
rations  de  cet  orifice. 

De  plus,  le  rétrécissement  aortique  est  plus  fî^uent 
dans  la  vieillesse  qu'à  toute  autre  époque  de  la  vie;  il 
s'ensuit  que  les  caractères  du  pouls  sénile  viennent  souvent 
s'ajouter  à  ceux  du  rétrécissement.  Ainsi,  après  la  ligne 
d'ascension  plus  oblique  et  plus  courbe  que  de  coutume, 
on  rencontre  dans  ces  cas  un  plateau,  forme  qui  carae* 
térise  la  perte  d'élasticité  de  l'aorte  (voy.  §  15S).  La 
lenteur  de  pénétration  du  sang  dans  les  vaisseaux  fait  que 
le  dicrotisme  est  très  peu  prononcé  et  souvent  manque 
tout  à  fait. 

Enfin,  comme  l'altération  sénile  des  artères  peut  pro- 
duire à  elle  seule  des  intermittences  dans  le  pouls,  il  ne 
faut  pas  s'étonner  si  l'on  rencontre  quelquefois  ces  inter- 
mittences  dans  le  rétrécissement  aortique;  jusqu'ici  nous 
n'avons  rencontré  ces  irrégfularités  que  chez  les  vieillards.- 

Types  divers  du  pouls  dans  le  rétrécissement  aortique. 


Vi^.  183 


n-.  is'i, 


Fig.   18r>. 


200.  —  Nous  avons  essayé  de  reproduire  sur  les 
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animaux  des  rétrécissements  aortiques,  afin  d'étudier  les 
caractères  que  présente  le  pouls  sous  leur  influence.  Mais 
ces  expériences  étaient  faites  après  Touverture  de  la  poi- 
trine, ce  qui  rendait  les  battements  du  cœur  fort  irrégu* 
liers.  Tofttefois  nous  avons  pu  constater  dans  la  forme 
du  pouh  une  obliquité  assez  marquée  de  la  période 
d'ascension.  —  Le  plus  souvent,  le  pouls  était  moins 
fréquent  que  dans  les  conditions  normales.  Ce  caractère 
ne  semble  pas  exister  chez  les  malades,  et  cela  peut  s*ex** 
pliquer  par  l'hypertrophie  ventriculaire  qui  est  consécu- 
tive au  rétrécissement  Cette  hypertrophie,  donnant  au 
cœur  un  surcroît  de  force,  lui  permet  de  se  contracter  à 
des  intervalles  plus  rapprochés  que  ne  le  ferait  un  cœur 
sain  au  devant  duquel  un  rétrécissement  analogue  aurak 
été  subitemeol  créé  (l). 


Orlflee  m&rîUpÊm  (teflaflMUMe). 

§201.  —  L'insuffisance  aortique  (inocclusion  des  val^ 
vules  sigmoïdes  de  Taorte)  agit  sur  le  cours  du  sang  d'une 
manière  aussi  mécanique  que  le  ferait  la  rupture  d'une 
soupape  dans  un  appareil  hydraulique.  On  verra,  par  la 
reproduction  synthétique  des  caractères  du  pouls  et  des 
bruits  de  souffle  qui  existent  dans  l'insuffisance  aortique, 
que  cette  assertion  n*a  rien  de  trop  absolu. 

Lorsque  les  valvules  sigmoïdes  de  l'aorte  ne  se  ferment 

(4)  Ce  fait  doit  être  rapproché  de  ceux  qni  ont  été  cités  par  Graves. 
Cet  auteur  a  remarqué  que  dans  les  cas  d*hypertrophie  du  cœur,  les 
influences  de  l'attkude  font  peu  varier  la  fréquence  du  pouls.  —  Si  Ton 
applique  à  ce  fait  la  théorie  physiologique  que  nous  avons  donnée  §  60, 
il  signifie  que  devant  une  énergie  ventriculaire  rendue  plus  grande  par 
rbypertrophie,  les  changements  de  résistance  que  l'on  produit  par  les 
diverses  attitudes  sont  à  peu  près  insignifiants. 
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\  plus  d'une  manière  hermétique,  il  se  fait  un  reflux  de 

l'aorte  dans  le  ventricule  pendant  toute  la  durée  du  relâ- 
chement de  celui-ci.  Le  sang  arrive  à  la  fois  de  roreill^te 
et  de  l'aorte  pour  remplir  le  ventricule.  Comme  la  pres- 
sion aortique  est  très  considérable  relativemenl  à  celle 
qui  existe  dans  le  ventricule  à  Tétat  normal,  même  à  la  fin 
de  sa  réplétion ,  il  s'ensuit  que  ce  ventricule  subira  une 
distension  insolite*  Cela  explique  la  dilatation  ventricu- 
laire  qui  se  rencontre  presque  toujours  avec  l'insuffisance 
aortique. 

Du  bruit  de  soufRe  dan^  Unsùffisance  aortique. 

§  202.  — Ce  bruit  de  souffle  est  dioâtolique  ;^  îl. arrive 
au  moment  où  le  ventricule  est  en  relàdieaieirt;  il 

est  produit,  par  le  reflux  rapide  du  saog^  à  Anvers 
un  oriflce  plus  ou  moins  étroit,  reflux  qui  se  fait  sous 
rinfluence  de  la  pression  aortique  qui  est  considérable, 
tandis  que,  dans  le  ventricule,  la  pression  tombe  très 
bas  dans  les  premiers  moments  du  relâchement.  —  Le 
souffle  de  Tinsuffisance  aortique  est  en  général  assez  doux 
et  dépourvu  de  ces  renforcements  qui  donnent  naissance 
au  frémissement  cataire.  —  Le  maximum  d'intensité  de 
ce  bruit  est  à  la  base  du  cœur,  au  niveau  de  l'orifice  aor- 
tique où  il  prend  naissance. 

Des  changements  qui  se  produisent  dans  le  mouvement  du  sang 
sous  rinfluence  de  rinsuffisance  aortique. 

§  203.  —  Nous  avons  fait,  avec  Chauveau,  une  expé- 
rience qui  montre  bien  comment  s'opère  la  réplétion  du 
ventricule  lorsque  les  valvules  de  l'aorte  laissent  refluer 
le  sang  des  artères  dans  le  cœur. 

Expérience.  —  Sur  un  cheval,  nous  introduisîmes  par 
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l'une  des  carotides  une  tige  de  métal  qui  fut  conduite 
jusque  sur  les  valvules  sigmoïdes  de  l'aorte;  puis,  eo  eiw 
fonçant  violemment  cette  lige,  nous  produistraes  une  dé- 
chirure de  l'uDe  des  valvules.  Aussitôt  parurent  les  phé- 
noraèDes  qui  caractérisent  cUniquement  rinsufQsance 
eortique,  et  particulièrement  le  souffle  diastolique  doux, 
qui  est  à  peu  près  pathognomonique  de  cette  lésion.  — 
Nous  introduisîmes  alors  une  soude  cardiographique 
dans  le  ventricule  gauche,  par  les  procédés  ordinaires 
(voy.  §  21  ).  Voici  le  tracé  oblenu  dans  ces  conditicos  t 


La  première  moitié  du  tracé  représente  les  change- 
ments de  la  pression  ventriculaire  ;  la  deuxième  donne  le 
pouls  aortique  :  elle  est  obtenue  en  retirant  la  sonde  dans 
l'aorte. 

En  comparant  le  tracé  des  ventricules,  lorsqu'il  y  a 
insuffisance  aortique,  à  l'un  des  tracés  obtenus  sur  le 
cheval  à  l'état  sain  (voy.  fig.  33  et  38],  on  voit  que  la 
différence  capitale  consiste  en  une  réplétion  plus  rapide 
et  plus  complète  de  cette  cavité  sous  l'influence  du  reflux 
do  sang  de  l'aorte.  Cette  réplétion  se  traduit  par  une  ligne 
asGeodante  saccadée,  ce  qui  tient  sans  doute  à  l'abord 
•accadé  du  sang  à  travers  la  déchirure  des  valvules,  dam 
Je  point  où  se  produit  une  vibration  sonore.  On  voit  aussi, 
dans  ce  tracé  ventriculaire,  que  l'effet  de  la  systole  est 
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moins  prononcé  qu'à  l'état  normal.  Cela  se  comprend 
facilement,  car  le  ventricule  ne  pouvant  produire  qu'an 
degré  défini  de  pression  à  chacune  de  ses  systoles,  le  chan- 
gement produit  sera  d'autant  moins  grand  que  la  pression 
était  plus  élevée  à  la  fin  de  la  période  de  relâchement. 

§  Wk . —Une  autre  conclusion  ressort  de  l'examen  de  h 
figure  186.— On  sait  déjà  que  la  force  de  la  pulsation  car- 
diaque est  toujours  proportionnelle  à  Tamplilude  du  tracé 
du  ventricule,  car  cette  pulsation  est  produite  elle-même 
par  le  changement  de  la  pression  intra-ventriculaire 
(voy«  §  13).  Si  donc  la  systole  produit  très  peu  d'élé- 
vation dans  le  tracé  du  ventricule,  elle  devra  donner 
naissance  à  une  pulsation  plus  faible  que  de  /coutume. 
Nous  n'avons  pas  encore  vérifié  sur  le  malade  rezistence 
de  oet  affaiblissement  de  la  pulsatioûvmais  nous  croyons 
qu'il  ne  saurait  manquer  d^etister.  Ce  serait  un  caractère 
important  dans  certain  cas  d'un  diagnostic  douteux. 

La  deuxième  partie  de  la  figure  186  montre  le  tracé 
du  pouls  aortiquo  dans  l'insuffisance  des  valvules  sig- 
moïdes.  On  voit  que  l'ascension  est  brève  et  terminée 
par  un  angle  aigu  :  celui-ci  tient  à  ce  que  le  levier  de 
l'appareil  enregistreur  est  soulevé  si  brusquement,  qu'il 
abandonne  un  instant  la  membrane  sur  laquelle  il  repo- 
sait. Notons  aussi  que  dans  le  tracé  ventriculaire,  aussi 
bien  que  dans  celui  du  pouls  aortique,  on  trouve  une 
partie  commune  que  nous  avons  signalée  (§  5S),  dans  les 
tracés  recueillis  sur  Tanimal  sain.  Cette  partie  commune, 
qui  constitue  dans  les  deux  tracés  le  sommet  de  la  courbe, 
présente  ici  une  forme  spéciale  :  après  Tascension  systo- 
lique,  la  pression  reste  assez  longtemps  peu  élevée,  ce 
qui  forme  un  plateau  à  peu  près  horizontal;  puis,  la 
courbe  s'élève  brusquement  vers  la  fin  de  la  systole  veu- 
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triculaire.  Cela  nous  paraît  signifier  que  le  système  arté- 
riel, eo  partie  vidé  par  le  reflux  dans  le  veatricule, 
présente  une  tension  faible  pendant  la  première  partie 
de  la  systole  ventriculaire,  et  qu'à  la  fin  de  cette  systole, 
la  force  élastique  des  vaisseaux  artériels  commence,  sous 
rinfluence  de  leur  réplétion,  à  être  sollicitée. 

Caraetèrai  du  pools  artériel  d>i»  l'iflnfBMDce  aortiqw. 

§  205.  —  Dans  les  artères  des  membres,  le  pouls 
présente  des  caractères  importants.  Sa  force  est  con- 
sidérable ,  ainsi  que  Corrigan  l'a  signalé  le  premier.  A 
quoi  Uent  cette  force  anormale  du  pouls?  Nous  avons 
pensé  un  instant  que  cela  pouvail  tenir  h  un  excès  dé  Ta 
force  du  cœur,  l'hypertrophie  ventriculaire  se  produisant 
secondairement  lorsqu'il  existe  une  insu£Bsance  aortique. 
Mais,  en  expérimentant  sur  le  schéma,  il  nous  fut  facile  de 
voir  que  cet  accroissement  de  la  force  et  de  la  brusquerie 
des  pulMioKqui'ooastituetit  le  pouls  de  Cq^gan  résulte 
mécan^oemeut  de  l'abaiaseàaent  dé  là  teosioD  arté- 
rielle.   '■--■■■  ^  :      ..,...*.:..  yo 


La  figure  187  montre  daireuieut  cette  augmentation 
de  la  force  du  pouls  par  l'insuffisance  aortique. 
La  première  moitié  du  tracé  représente  le  pouls  de  la 
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faciale  d'un  cheval  à  Tétat  sain.  La  deuxième  partie  est 
Fournie  par  le  pouls  de  la  même  artère  après  la  rupture 
des  valvules  sigmoïdes.  Nous  avons  conservé  dans  celte 
figure  la  hauteur  relative  des  maxima  de  la  pulsation.  Oo 
voit  que  ces  maxima  présentent  à  peu  près  la  même 
hauteur  avant  et  après  la  rupture  des  valvules;  mais  il 
n'en  est  pas  de  môme  des  minima;  ceux-ci  tombent  très 
bas  après  la  production  de  rinsuffisance  aortique;  cela 
s'explique  naturellement  par  l'abaissement  de  la  tension 
produit  par  le  reflux  du  sang  dans  le  cœur. 

§  206.  —  Les  tracés  obtenus  sur  la  radiale  de  rhomme 
présentent  des  caractères  très  importants.  —  Tous,  ea 
effet,  ont  dans  leur  période  d'ascension  une  verticalité  qui 
exprime  la  brusquerie  de  l'expansion  du  vaisseau.  —  Le 
sommet  de  cette  ascension  verticale  se  termine  par  uae 
pointe  aiguë  ou  par  une  sorte  de  crochet,  comme  on  peat 
le  voir  sur  les  figures  ci-dessous.  —  Le  pouls  est  en  général 


Fig.   188. 


Fi(^.  189. 


Fig.  190. 

régulier,  saut  dans  certains  cas  séniles,  et  lorsqu'il  existe 
une  autre  affection  du  cœur  concomitante. 
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ASectloBs  complexes  de  TorMee  aertl^ise. 

P  Rétrécissemeol  et  insaffisdnce. 

§  207.  —  L'auscultation  fait  entendre,  dans  la  grande 
majorité  des  cas  d'insuffisance  aortique,  deux  bruits  de 
souffle  à  la  base  du  cœur  :  le  premier  souffle  débute 
avec  la  systole,  le  deuxième  avec  la  diastole  ventricu- 
laire. 

L'existence  do  ces  deux  bruits  Fait  admettre  que  dans 
ces  cas  il  existe  une  double  lésion  consistant  en  un  rétré* 
cissement  de  rorifice  aorlique  et  en  une  insuffisance  des 
valvules  sigmoïdes.  Bien  souvent  Tautopsie  ne  montre 
aucune  trace  de  rétrécissement.  —  On  peut  s'expliquer 
facilement  lexistence de  ce  premier  bruil loi*squ'on  réflé- 
chit à  l'abaissement  considérable  que  la  tension  artérielle 
a  éprouvé  par  suite  du  reflux  du  sang  dans  le  cœur.  Cet 
abaissement  de  tension,  plus  grand  que  celui  qui  existe 
dans  l'anémie,  la  chlorose  et  les  aflèclions  qui  s'accom- 
pagnent de  bruit  de  souffle,  doit  k  plus  forte  raison  pro* 
duire  un  bruit  au  moment  où  le  ventricule  se  vide  avec 
une  grande  vitesse  dans  l'aorte. 

Il  nous  semble  donc  qu'un  grand  nombre  de  cas  dans 
lesquels  on  entend  à  l'oriflce  aortique  un  double  bruit  de 
souffle  appartiennent  à  des  insufQsances  aortiques  pures. 
Certains  cas  toutefois  présentent  la  double  lésion  :  rétré* 
cissement  et  insuffisance.  La  forme  du  pouls,  dans  ces 
circoDslances,  relient  les  caractères  du  pouls  du  rétrécis- 
sement aortique  joints  à  ceux  de  rinsuffisance.  Après  un 
début  brusque  delà  pulsation,  et  après  la  formation  du 
petit  crochet  qui  caractérise  l'insuffisance,  on  voit  la 
courbe  s'élever  d'une  manière  graduelle,  exprimant  que 
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Tafflux  du  sang  dans  les  vaisseaux  se  Fait  avec  leuteur. 
Voici  des  exemples  de  celle  forme  du  pouls. 


Fig.  191. 


Fifc'.   102. 


Fig.   193. 


S*  InsufOsaoce  aortique  avec  état  sénile  des  vaisseaox. 

§208. —On  a  vu(§  152)  couimenl  l'étal  sénile  des 
vaisseaux  allonge,  dans  le  Iracé  du  pouls,  la  période  sys- 
lolique,  el  donne  lieu  à  une  sorte  de  plateau  au  sommet 
de  la  pulsation.  L'existence  d'une  insufGsance  aortique  ne 
saurait  niodilier  complètement  la  forme  du  pouls  dans  les 
cas  où  les  artères  sonl  ossifiées.  On  trouve  donc  quelque- 
fois» réunis  dans  le  tracé,  Tascension  brusque  k  sommet 
aigu  de  Tinsuffisance  aortique,  et  le  plateau  plus  ou 
moins  horizontal  de  l'état  sénile  dos  artères.  Le  tracé 
suivant  fournit  un  exemple  de  cette  forme  du  pouls. 


Fig.  194. 


D'autres  fois,  le  plateau  est  très  peu  prononcé,  et  Tir- 
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régularité  périodique  est  le  seul  caractère  de  sénilité  que 
le  pouls  ait  conservé.  Les  figures  195  et  196  fournissent 
des  exemples  de  cette  variété. 


Fig.  195 


Fig.  196. 

a*"  Insuffisance  aorlique  avec  anévrysme  de  l'aorte. 

§  209.  —  La  coïncidence  de  Tiosuffisance  aorlique 
avec  les  anévrysmes  de  l'aorte  est  très  fréquente  ;  elle  a  été 
remarquée  par  la  plupart  des  cliniciens,  et  Ton  a  tenté  de 
l'expliquer  en  admettant  que  la  poche  anévrysinale  inté- 
resse l'orifice  aortique,  et  l'élargit  de  telle  sorte,  que  les 
valvules  ne  suffisent  plus  à  le  fermer.  Les  autopsies  que 
nous  avons  vues  montraient  qu'il  peut,  dans  certains  cas, 
en  être  autrement,  car  la  poche  était  en  communication 
avec  l'aorte  par  un  orifice  étroit  assez  distant  de  l'origine 
de  ce  vaisseau.  —  Y  avait-il  simple  coïncidence  entre 
Tanévrysme  et  l'insuflSsance  aortique?  Une  expérience 
faite  sur  le  schéma  semble  prouver  que  l'insuffisance 
des  valvules  pourrait  bien  être  un  effet  secondaire  de  la 
présence  de  Tanévrysme. 

Expérience.  —  Si  l'on  applique  sur  la  crosse  de  TaortC; 
dans  le  schéma,  une  ampoule  élastique  qui  joue  le  rôle 
d  anévrysme,  de  façon  que  l'orifice  de  celte  ampoule 
puisse  être  à  volonté  ouvert  ou  fermé,  on  peut  produire 

33 
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tantôt  l'état  normal  de  la  circulation,  tantôt  les  phéno- 
mènes qui  tiennent  à  l'existence  de  l'anévrysme.  Or,  voici 
ce  qu'on  observe. 

Si  Fauévi^miii^:  e^  le 

claquement  dtes't^vâtes  inji^TItos'^-fi^^^ 
modérée;  mais  si  la  eoimûunÎGatîOn  de  l^névrysme  est 
ouverte,  le  claquement  valvulaire  prend  une  force  cona- 
dérable  et  s'entend  à  dislance.  Celte  espèce  de  coup  de 
bélier,  pi;oduit  sous  le  courant  rétrograde  du  sang  qui  a 
distendu  ranévr^me^sevxHt  oetfement  marqué  dans  le 
tracé  suivant. 


Fig.  197. 

La  première  moitié  de  ce  tracé  est  produite  sous  l'in- 
tluence  de  l'anévrysme  ;  ou  y  voit  un  violent  soulèvement 
du  levier  à  chaque  clôture  des  valvules  sigmoïdes.  —  La 
deuxième  moitié  représente  le  pouls  aortique  obtenu  dans 
les  conditions  de  la  circulation  normale. 

Ce  claquement  violent,  répété  à  chaque  pulsation,  ne 
peut- il  produire  à  la  longue  une  altération  des  valvules? 
La  théorie  ferait  pencher  vers  cette  supposition,  mais  il 
faudra  de  nouvelles  observations  pour  s'assurer  de  la 
réalité  de  ce  fait.  Cette  question  est  d'autant  plus  difficile 
à  résoudre  que,  dans  bien  des  cas,  la  production  d'un  ané- 
vrysme  semble  être  consécutive  à  celle  de  l'insuffisance. 
Le  cas  représenté  figures  150  et  151,  et  décrit  §  16û, 
semble  être  de  ce  genre.  11  serait,  en  effet,  difficile  d'ad- 
mettre que  l'anévrysme  poplité  qui  existait  alors  fût  cause 
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de  l'altération  des  valvules  de  l'aorte,  tandis  qu'il  serait 
plus  naturel  de  supposer  que  Tarière  poplitée  a  été  rom- 
pue ou  graduellement  dilatée  par  les  violentes  pulsations 
que  produit  Tinsuffisance  aortique. 

Quoi  qu'il  en  soit,  cette  coïncidence  de  l'anévrysme 
avec  l'insuffisance  aortique  paratt  être  d'une  grande  fré- 
quence;  nous  avons  représenté,  à  propos  des  anévrysmes 
de  l'aorte,  un  assez  grand  nombre  de  tracés  (fig.  167 
à  17ft)  dans  lesquels  les  signes  de  l'insuffisance  aortique 
étaient  réunis  à  un  caractère  important  de  l'anévrysme 
de  l'aorte,  c'est-à-dire  à  l'existence  du  pouls  différent  aux 
deux  radiales.  —  L'existence  d'une  tumeur  anévrysmale 
n'était  pas  douteuse  chez  ces  malades,  sauf  celui  dont  le 
pouls  est  représenté  figures  173  et  174.  L'auscultation 
faisait  entendre  un  double  bruit  de  souffle,  ce  qui  semblait 
confirmer  le  diagnostic  :  anévrysme  de  l'aorte.  L'autopsie 
de  ces  malades  n'a  pas  été  faite. 

On  peut  rapprocher  de  ces  cas  deux  autres  exemples 
qui  ont  été  rapportés  par  Duchek  (1),  et  dont  les  tracés 
sphygmographiques  ont  été  représentés.  Chez  l'un  de  ces 
malades,  on  avait  constaté  une  dilatation  anévrvsmale  de 
l'aorte. 

§  210.  —  On  a  vu  que  les  signes  stéthoscopiques  de 
l'insuffisance  aortique  peuvent  être  présentés  par  un  ané- 
vrysme. La  figure  163  représente  le  pouls  d'un  malade 
chez  lequel  un  souffle  diastolique  identique  avec  celui  de 
l'insuffisance  aortique  avait  été  fourni  par  un  anévrysme 
disséquant;  mais,  dans  ce  cas,  la  forme  du  pouls  suffisait 
pour  rectifier  le  diagnostic.  Peut-il  y  avoir  certaine  dispo- 
sition de  la  poche  anévrysmale  qui  produise  à  la  fois  les 

(!)  Loc.  cit.,  p.  60,  fig.  10  à  14. 
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signes  sléthoscopiques  de  rinsufQsance  aortique,  et  la 
forme  du  pouls  qui  appartient  à  cetle  lésion  valvulaire? 
C'est  ce  que  des  recherches  ultérieures  devrontapprendre. 
En  admettant  que  Tanévrysme  de  l'aorle  présente, 
avec  rinsufQsance  des  valvules  sigmoïdes,  cette  double 
ressemblance,  peut-être  pourrait-on  trouver  un  élément 
de  diagnostic  dans  les  caractères  grapbiques  de  la  pul- 
sation cardiaque,  ainsi  que  nous  en  avons  émis  Thypo- 
thèse  §  20/i. 


AFFECTIONS  DE   l'oRIFICE   ET   DES   VALVULES    DE  l' ARTÈRE 

PULMONAIRE. 


§  21 1 .  —  Les  lésions  des  orifices  du  cœur  droit  sont 
très  rares,  aussi  leur  diagnostic  a-t-il  beaucoup  moios 
d'importance  que  celui  des  lésions  du  cœur  gauche  ;  il  peut 
se  basersur  deux  ordres  de  signes  assez  difficiles  à  conslaler 
avec  les  procédés  ordinaires.  Ces  signes  sont  les  suivants: 
d'une  part,  le  siège  des  bruits  de  souftle,  dont  le  maximum 
d'intensité  est  situé  un  peu  plus  à  droite  que  dans  les 
lésions  de  l'orifice  de  l'aorte;  d'autre  part,  l'absence  des 
caractères  du  pouls  qui  sont  produits  par  TinsuffisaDce 
ou  le  rétrécissement  aortiques.  Comme  le  toucher  es! 
souvent  peu  apte  à  saisir  ces  nuances,  l'emploi  du 
sphygmographe  nous  semble  appelé  à  rendre  des  services. 
Voici  (fig.  198)  le  tracé  du  pouls  recueilli  sur  un  jeune 
homme,  dans  les  conditions  suivantes  : 


Fig.  198. 

11  existait  à  la  base  du  cœur  un  soufile  diastolique  pur, 
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semblable,  par  son  timbre,  à  ceux  que  donne  TinsufB- 
sance  aortique,  et  ne  présentant  pas  les  caractères  que 
nous  décrirons  plus  loin  à  propos  du  rétrécissement  au- 
riculo-ventriculaire.  Ce  souffle  avait  son  maximum  d'in- 
tensité plus  à  droite  que  de  coutume.  II  n'existait  aucun 
signe  de  tumeur  anévrysmale  sur  Taorte  ;  le  pouls  était 
semblable  aux  deux  radiales.  En  présence  de  ces  signes 
négatifs  qui  excluaient  tout  autre  diagnostic ,  nous  nous 
sommes  cru  autorisé  à  admettre  qu'il  s'agissait  probable- 
ment d'une  insuffisance  de  l'artère  pulmonaire. 


CHAPITRE   XXVII. 

AFFECTIONS   DES   ORIFICES   ET   DES   VALVULES    AURICt'LO- 

VENTRICULAIRKS. 

Orifice  mitral  et  valvule  milrale.  —  Insuffisance  et  rétrécissement:  leor 

coexistence  à  peu  près  constante.  —  Des  bruits  de  soufQe  dans  i(s 

affections  de  l*orifice  mitral.  —  Reproduction  artificielle  de  ces  bruils 

sur  le  schéma. 
Bruits  de  souffle  dans  Tinsuffisance  mitrale.  —  Ci«ractèr^  do  pouls  dans 

cette  affection.  —  Rétrécissement  mitral.  —  Caractère  du  pouls  d^ns 

cette  affection.  —  Types  divers  suivant  que  le  souffle  est  diastolique, 

ou  présystolique. 
Lésions  de  Torifice  auriculo-ventriculaire  droit.  —  Insuffisance  de  la 

valvule  tricuspide. — Caractères  du  pouls  artériel  et  du  pouls  veineui 

dans  cette  maladie. 
De  la  communication  des  cavités  droites  et  gauches  du   cœur  entre 

elles.  —  Communication  des  deux  oreillettes,  —  Communication  fle> 

deux  ventricules. 

orifice:  MITRAL   ET   VALVULE  MITRALF. 
Insofflsttnce  et  rétrécissement. 

§  212.  —  Nous  examinerons  d'abord  le  cas  où  la  lésion 
siège  dans  le  cœur  gauche,  ce  qui  se  rencontre  le  plus 
ordinairement. 

Les  lésions  de  roriGce  mitral  et  de  sa  valvule  sont, 
de  toutes  les  maladies  du  cœur,  celles  dont  le  dia- 
gnostic a  été  le  plus  controvei^sé.  Aujourd'hui  encore, 
dans  les  cas  de  ce  genre,  tel  médecin  diagnostique  une 
insuffisance,  tel  autre  un  rétrécissement.  La  diversité  des 
théories  relatives  aux  mouvements  du  cœur,  la  difficulté 
de  reconnaître,  dans  certains  cas,  le  moment  précis  où  se 
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produit  le  bruit  de  souffle,  sont  les  causes  principales  de 
ces  dissidences.  A  l'autopsie  même  des  malades,  le  mé- 
decin est  souvent  embarrassé  pour  déterminer  s'il  y  a 
insuffisance  de  la  valvule  mitrale  ou  rétrécissement  de 
Torifice.  Le  fait  est  que,  dans  la  grande  majorité  des  cas, 
ces  deux  lésions  existent  à  la  fois;  c'est  pourquoi  nous 
allons  les  étudier  toutes  deux  ensemble. 

Forcé  de  ne  donner  que  quelques  pages  à  ce  sujet  sur 
lequel  tant  de  travaux  ont  été  faits,  nous  croyons  que  la 
méthode  la  plus  rapide  sera  de  prendre  pour  point  de 
départ  la  théorie  physiologique  des  mouvements  du  cœur 
qui  ressort  de  nos  expériences,  et  qui,  du  reste,  est  d'ac- 
cord avec  les  idées  le  plus  généralement  répandues. 

Des  bruits  de  souffle  dans  les  affections  de  Torifice  mitral. 

§  213.  —  L'orifice  mitral,  lorsqu'il  est  altéré,  peut 
être  le  siège  de  deux  courants  sanguins  de  directions 
contraires.  L'un  se  fait  pendant  la  diastole,  il  va  en  sens 
direct,  c'est-à-dire  de  l'oreillette  au  ventricule.  L'autre  se 
fait  en  sens  inverse  :  c'est  un  reflux  du  sang  du  ventri- 
cule dans  roreillettc;  il  a  lieu  pendant  la  systole  ventri- 
culaire.  Chacun  de  ces  courants  peut,  dans  certaines  con-' 
ditions,  donner  naissance  à  un  bruit  de  souffle  ;  il  y  aura 
donc,  suivant  le  cas,  un  souffle  systolique,  ou  un  souffle 
diastolique,  ou  même  les  deux  à  la  fois. 

Pour  qu'un  bruit  de  souffle  se  produise,  il  faut,  avons- 
nous  dit,  certaines  conditions.  Le  courant  sanguin  doit 
avoir  une  grande  vitesse.  Or,  cette  vitesse  se  rencontre 
presque  toujours  dans  les  cas  où  la  systole  du  ventricule 
s'accompagne  de  reflux  dans  l'oreillette,  c'est-à-dire 
quand  il  y  a  insufflsance  mitrale.  Il  faudrait,  pour  qu'il  en 
fût  autrement,  que  la  tension  de  l'oreillette  fût  très  élevée 
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el  atteignît  presque  celle  du  ventricule  en  contraction. 
—  Le  courant  diastolique,  au  contraire,  se  fait  de  l'oreil- 
lette au  ventricule  ;  il  n'a  pour  force  d'impulsion  que  la 
tension  de  l'oreillette  qui  est  faible  à  l'état  normal.  Il  est 
vrai  que  la  pression  dans  le  ventricule  au  début  de  la 
diastole  est  nulle  ou  à  peu  près,  toutefois  cela  ne  suffit  pas 
pour  produire  un  courant  rapide  tant  que  l'oreillette  &i 
le  siège  d'une  pression  aussi  faible  qu'à  l'état  normal. 
Mais,  si  un  rétrécissement  existe  à  l'oriiice  mitral,  et  s'il 
est  assez  étroit  pour  retenir  le  sang  des  veines  pulmo- 
naires dans  l'oreillette  et  y  élever  la  tension,  les  condi- 
tions du  bruit  do  souffle  pourront  se  produire.  Alors  on 
entendra  un  souffle  diastolique.  —  Enfin,  pendant  la 
durée  de  la  diastole,  il  est  un  moment  où  la  tension  de 
l'oreillette  atteint  son  maximum,  c'est  celui  où  cette 
cavité  se  contracte.  Il  pourra  donc  y  avoir  dans  ces  cas 
un  souffle  correspondant  à  la  contraction  de  Toreilletle, 
c'est-à-dire  arrivant  un  instant  avant  la  systole  ventricu- 
laire  et  la  pulsation  cardiaque.  C'est  le  souffle  présysto- 
lique. 

Telles  sont  les  trois  sortes  de  bruits  dont  la  théorie  fait 
prévoir  la  possibilité  : 

V  Bruit  syslolique  dans  rinsuffisance  mitrale  ; 

2°  Bruit  diastolique,  ou  présystolique  (suivant  le  cas), 
dans  le  rétrécissement  mitral. 

On  verra  plus  loin  comment  les  faits  cliniques  confir- 
nient  cette  théorie. 

Reproduclion  arliûcielle  des  bruits  de  souffle  des  affections  de  ToriGce 

mi  Irai. 

§214.  —  Le  schéma  se  prête  très-bien  à  l'étude  de 
ces  bruits  de  souffle. 
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!'•  Expérience,  —  Insuffisance  mitrale.  —  Si  l'on 
perce  d'un  trou  la  valvule  auriculo-venlriculaire,  on  aura, 
à  chaque  systole  du  ventricule,  un  bruit  de  souffle  très  net 
et  d'autant  plus  fort  que  Toreillelte  sera  le  siège  d'une 
tension  plus  faible,  c'est-à-dire  que  l'on  donnera  moins 
de  hauteur  au  niveau  du  liquide  dans  l'entonnoir  collec- 
teur. Aucun  bruit  ne  se  produira  pendant  la  diastole  du 
ventricule. 

2*  Ecopérience.  —  Rétrécissement  mitral,  —  Pour 
imiter  les  effets  de  ce  rétrécissement,  on  place  dans  le 
tube  VM  qui  réunit  l'oreillette  au  ventricule  un  bouchon 
percé  d'un  trou.  On  arrive  facilement  par  le  tâtonnement 
à  donner  au  bouchon  des  dimensions  telles,  qu'il  fasse  un 
obstacle  suffisant  au  courant  direct  du  liquide.  La  valvule 
étant  suffisante,  on  entend  à  l'auscultation  un  bruit  de 
souffle  diastolique.  Ce  bruit  n'existe  que  si  la  tension  de 
l'oreillette  possède  une  certaine  force;  on  peut  le  faire 
paraître  ou  disparaître  en  élevant  ou  en  abaissant  le 
niveau  du  liquide  dans  l'entonnoir. 

Comme  l'oreillette,  dans  notre  schéma,  est  dénuée  de 
contractilité,  on  n'entend,  dans  aucun  cas,  de  souffle  pré- 
systolique. 

Enfin,  si  l'on  conserve  à  la  fois  le  bouchon  qui  rétrécit 
l'orifice  auriculo-ventriculaire  et  la  perforation  de  la  val- 
vule, on  obtient  deux  bruits  de  souffle,  l'un  systolique,  et 
l'autre  diastolique. 

§  215.  —  Les  trois  sortes  de  bruits  dont  nous  venons 
de  parler  ont  été  admises  par  certains  cliniciens,  mais  le 
plus  grand  nombre  d'entre  eux  méconnaissent  encore  la 
signification  du  bruit  diastolique,  et  l'attribuent  en  général 
à  une  insuffisance  aortique.  Hérard,  qui  a  beaucoup  con- 
tribué à  la  démonstration  du  bruit  diastolique  dans  le 
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rétrécissement  mitral  (1),  admet,  par  un  éclectisme  que 
nous  ne  saurions  partager,  que  cette  même  lésion  peut 
produire  aussi  un  souffle  systolique.  —  Il  nous  semble 
qu'on  ne  doit  pas  hésiter  à  admettre  que  tout  bruit  sys* 
tolique  ayant  pour  siège  Torifice  auriculo-ventriculaire 
gauche,  est  l'expression  d'une  insuffisance  de  la  valvule 
mitrale.  De  même,  que  tout  bruit  diastolique  ou  présysto- 
lique  de  même  siège  aura  pour  cause  le  rétrécissement 
de  cet  orifice  (2) . 

Des  bruits  de  soufOe  dans  l'insuffisance  mitrale. 

§  216.  —  Les  bruits  de  soufOe  qui  se  passent  à  Tori- 
fice  mitral  se  distinguent  par  leur  siège  de  ceux  qui  se 
produisent  à  l'orifice  aortique  :  les  premiers  s'entendent 
à  la  pointe  du  cœur,  les  autres  à  sa  base  ;  mais  les  carac- 
tères les  plus  importants  sont  les  suivants.  —  Les  bruits 
systoliques  qui  se  passent  à  rorifice  aortique  rétréci  se 

(4)  Arch,  gêner .  de  méd.,  6«  série,  t.  U,  p.  543,  et  t.  llî,  p.  4  65. 

(2)  Hérard,  en  soutenant  que  le  rétrécissement  mitral,  lorsqu^il  existe 
seul,  peut  donner  naissance  à  un  souffle  systolique,  s'appuie  sur  des 
autopsies  dans  lesquelles  on  aurait  trouvé  des  valvules  qui  ne  laissaient 
pas  échapper  Teau  qu'on  versait  par  la  pointe  du  cœur.  Que  fût  il  arrivé 
si  l'on  eût  poussé  cette  eau  dans  le  ventricule  avec  la  force  que  déploie 
la  systole  de  cet  organe?  Et,  même  dans  ce  cas,  s'il  ne  se  fût  pas  produit 
de  reflux,  on  pourrait  objecter  que  la  valvule  mitrale  d'un  cœur  en 
flaccidité  peut  se  fermer  hermétiquement,  tandis  que,  pendant  la  vie,  la 
contraction  des  colonnes  charnues  qui  s'insèrent  à  ses  bords  eût  pu 
la  rendre  insuffisante. 

Si  nous  nous  élevons  formellement  contre  celte  opinion  éclectique, 
c'est  parce  que  rien  no  nous  semble  plus  inadmissible  que  l'existence 
d'un  courant  de  l'oreillette  au  ventricule  pendant  la  syslole  de  celui-ci. 
En  présence  d'une  impossibilité  physique,  il  faut  nécessairement  admettre 
qu'une  erreur  se  sera  glissée  dans  l'observation  du  malade  ou  dans 
l'examen  cadavérique. 
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propagent  dans  les  vaisseaux  du  cou  ;  il  en  est  de  même 
pour  les  souffles  de  chlorose  et  d'anémie.  I^  souffle  sys- 
tolique  de  Tinsuffisance  mitrale,  en  même  temps  qu'il 
siège  à  la  poinle  du  cœur,  ne  se  propage  pas  dans  les 
vaisseaux.  —  Pour  les  souffles  diastoliques  qui  peuvent 
avoir  leur  siège,  soit  à  Torifice  aortique,  soit  à  l'orifice 
mitral,  c'est  surtout  leur  caractère  propre  qui  les  dis- 
tingue Tun  de lautre.  L'insuffisance  aortique  produit  un 
souffle  doux,  prolongé,  en  général  dépourvu  de  frémisse- 
ment cataire  (1).  Le  souffle  de  rétrécissement  mitral  pré- 
sente d'ordinaire  des  renforcements  saccadés  qui  le  font 
ressembler  au  bruit  de  la  râpe.  La  main  placée  sur  la 
région  précordiale  perçoit  alors  un  frémissement  très- 
prononcé. 

Quant  au  souffle  présystolique,  ce  qui  le  rend  difflcilê 
à  constater,  Vest  qu'il  est  presque  toujours  très-faible  et 
très-bref,  et  qu'il  est  le  plus  souvent  suivi  d'un  souffle 
systolique  tenant  à  ce  que  l'insuffisance  de  la  valvule 
mitrale  se  mêle  d'ordinaire  à  son  rétrécissement. 

Dans  cet  exposé  rapide  des  principaux  caractères  des 
souffles  qui  tiennent  à  une  lésion  mitrale,  nous  avons 
supposé  les  cas  les  plus  simples,  ceux  dans  lesquels  le 
caractère  du  bruit  est  le  plus  tranché.  Mais  tous  les  pra- 
ticiens savent  combien,  dans  certains  cas,  le  diagnostic 
est  obscur,  et  combien,  par  exemple,  un  rétrécissement 
mitral  dont  le  souffle  n'est  pas  rugueux  est  facile  à  con- 
fondre avec  une  insuffisance  aortique.  D'autre  part, 
quand  un  rétrécissement  aortique  présente  un  maximum 

(4)  Quelquefois  le  souffle  de  Tinsuffisaoce  aortique  présente  un 
deuxième  maximum  d'intensité  au  niveau  de  la  pointe  du  cœur.  Il  faut 
être  prévenu  de  ce  caractère  du  bruit  qui  pourrait  faire  croire  ii  un 
rétrécissement  mitral. 
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d'intensité  à  la  pointe  du  cœur  (voy.  §  199),  comment 
décider  qu'il  n'existe  pas  en  même  temps  une  insuffisance 
mitrale?  Dans  tous  ces  cas  obscurs,  la  forme  graphique 
du  pouls  peut  rendre  de  grands  services;  elle  suffit  sou- 
vent, ainsi  qu'on  va  le  voir,  pour  lever  toute  hésitation 
sur  le  siège  de  la  lésion. 

Caractères  du  pouls  dans  l'insuffisance  milrale. 

§217.  —  Le  pouls,  dans  Tinsuffisance  mitrale,  est 
presque  toujours  irrégulier.  Il  semble  que  plus  l'insufB- 
sance  est  pure,  c'est-à-dire  dégagée  de  rétrécissement, 
plus  aussi  rirrégularité  est  grande  (1  ).  (^  ne  sont  plus  ici 
des  variations  périodiques  dans  les  intervalles  du  pouls, 
ainsi  que  cela  s'observe  si  souvent  dans  Taltération  sénilc 
des  artères;  c'est  une  irrégularité  complète  qui  ne  semble 
soumise  à  aucune  r^Ie  (2). 

En  même  temps,  l'amplitude  du  pouls  diminue;  il  est 
souvent  impossible  au  toucher  de  saisir  certaines  pulsa- 
tions, tant  elles  sont  faibles.  De  temps  en  temps  une  pul- 
sation plus  forte  se  fait  sentir;  il  semblerait  qu'un  repos 
absolu  du  cœur  ait  existé  entre  deux  pulsations  sensibles 
au  toucher,  mais  l'auscultation  montre  bien  qu'une  série 
de  petiles  systoles  se  sont  efTecluées  dans  cet  intervalle. 
Les  plus  petites  pulsations  présentent  ordinairement  un 

(4)  Certains  malades  chez  lesquels  on  n  entendait  qu  un  souffle  systo- 
lique  d'insuffisance  mitrale,  et  dont  le  pouls  était  régulier,  ont  présenié 
à  l'autopsie  une  insuffisance  avec  un  degré  très  prononcé  de  rélrécis- 
h'ement. 

(2)  Il  nous  a  semblé  que,  dans  certains  cas,  le  rhythme  de  la  respi- 
ration influe  sur  le  retour  des  irrégularités  du  pouls  dans  l'insuffisance 
mitrale.  Ce  point  aurait  besoin  d'être  vérifié  par  des  expériences  dans 
lesquelles  on  enregistrerait  à  la  fois  le  pouls  et  la  respiration  pendant 
un  temps  assez  long. 
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dicrotisme  très  prononcé,  ce  qui  tient  au  petit  volume  de 
Tondéc  sanguine  envoyée  par  les  sysloles  ventriculaires 
correspondantes  à  ces  pulsations. 
Voici  des  types  de  tracés  recueillis  dans  T insuffisance 

n)i  traie. 


Fig.  190. 


Fig.  200. 


Fig.  201. 


Fig.  202« 


Fig.  203. 


Fig.  20A. 

Nous  présentons  ces  cas  coninïc  types  d'insuffisance 
pure,  bien  que  Taulopsie  ait  déniontré  qu'il  existait  aussi 
dans  tous  ces  cas  un  certain  degré  de  rétrécissement  coin- 
parativenieut  au  diamètre  d'un  orifice  niilral  sain.  Mais, 
chez  ces  malades,  le  sang  avait  une  voie  suffisamment 
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large  pour  passer  de  roreillelte  au  ventricule  pendant  la 
diastole;  du  reste,  aucun  souffle  diastolique  ni  présyslo- 
lique  ne  s  était  fait  entendre  chez  ces  sujets.  Nous  croyons 
donc  légitime  de  conclure  que  l'insuffisance  était  alors  la 
seule  lésion  qui  produisit  des  troubles  fonctionnels  cbez  ces 
malades.  La  figure  200  est  prise  sur  un  malade  qui  pré- 
sentait, en  même  temps  que  l'insuffisance  mitrale,  une  alté- 
ration sénile  du  système  artériel.  Les  caractères  du  pouls 
avaient  fait  prévoir  l'existence  de  cette  lésion;  le  trac<^ 
présente  en  effet,  à  un  haut  degré,  le  plateau  caractéris- 
tique (voy.  §  153). 

Caraclcres  du  pouls  dans  le  rélrécissement  mitral. 

§  2i8.  —  Lorsque  le  riétrécissement  mitral  est  assez 
prononcé  pour  donner  naissance  à  un  souffle  diastolique, 
il  supprime  l'irrégularité  du  pouls.  Nous  ne  saurions  affir- 
mer que  cet  effet  soit  constant,  niais  nous  l'avons  ren- 
contré dans  tous  les  cas  de  rétrécissement  mitral  que  nous 
avons  eu  roccasion  d'observer  lorsqu'il  existait  un  souffle 
diastolique  pur.  Voici  quelques  types  de  celte  forme  du 
pouls. 


vr-- 


> 


Ki]p.  205. 


.  ,*     V 


Fig.  206. 


Fiç.  207. 
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Cumme  le  rétrécissement  mitral  avec  souffle  diastolique 
est  assez  rare,  nous  n'avons  pu  constater  que  deux  fois  à 
l'autopsie  l'existence  de  cette  lésion  ;  c'était  pour  tes 
malades  dont  les  tracés  sont  représentés  (fig.  S06  el 
207).  Mais,  dans  l'autre  cas,  l'existence  d'un  souËDe 
diastolique  à  la  pointe  du  cœur,  la  dilTérence  complète  de 
la  Forme  du  pouls  avec  celui  de  l'insuffisance  aortique.  ne 
nous  paraissent  pas  laisser  place  au  doute  sur  la  nature 
de  la  lésion.  —  Quand  le  sourûe  est  double,  ce  qui  in- 
dique à  la  fois  le  rétrécissement  et  l'insufBsance  de  l'ori- 
fice mitral,  la  régularité  du  pouls  D'est  pas  altérée  en 
général,  et  même  le  tracé-  conserve  à  peu  près^  les  carac- 
tères qu'il  présente  dans  le  rétrécissement  pur.  Les 
fi<;urcs  suivantes  sont  recueillies  sur  des  malades  qui  pré- 
scnlaiL'iil  (.;e  doiilile  soiii'ilc. 


Fig.  310. 


La  forme  du  pouls  dans  \e  rétrécissement  mitral  nous 
a  paru  assez  caractéristique  pour  que,  dans  certains  cas,  , 
lions  ayons  pu  prévoir,  d'après  l'examen  du  traa',  qu'il 
existait  un  souffle  diastolique. 

Un  caractère  imiwrlant  à  signaler,  c'est  que  la  ligne 
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d'ensemble  du  tracé  présente  ordinairement,  dans  ces 
cas,  des  ondulations  qui  correspondent  aux  mouvements 
respiratoires.  11  existe,  en  cfTet,  chez  les  malades  atteints 
de  réirécisseniept  mitral,  une  dyspnée  plus  grande  que 
dans  les  autres  lésions  des  oriQces.  Ce  phénomène  s'ex- 
plique bien  par  la  rétention  du  sang  dans  Toreillette  et 
dans  les  veines  pulmonaires. 

Lorsqu'il  y  a  soutSe  présystolique  chez  un  malade,  le 
pouls  présente  encore,  d'ordinaire,  assez  de  régularité  : 
les  figures  suivantes  sont  obtenues  dans  ces  conditions. 


Fig.  2H. 


Fig.  212. 


Fig.  213. 


Résumé.  — Les  caractères  du  pouls,  dans  les  affections 
de  rorifice  mitral,  nous  semblent  d'autant  plus  inipor- 
tanls  que  le  tracé  graphique  diffère  tout  à  fait  de  celui 
des  affections  aortiques  qui  donneraient  des  bruits  sem- 
blables. —  Quoi  de  plus  différent  que  les  tracés  du  rétré- 
cissement mitral  ci  ceux  de  Tinsuffisance  aortique?  Et 
cependant  ces  deux  maladies  présentent  des  signes  sté- 
thoscopiques  assez  analogues.  —  L'irrégularité  et  la 
petitesse  du  pouls,  caractères  ordinaires  de  rinsu£Bsance 
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mitrale,  ne  contrastent  pas  moins  avec  ramplitude,  la 
régularité  et  la  forme  du  pouls  dans  le  rétrécissement 
aortique,  affection  qui  peut  donner  lieu  à  un  soufQe  sys- 
tolique  à  la  pointe.  C'est  surtout  sur  ces  caractères  néga- 
tifs que  devra  s'appuyer  le  diagnostic  des  affections  de 
ToriBce  mitral,  jusqu'à  ce  que  le  nombre  des  observa- 
tions suivies  d'autopsie  ait  fait  reconnaître  s'il  y  a  dans 
la  foiToe  du  pouls  quelque  caractère  spécial  qui  nous  ait 
échappé  jusqu'ici. 

LÉSIONS  DE  l'orifice  AURICULO-VENTRICULAIRB  DROIT. 
Int«flte«nce  de  ki  valYsle  trlcvsplde. 

§  219.  —  L'insufiBsance  de  la  valvule  tricuspide  est 
la  seule  lésion  auriculo-ventriculaire  droite  que  nous 
ayons  eu  Toccasion  de  constater  sdr  le  vivant  et  de  véri- 
fier à  l'autopsie. 

Si  l'on  n'avait  que  les  signes  stéthoscopiques  pour  éta- 
blir  le  diagnostic  de  cette  affection,  on  la  confondrait  pro- 
bablement toujours  avec  une  insuffisance  de  la  valvule 
mitrale.  Mais  il  est  un  caractère  qui  suffit  quelquefois  h 
lui  tout  seul  pour  porter  le  diagnostic;  nous  voulons 
parler  du  pouls  veineiuo  des  jugulaires.  Lorsque  la  valvule 
tricuspide  est  insufQsante,  chaque  systole  du  ventricule 
produit  un  reflux  dans  l'oreillette  et  jusque  dans  les 
veines  du  cou.  Ce  reflux  est  quelquefois  d'une  force  con- 
sidérable, et  produit  une  véritable  pulsation  sensible  au 
toucher.  On  a  signalé,  à  juste  litre,  une  cause  d'erreur  : 
c'est  Texistence  des  battements  des  jugulaires  très  visibles, 
quoique  peu  sensibles  au  toucher,  battements  qui  se  pro- 
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duiscnt  toutes  les  fois  que  la  gène  de  la  circulation  dû 
sang  veineux,  soit  dans  les  cavités  droites  du  cœur,  soit 
même  dans  les  poumons,  amène  le  gonflement  des  jugu- 
laires. Dans  ces  cas,  chaque  syslole  de  l'oreillette  si'ac- 
compagne  d'un  reflux  et  d'un  battement  visible  des  jugu- 
laires. 

Caractères  du  pouls  artériul  et  veineux  dao8  TinsufOsance  tricuspide. 

§  220.  —  Dans  les  trois  cas  d'insuffisance  tricuspidc 
que  nous  avons  observés,  le  pouls  radial  était  régulier, 
ce  qui  constitue  une  différence  importante  avec  le  po\]ls 
irrégulier  de  l'insuffisance  mitrale.  De  plus,  il  n'avait  pas 
la  petitesse  qu'on  observe  dans  cette  dernière  affection. 
Voici  quelques  tracés  recueillis  sur  des  malades  aheints 
d'insufQsance  de  la  valvule  tricuspide.  La  figure  21& 


Fig.  214. 

est  recueillie  sur  une  malade  chez  laquelle  le  professeur 
Trousseau  avait  diagnostiqué  une  insuffisance  tricuspide, 
ce  qui  se  vérifla  à  l'autopsie. 

f^  pouls  veineux  peut,  dans  certains  cas,  être  enre- 
gistré au  sphygmographe.  Sa  forme  présente  alors  un 
caractère  important  qui  permet  d'établir  le  diagnostic 
avec  une  parfaite  certitude.  Nous  allons  en  rapporter  un 
exemple. 

§221.  —  Une  femme  portait  aux  jambes  d'énormes 
varices  ;  elle  avait  en  même  temps  une  affection  valvu- 
laire  du  cœur  caractérisée  par  un  bruit  de  souffle  sys- 
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tolique  d'iDsufQsance  auriculo-ventriculaire.  Le  pouls 
radial  était  le  suivant  : 


Fig.  215. 

On  voit  déjà  que  ce  pouls  ne  présente  pas  Tirrégularité 
si  prononcée  ordinairement  dans  Tinsuffisance  mitrale. 

Les  tumeurs  variqueuses  étaient  animées  de  battements 
très  forts,  sensibles  sur  les  veines  de  la  cuisse,  de  la  jambe 
et  même  du  pied.  MM.  les  docteurs  Gubler  et  Vemeuil 
nous  prièrent  d'examiner  à  l'aide  du  spbygmographe  ces 
pulsations  veineuses.  —  Une  première  exploration  avait 
montré  à  M.  Verneuil  que  les  battements  provenaient  de 
la  région  supérieure  du  membre  et  se  transmettaient  de 
haut  en  bas.  En  effet,  lorsque  l'on  comprimait  en  un  point 
les  veines  variqueuses,  c'était  au-dessous  de  ce  point  seu- 
lement que  les  battements  disparaissaient.  Ces  battements 
ne  provenaient  pas  d'une  communication  artério-vei- 
neuse,  car  ils  ne  s'accompagnaient  pas  de  bruit  de  souffle; 
de  plus,  il  était  évident  qu'ils  émanaient  des  veines 
elles-mêmes,  car  ils  disparaissaient  par  la  compression 
du  tronc  de  la  veine  sapbène  interne. 

L'attention  fut  alors  attirée  vers  d'autres  battements 
qui  existaient  aux  jugulaires,  mais  qui  étaient  beaucoup 
moins  prononcés.  Dès  lors  il  était  naturel  de  chercher  à 
CCS  pulsations  veineuses  une  origine  commune,  et  de  les 
attribuer  à  Texislence  d'une  insuffisance  de  la  valvule 
tricuspide.  L'existence  de  cette  insuffisance  reçut  une 
preuve  nouvelle  de  la  forme  du  pouls  veineux  enregistré 
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sur  les  vai^aux  des  jambes.  Le  tracé  de  ces  pulsatioDs 
est  représenté  fig.  21 C. 


Fig.  Î18. 

On  voit  que  la  pulsation  se  faisait  en  deux  temps  : 
d'abord  un  petit  soulèvement,  puis  un  second  soulève- 
ment plus  énergique.  Cette  forme  est  bien  celle  que  la 
théorie  eût  pu  faire  prévoir.  11  doit,  en  effet,  exister  dans 
rinsufDsance  tricuspide  un  double  battement  veineux, 
Tun  plus  faible,  produit  par  la  systole  de  l'oreillette,  et 
l'autre  beaucoup  plus  fort,  produit  par  celle  du  ven- 
tricule. 

Quant  à  la  cause  qui  rendait  les  battements  si  forts 
aux  veines  des  jambes,  tandis  qu'ils  étaient  très-faibles  à 
celle  du  cœur,  M.  Yerneuil  pensa  qu'il  fallait  la  chercher 
dans  la  rupture  des  valvules  de  la  veine  iliaque.  Cette 
idée  était  confirmée  par  ce  fait  que  les  battements  n'exis- 
taient que  du  côté  gauche,  ce  qui  faisait  supposer  l'inté- 
grité des  valvules  de  la  veine  iliaque  droite.  —  Le  tracé 
des  balicments  veineux  des  jugulaires  présentait  les 
mêmes  caractères  que  pour  les  veines  des  jambes,  sauf 
que  les  influences  respiratoires  y  étaient  plus  prononcées. 

Cette  observation  permet  de  conclure  que  la  forme 
graphique  du  pouls  veineux  dans  Tinsuffisance  tricuspide 
pourra  présenter  une  valeur  réelle  dans  le  diagnostic 
difficile  de  cette  maladie. 


CHAPITRE  XXVIIl. 

■ 

AFFECTIONS  DU   COEUR  (sUlTt).  —POULS  DANS  DIFFÉRENTES 

MALAD.liS. 

Communication  des  cavités  droites  et  gauches  du  cœur.  —  Communi- 
cation des  deux  oreillettes.  —  Communication  des  deux  ventricules. 

De  la  péricardite  ;  formes  du  pouls  dans  celte  maladie.  —  Du  pouls 
dans  rbydropéricarde.  —  De  l'hyperlrophie  du  cœur  et  des  carac- 
tères qu'elle  donne  au  tracé  du  pouls. 

Du  pouls  dans  les  affections  qui  portent  sur  plusieurs  orifices  du  cœur 
à  la  foi::. 

AfTectiona  pulmonaires  qui  peuvent  simuler  une  maladio  du  coeur.  — 
De  la  fréquence  du  pouls  dans  les  maladies  pulmonaires.  —  Des 
différents  types  que  peut  affecter  la  dyspnée. 

Forme  du  pouls  dans  quelques  maladies.  —  Colique  de  plomb.  «— 
Rhumatisme.  —  Ictère,  —  Pouls  après  Taccouchement. 

DE   LA   COMMUNICATION  DE9  CAVITÉS  DROITES  ET  GAUCHES 

DU   COEUR   ENTRE   ELLES. 

§  222.  —  Nous  rapprochons  celte  affection  des  précé- 
dentes parce  qu'à  Tauscultation  elle  fournit,  dans  certains 
cas,  des  signes  identiques.  Une  communication  interven- 
triculaire,  par  exemple,  peut  simuler  par  le  bruit  de 
souffle  qu'elle  présente,  soit  une  insuffisance  milrale,  soit 
un  rétrécissement  aorlique. 

Communication  des  oreillettes  entre  elles. 

§223.  —  Nous  n'avons  jamais  eu  l'occasion  de  con- 
stater cette  conformation  vicieuse  chez  les  malades  dont 
nous  avons  recueilli  le  tracé  du  pouls.  11  nous  semble  à 
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priori  que  la  forme  graphique  de  la  pulsation  ne  doit  pas 
être  influencée  par  cette  lésion  qui  trouble  peu  la  fonction 
cardiaque.  Les  recherches  les  plus  récentes  semblent 
prouver  que  le  mélange  des  deux  sangs  ne  se  fait  pas  dans 
ces  circonstances,  et  que  la  cyanose  n'existe  pas  dans  les 
cas  de  persistance  du  trou  de  Botal  (1).  Cette  opinion  est 
d*accord  avec  les  notions  physiologiques  ;  il  est,  en  effet, 
démontré  que  les  deux  oreillettes  exécutent  leurs  systoles 
d'une  manière  simultanée  et  avec  une  force  à  peu  près 
égale  (voy.  §  31.)  Dès  lors  il  doit  y  avoir  peu  de  ten- 
dance au  mélange  du  sang  de  deux  oreillettes.  —  La 
même  raison  doit  faire  admettre  qu'il  n'existe  pas  de 
bruit  de  souffle  dans  les  cas  de  pei*sistance  du  trou  de 
Botal,  à  moins  qu'il  n'existe  une  inégalité  anormale  dans 
la  pression  intérieure  de  deux  oreillettes.  Une  grande 
obscurité  règne  encore  aujourd'hui  sur  les  signes  qui 
pendant  la  vie  accompagnent  la  communication  inter- 
auriculaire. Ce  sujet  réclame  des  recherches  nouvelles. 

Communication  inlerveniriculaire. 

§  224.  •  -  Les  signes  ordinaires  de  cette  affection  sont 
les  suivants.  II  existe  un  souffle  systolique  accompagné  de 
frémissement  cataire,  ce  souffle  s'irradie,  en  général,  dans 
une  grande  étendue.  D'ordinaire  on  observe  une  cyanose 
qui  s'accroît  par  la  marche,  l'ingestion  des  aliments,  etc. 
Les  doigts  et  les  orteils  sont  terminés  en  massue  comme 
chez  certains  phthisiques,  mais  la  forme  bombée  est  beau- 
coup plus  prononcée  dans  le  cas  de  communication  inter- 
ventriculaire.  Les  ongles,  fortement  convexes,  présentent 

(4)  Voyez  Duroziez,  Comptes  rendus  de  la  Société  de  biologie^  4  862, 
p.  405. 
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une  teinte  bleuâtre.  L'ensemble  de  ces  caractères  nous 
semble  suffisant  pour  qu'on  puisse  affirmer  Texislence 
d'une  communication  des  deux  ventricules;  toutefois  le 
bruit  de  souffle  peut  manquer.  Cette  aflection  est  congé- 
nitale dans  la  grande  majorité  des  cas;  il  existe  fréquem- 
ment une  disposition  anatomique  très  intéressante,  car 
elle  explique  tous  les  phénomènes  dont  nous  venons  de 
parler. 

Une  oblitération  de  Tartère  pulmonaire  pendant  la  vie 
intra-utérine  semble  avoir  été  la  lésion  primitive.  Sous 
cette  influence,  le  ventricule  droit  a  continué  indéSqi* 
ment  à  se  vider  dans  le  ventricule  gauche,  seule  voie  par  * 
laquelle  il  pût  expulser  le  sang  qu'il  recevait.  Dans  ces 
conditions,  la  cloison  interventriculaire  n'a  pu  se  ferojer 
complètement,  et  une  ouverture  est  restée  par  laquelle 
les  ventricules  communiquent  entre  eux.  Cet  espace  est 
situé  à  la  partie  supérieure  de  la  cloison,  au-dessous  de 
rorifl^ii^^ 

Iricules. -4jU  <^  qui 

constitue  une  voie  par  laquelle  le  sang  des  deux  veotll* 

cules  passe  de  l'aorte  dans  l'artère  pulmonaire.  ^. 


S- 


des  ddoi^angs  ih^q^^lioilbe^  Mosf  ^ 

monaire.  La  cyanose  se  trouve  alors  expliquée  tout  natu- 
rellement. Quant  au  bruit  de  soufQe,  il  se  comprend 
facilement  en  supposant  que  l'un  des  ventricules  ait  plus 
d'énergie  que  l'autre.  Le  plus  souvent,  c'est  le  ventricule 
droit  qui  a  le  plus  d'épaisseur.  Ainsi,  la  disposition  qui 
existe  pendant  la  vie  intra-utérine  s'est  conservée  à  cause 
de  l'obstacle  que  le  ventricule  droit  devait  surmonter  par 
suite  de  l'oblitération  de  l'artère  pulmonaire. 
Si  nous  avons  insisté  sur  cette  disposition  anatomique, 
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c'est  qu'elle  nous  semble  être  la  forme  la  plus  fréquente 
des  communications  interventriculaires  ;  nous  en  avons 
rencontré  deux  cas  avec  autopsie  (1).  Il  existe  au  musée 
Dupuytrën  plusieurs  exemples  de  cette  anomalie  du  cœur; 
enfln  Gendrtn  a  rassemblé  dix  observations  de  malades 
chez  lesquels  existait  une  semblable  disposition.  —  Quant 
aux  cas  de  cyanose  par  affection  congénitale  du  cœur 
que  nous  avons  observés,  tous  présentaient  un  bruit  de 
souffle  systolique  ainsi  que  la  forme  renflée  des  doigts  à 
leurs  extrémités.  Tout  porte  h  croire  que  c'était  encore 
là  des  cas  du  môme  genre.  Nous  n'insistons  pas  davantage 
sur  ces  affections  que  nous  avons  eu  trop  peu  d'occasions 
^  d'étudier.  Voici  les  tracés  du  pouls  recueillis  sur  des  sujets 
qui  présentaient  les  phénomènes  caractéristiques  ci- 
dessus  indiqués  :  cyanose  congénitale,  ongles  en  massue, 
souffle  systolique. 


Fig.  217. 


Fig.  218. 


Nous  ne  parlerons  pas  de  la  persistance  du  canal  arté- 
riel et  de  ses  effets  sur  la  forme  du  pouls  ;  le  seul  cas  que 
nous  en  ayons  rencontré  était  compliqué  de  rétrécissement 
aortique  (-2). 

(4)  L'un  de  ces  cas  a  été  publié  par  nous  dans  les  Bulletins  de  la 
Société anatomique,  1857,  2«  série,  t.  H,  p.  313. 

(2)  Ce  cas  a  élé  décrit  dans  la  (hèse  de  Âlmagro,  4  862. 
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DE  LA   PÉRICARDITE. 

§  225.  —  L'une  des  afleclions  les  plus  difQciles  à 
diagnostiquer,  est  ta  péricardite;  iei,  en  effet,  les  signes 
fournis  par  Tauscultation  tendent  souvent  à  tromper  le 
médecin  plutôt  qu'à  le  guider  dans  son  diagnostie.  Les 
frottements  qui  se  produisent  entre  le  cœur  et  le  péri- 
carde, à  chaque  révolution  cardiaque,  présentent  quel- 
quefois tous  les  caractères  des  bruits  de  souffle,  et,  comme 
ils  sont  en  général  rbytbmés  d'après  les  mouvements  du 
cœur,  ils  peuvent  simuler  à  peu  près  toutes  les  lésions 
des  orifices.  Le  caractère  distinctif  le  plus  important 
qu'ils  présentent,  c'est  leur  variabilité  suivant  qu'on 
place  le  malade  dans  telle  ou  telle  attitude.  Mais  si  l'on 
n'a  que  cet  élément  pour  étaUir  te  diagnostic^  il  est 
difficile  de  se  prononcer  avec  certitude  sur  la  nature  de 
la  maladie.  La  forme  graphique  du  pouls  peut  donc,  ici 
encore,  rendre  de  grands  services.  Les  figures  suivantes 
sont  recueillies  dans  des  cas  de  péricardite  aiguë. 


Fiîr.  219. 


Fig.  220. 


Fig.  221. 


On  voit  que  le  pouls  présentait,  dans  ces  cas,  une  brus- 
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querie  particulière  qu'on  ne  retrouve  guère  que  dans 
rinsufBsance  aortique.  Toutefois  la  méprise  n'était  pas 
possible  dans  ces  cas;  en  effet,  Ténorme  amplitude  du 
pouls  de  Corrigan  ne  se  rencontre  pas  ici . 

§  î226.  —  V hydropéricarde j  qui  existe  toujours  à  un 
certain  degré  dans  la  péricardite,  peut,  lorsqu'il  est  porté 
à  un  degré  considérable,  imprimer  aux  pouls  des  carac- 
tères particuliers. 

Les  ventricules,  comprimés  extérieurement  par  le 
liquide,  ne  se  remplissent  plus  que  dune  manière  incom- 
plète; aussi  n'envoient-ils  dans  Taorte  que  des  ondées 
fort  petites.  Telle  est  du  moins  l'idée  qui  nous  semble  la 
plus  naturelle  pour  expliquer  la  forme  du  pouls  obtenue 
dans  ces  conditions  et  représentée  figure  222. 


Fim      000 


§  227.  —Enfin,  l'hypertrophie  du  cœur  ne  nous  sem- 
ble pas  devoir  être  étudiée  à  part  ;  cet  étatse  produit  d'une 
manière  secondaire  toutes  les  fois  que  le  cœur  éprouve 
UB6  grande  résistance  à  vaiùcrè.  La  dilatation  de  la  cavité 
ventriculaire  gauche  se  rencontre  alors  à  peu  près  con- 
stamment avec  répaississemeut  des  parois.  Le  tracé  du 
pouls  semble  traduire  cet  accroiss^meiildé  la  capacité  du 
cœur  par  une  augmentation  de  l'amplitude  de  la  pulsa- 
tion. Cette  grande  amplitude  se  rencontre  dans  la  plupart 
des  tracés  fournis  par  des  malades  dont  le  cœur  était 
hypertrophié^  soit  par  suite  d'un  rétrécissement  aortique, 
soit  par  suite  de  la  dégénérescence  sénile  des  artères.  Mais 
il  ne  faut  pas  oublier  que,  dans  ce  dernier  cas,  la  dilata- 
tion des  vaisseaux  est  probablement  la  principale  cause 
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de  la  grande  amplitude  du  pouls.  Il  sera  curieux  d'étudier 
directement  les  pulsations  cardiaques  dans  les  cas  d'hy- 
pertropbie  du  cœur;  ce  sera  peut-être  le  moyen  le  plus 
sûr  d'arriver  à  Tapprécier  exactement. 


DES  AFFECnOIIS  QUI  POBTEHT  SUE  PLUSIEURS  ORIFICBS 

DU  COEUR   A  LA   FOIS. 

§  228.  —  Presque  toujours,  dans  Texamen  d'un  malade 
atteint  d'affection  du  cœur,  on  a  l'attention  dirigée  du 
côté  d'un  symptôme  prédominant;  c'est  eu  général  un 
bruit  de  souffle  dont  là  force  considérable  mascfûe  les 
bruits  plus  faibles.qui  pourraient  exister  en  môme  temps. 
D'autre  part,  si  l'on  analyse  avec  soin  les  phénomènes 
stéthoscopiques,  un  autre  écueil  est  à  redouter.  Ainsi, 
on  peut  attribuer  à  deux  lésions  distinctes  les  deux 
maxima  d'intensité  qui  existent  parfois  dans  une  môme 
lésion,  par  exemple  dans  les  insuffisances  et  les  rétrécis- 
sements aortiques.  Dans  tous  les  cas  où  il  y  a  lésion  de 
plusieurs  orifices,  la  difficulté  du  diagnostic  est  très  grande 
et  le  besoin  de  multiplier  les  signes  physiques  se  fait  for- 
tement sentir. 

La  forme  graphique  du  pouls  présente  ceci  de  précieui, 
qu'elle  traduit  simultanément  les  modifications  que  la  pul- 
sation reçoit  de  différentes  sources,  et  qu'elle  enlève  à  la 
rapide  succession  de  ces  signes  leur  caractère  fugace  qui 
les  rend  si  difficiles  à  percevoir.  Nous  représenterons 
(fig.  223  et  22&)  deux  types  des  formes  du  pouls  dans  les 
affections  de  plusieurs  orifices  à  la  fois,  afin  de  donner 
une  idée  de  la  manière  dont  les  modifications  du  pouls 
se  combinent  entre  elles.  Le  lecteur  suppléera  à  l'insuf- 
fisance de  ces  types,  relativement  au  nombre  extrême  de 
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combinaisons  que  peuvent  présenter  les  différentes  lésions 
des  orifices  du  cœur.  Il  y  avait,  dans  le  premier  cas, 
insuffisance  mitrale  avec  insuffisance  aortiqre. 


Fig.  223. 

Dans  le  deuxième  cas,  les  mêmes  lésions  étaient  com 
pliquées  de  dégénérescence sénile  des  vaisseaux. 


Fig.  221. 

AFFECTIONS  QUI  PEUVENT  SUIULER  l'eXISTENGE  d'uNE  LÉSION 

..    ORGANIQUE  DU   CCffiUR. 

§  229.  —  Il  arrive  très  souvent  qu'on  rencontre  des 
malades  présentant  au  plus  haut  degré  le  faciès  des  af- 
fections cardiaques  :  il  y  a  chez  eux  de  l'œdème  et  parfois 
de  Tascile  ;  le  pouls  est  si  petit,  qu'on  n'en  peut  apprécier 
ni  les  caraclères,  ni  le  rhylhine;  à  l'auscultation,  les  bruits 
du  cœur  sont,  le  plus  souvent,  marqués  par  des  râles  tho- 
raciques,  et  s*ils  ne  le  sont  pas,  leur  faiblesse  et  leur  fré- 
quence ne  permettent  de  constater  qu'un  tumulte  dont 
l'analyse  est  impossible.  —  Presque  toujours,  alors,  le  dia- 
gnostic porté  est  le  suivant  :  affection  organique  du  cœur, 
probablement  insuffisance  mitrale,  avec  congestion  con- 
sécutive du  poumon  et  gône  de  la  circulation  tout  entière. 

L'absence  de  bruits  de  souffle  n'exclut  pas  ce  diagnostic; 
car  on  sait  que,  le  plus  souvent,  dans  la  période  ultime 
des  maladies  du  cœur,  on  ne  perçoit  plus  de  bruits  de 
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souffle.  Leur  disparition,  à  cette  époque  de  la  maladie,  a 
été  attribuée  par  Beau  à  raffaiblissement  des  contractions 
du  cœur  (asystolie).  Tout  concourt  donc  à  faire  admettre 
l'existence  d*uiie  affection  cardiaque  très  avancée;  les 
reuseigtieroents  sur  la  marûbe  de  là  maladie  pourraient 
seuls,  dans  certains  cas,  faire  éviter  l'erreur.  —  A  Tau- 
topsie,  OD  trouve  les  orifices  du  cœur  parfaitement  sains, 
les  cavités  droites  dilatées,  l'artère  pulmonaire  égale- 
ment très  large,  et  dans  le  poumon  un  emphysème  très 
prononcé.  C'est  par  cette  lésion  pulmonaire  que  la  ma- 
ladie a  commeqoé.  LagènerespiratoirerOu  peut-dtre  la 
lésion  même  du  poumon,  a  créé  un  obstacle  au  passage 
du  sang  à  travers  cet  organe.  Dès  lors  hypertrophie  et 
dilatation  du  cœur  droit  et  de  Tarière  pulmonaire.  L'ob- 
stacle devenant  graduellement  plus  complet,  il  s'en  est 
suivi  l'arrêt  de  la  circulation  et  la  mort. 

Un  antre  point  de  ressemblance  entre  cette  affection 
et  les  altérations  des  orifices  du  cœur,  c'est  l'existence 
d'attaques  ou  paroxysmes  souvent  éloignés  de  plusieurs 
années  les  uns  des  autres,  et  dans  lesquels  les  phénomènes 
de  cyanose,  d'œdème  et  de  dyspnée  se  produisent  avec  les 
mêmes  caractères.  En  général,  la  gravité  des  symptômes 
va  toujours  en  croissant  de  la  première  à  la  dernière  de 
ces  attaques. 

Enfin,  dans  certains  cas  de  ce  genre,  on  entend  un 
souille  systolique  d'insuffisance  auriculo-ventriculaire.  Ce 
souffle  nous  semble  se  former  à  la  valvule  tricuspide  ren- 
due insuffisante  par  Ténorme  dilatation  du  cœur  droit. 
Comment  alors  éviter  Terreur,  et  diagnostiquer  autre 
chose  qu'une  affection  valvulaire  dii  cœur? 

Le  pouls,  qui  n'est  plus  guère  sensible  au  toucher,  four* 
nit  a  l'instrument  un  tracé  qui  présente  une  valeur  très 
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grande,  car  il  est  presque  caractéristique  de  la  maladie  qui 
nous  occupe.  Voici  plusieurs  types  de  cette  forme  de  pouls. 


Fig.  225. 


Fig.  226. 


Fig.  227. 

/ 

Ce  pouls  est  rt^^ulier,  quoique  la  ligne  d'ensemble  dn 
tracé  présente  souvent  des  ondulations  très  marquées.  La 
pulsation  est  très  petite,  mais  en  général  bien  formée; 
sa  forme  est  assez  caractéristique  pour  que  nous  ayons  pu, 
dans  un  grand  nombre  de  cas,  porter  le  diagnostic  à  sa 
seule  inspection. 

De  la  fréquence  du  pouls  dans  les  maladies  pulnoonaires. 

§  230.  —  11  semble  que  toutes  les  fois  que  la  circula- 
tion pulmonaire  est  entravée  et  qu'un  obstacle  existe  sur 
le  trajet  des  vaisseaux  du  poumon,  la  fréquence  du  pouls 
soit  augmentée.  Il  y  a  donc  une  contradiction  apparente 
dans  la  faron  dont  agissent  les  obstacles  au  cours  du 
sang,  suivant  qu'ils  siègent  sur  le  trajet  de  la  grande  cir- 
culation ou  sur  celui  de  la  petite.  — Mais,  lorsqu'on  songe 
qu'un  obstacle  situé  sur  le  trajet  de  la  circulation  pulmo- 
naire amène  la  distension  du  système  veineux,  et  par 
conséquent  la  déplétion  du  système  artériel,  on  conçoit 
que  le  cœur  gaucbe  doit  se  contracter  très  vite.  En  effet. 
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d'un  côté,  il  ne  reçoit  qu'une  faible  quantité  de  sang  du 
poumon  dont  les  vaisseaux  sont  oblitérés,  et,  d'autre  part, 
il  envoie  ces  ondées  peu  volumineuses  dans  un  système 
artériel  où  la  tension  est  extrêmement  faible.  Si  donc  le 
cœur  gauche,  par  sa  force  prédominante,  règle  le  rhytbme 
des  contractions  de  rorgane  tout  entier,  la  facilité  avec 
laquelle  le  ventricule  gauche  exécutera  son  travail  pro- 
duira une  accélération  des  mouvements  du  cœmr.  Les 
cavités  droites,  entraînées  dans  ce  mouvement,  n'exécu- 
taient que  des  contractions  très  incomplètes,  ainsi  que 
le  prouve  à  l'autopsie  la  distension  considérable  qu'elles 
ont  subie.  —  Il  sera  intéressant  d'étudier,  par  des  expé- 
riences faites  sur  les  grands  anipiaux,  rinfluence  qu'un 
obstacle  à  la  circulation  pulmonaire  exerce  sur  la  circu- 
lation du  sang  dans  les  cavités  gauches  du  cœur. 

Nous  nous  bornerons  ici  à  exposer  deux  types  du 
pouls  pris  dans  des  affections  pulmonaires  qui  produi- 
saient manifestement  un  obstacle  au  cours  du  sang.  On 
verra  à  quel  point  la  fréquence  du  pouls  était  accrue,  et 
combien  les  pulsations  étaient  devenues  faibles.  Dans  la 
plupail  4e  (^i;  casy  rinfhiesce  de  la  respiratioor  sur  la 
tensioii^artérielia  ést.plùs  proqoncée  qiie  ràctiôri  dd  cœur 
lui-méï^.  li^lyp^  re^ïëâeaté  figUJ?#  229  éj^it  abstol^ment 
insensible  Hoi  tOQchW  ;  ^  pFés6i>iàit  des  ondulationlf(Tespi- 
ratoires  aussi  fréquentes  que  les  pulsations  artérielles  le 
seraient  dans  les  conditions  normales. 


Fi?.  228. 


Fig.  229. 
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Daa  différents  caraclères  que  la  dfspnée  donne  aa  tracé  du  pouls. 

§  2SI.  —  Les  tracés  ci-dessus  présenteat  des  ondula- 
tions respiratoires  à  peu  près  égales  pour  la  durée  de 
l'ascension  et  de  la  descente.  Telle  n'est  pas  la  forme  du 
tracé  lorsque  la  dyspnée  est  due  à  l'asthme  essentiel, 
c'est-à-dire  lorsque  lepounion  ne  présente  pas  de  signes 
de  congestion  ni  de  bronchite.  Dans  ces  cas,  le  rhytbme 
respiratoire  nous  a  paru  présenter  un  caractère  particu- 
lier. L'inspiration  est  brère  et  pour  ainsi  dire  convul- 
sive  ;  Texpiralion,  au  contraire,  est  lente  et  prolongée. 
De  là  résulte  une  ondulation  particulière  de  la  ligne  d'en- 
semble du  tracé.  Cette  ligne  s'abaisse  subitement  k  chaque 
inspiration  et  s'élève  lentement  au  moment  de  l'inspira- 
tion. Ces  mouvements,  très  prononcés  dans  la  6gure  3.^0, 
ft'expliqnent  parfaitement  par  ce  que  nous  avons  montré, 
§  9fr,  des  influences  de  la  respiration  sur  le  pouls,  dans 
tes  cas  où  il  existe  un  obstacle  à  la  libre  pénétration  de 
r«ir  dans  le  poumon. 


Il  sera  indispensable  de  rechercher  si  cette  modifica- 
tion du  pouls  appartient  exclusivement  à  Tasthnid,  ou  si 
elle  existe  aussi  dans  d'autres  affections  pulmonaires. 
C'est  surtout  l'étude  graphique  des  mouvements  respira- 
toires eux-mêmes  qui  pourra  Fournir  des  indications  pré- 
cieuses. 
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DE  QUELQUES  FORMES  DU   POOLS  DANS  LES  MALADIES. 

NoustermiaoDsen  présentanl  quelques  tracés  du  pouls 
recueillis  dans  diverses  maladies,  aQo  de  montrer  que 
l'obsemtion  seule,  sans  le  secours  d'aiicuoe  étude  appro- 
fondie des  modifications  dy  mouvemeat  du  sangi  peut 
conduire  à  la  découverte  de  certains  types  caroctéria- 
Uques.  Ainsi,  dans  la  colique  de  plomb,  nous  avons  ren- 
contré un  très  grand  nombre  de  fois  une  forme  singulière 
du  pouls,  forme  dont  la  figure  231  donne  tes  caractères 
les  plus  constants. 


Fig.  231. 

Dans  le  rhumatisme  articulaire,  on  obtient  ordinaire- 
ment UD  tracé  très  analogue  à  celui  qui  est  représenté 
figure  333.  L'amplitude  de  la  pulsation  est  énorme,  le 
dicrotisme  en  général  assez  prononcé;  il  n'y  a  pas  de 
sommet  anguleux  comme  dans  les  pulsations  d'une  am- 
plitude semblable  dont*Dous  avons  déjà  présenté  des 
exemples!,  et  qui  étaient  dues  soit  à  l'insuffisance  aortique, 
soit  à  ranévrysme  de  l'aorte. 


g  232.  —  Le  ralentissement  du  pouls  dans  certains 
états,  tels  que  l'algidité  et  la  période  d'apyrexie  des 
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fièvres,  nous  est  déjà  connu:  voici  des  types  du  pouls  à 
peu  près  semblables,  obtenus  dans  des  circonstances  dif- 
férentes.— La  figure  233  représente  le  pouls  dans  l'ictère 
simple. 


Fig.  233. 

Les  figures  23/i  et  235  sont  des  exemples  de  ralen- 
tissement du  pouls  après  Taccouchement.  D'après  la 
forme  du  tracé,  ce  ralentissement,  signalé  récemment  par 
Blot,  nous  semble»  aussi  bien  que  celui  de  Tictère,  pro- 
duit par  une  éMvatioo  de  la  tensioo  artérielle.  Une  pareille 
rareté  des  battements  du  coeur  s^acoompAgoerait  de 
rebondissements  multiples  et  très  prononcés  de  la  pulsa- 
tion, si  la  tension  artérielle  n'était  pas  très  élevée.  Il  ne 


Fig.  234. 


Fig.  235. 

faut  donc  pas  attribuer  cette  rareté  du  pouls  à  une  in- 
fluence primitivement  portée  sur  le  cœur,  mais  à  une 
modification  de  la  circulation  périphérique.  Nous  avons 
émis  rhypothèse  que  l'élévation  de  la  tension  artérielle 
après  raccouchement  peut  tenir  à  l'oblitération  des  vais- 
seaux utérins  qui,  pendant  la  grossesse,  fournissaient  une 
large  voie  pour  le  passage  du  sang  des  artères  dans  les 
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veines.  Mais  ce  n'est  là  qu^une  supposition  sur  laquelle 
nous  ne  nous  appesantirons  pas. 


Notre  tâche  est  finie.  Nous  avons  essayé  d'exposer  le 
tableau  de  la  fonction  circulatoire  et  de  faire  entrevoir 
l'admirable  harmonie  de  son  ensemble.  Nous  croyons 
avoir  prouvé  que  les  lois  physioI(^iques  sont  une  source 
féconde  d'applications  à  la  pathologie.  Quant  aux  déve- 
loppements spéciaux  que  nous  avons  donnés  à  l'étude 
du  pouls,  tant  à  l'état  physiologique  que  dans  les  mala- 
dies, nous  les  avons  jugés  indispensables  ;  non  pas  que  nous 
ayons  voulu  écrire  un  traité  du  pouls,  comme  on  l'a  essayé 
tant  de  fois,  mais  justement  pour  prouver  qu'une  pareille 
étude  ne  saurait  être  abordée  sans  le  secours  de  moyens 
rigoureux  d'observations.  N'eussions-nous  fait  que  débar- 
rasser la  science  des  erreurs  dont  on  l'avait  encombréCi 
nous  croirions  déjà  avoir  été  utile.  Mais  il  y  a  mieux  à 
faire  que  de  renverser  l'édifice  du  passé  ;  les  matériaux 
ne  manqueront  pas  pour  reconstruire. 


FIN. 
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Congestion.  Action  des  vaso-moteurs 
dans  la  — ,  395. 

CoNTRACTiLiTÉ  des  artères,  son  rôle, 
133. —  des  capillaires,  308  ;  ses 
eflels  sur  les  tissus,  312  ;  des  agents 
qui  rinfluencent ,  314  ;  lois  qui 
la  régissent ,  316.  —  vasculaire 
dans  l'inflammation,  402;  dans  la 
congestion,  395. 

Contraction  de  Toreillette,  intervalle 
qui  la  sépare  de  celle  du  ventricule, 
69  ;  sa  durée,  71  ;  ses  effets  sur  la 
pulsation  cardiaque,  77.  —  du  ven- 
tricule; son  synchronisme  avec  la 
pulsation  cardiaque,  70  ;  sa  durée, 
71  ;  ses  rapports  avec  le  pouls  aor- 
tique,  187;  avec  le  pouls  de  diCTé- 
rentes  artères,  197. 

Déperdition  de  la  chaleur  animale,  ses 
causes,  338. 


Diagnostic  de  Taltératioa  sénile  dtt 
artères,  415. 

Dicrotb,  pouls,  265. 

DicwnrisME.  Sa  eause,  266.  Syathèse 
da  —,  266.  Conditiofle  qui  font  va- 
rier rintenrilé  du  —,  275.  —  dans 
les  anévryuaes  de  l'aorte,  458. 

Dilatation  des  artères,  160.  —  des 
artères  dani  l'état  sénile,  413. — des 
collatérales  dans  roblitération  ar(é« 
rielle,  423. 

Dtsphéb,  ses  effets  sur  la  forme  da 
pouls,  544. 

ErroRT.  Son  influence  sur  le  pouls, 
294  ;  —  d'Inspiration,  la  glotte  fer- 
mée ;  son  influence  sur  le  pools, 
289. 

ÉLASTiaTÉ  des  artères;  set  effets,  137« 

—  des  vaisseaux  ;  son  influeoee  sur 
le  dicrotisme  du  pouls,  277,  —  des 
anévrysmes  ;  son  influence  sur  les  ca- 
ractères du  pouls,  sur  rintensité  du 
bruit  de  souffle,  483-486, 

ÉRUPTiVES.  Voy.  Fièmrei. 

Etranglement  dans  l'inflammation, 
405. 

Fièvre.  Définition,  859.  Phénomènes 
qui  la  caractérisent,  860.  Chaleur 
dans  la  — ,361.  Rougeur  des  tégu- 
ments dans  la  — ,363.  Gonflement 
des  extrémités  dans  la  — ,  364. 
Fréquence  des  battements  du  cœur 
dans  la  — ,  366.  Force  du  pouls 
dans  la — ,  367.  Forme  du  pouls  dans 
la  — ,  369.  —  éruptives  (pouls  dans 
les),  393.  ^  puerpérale  (pouls  dans 
la),  390. 

Fontanelle.  Pulsations  prises  sur  les 

—  ,  464. 

Force  statique  déployée  par  la  con- 
traction des  différentes  cavités  du 
cœur,  90.  —  du  pouls,  227.  In- 
fluence du  volume  de  l'artère  sur  la 
— ,  231.  Influence  de  la  teusion 
artérielle  sur  la  — ,  236.  Influence 
de  la  suspension  des  battements  du 
cœur  sur  la  — ,  240.  Influence  de 
l'obstruction  d'un  vaisseau  sur  la 
— ,  242.  Erreurs  que  donne  le  tou- 
cher, 243.  —  du  pouls  dans  l'ané- 
vrysme,  439. 

Forme  du  pouls,  246.  Classiflcation 
ancienne  des  formes  du  pouls,  248. 

Frémissement  qui  accompagne  les 
bruits  de  souffle,  4G9. 
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FrIquence  du  pouls,  202.  Expérience 
de  Graves,  204.  Loi  qui  préside  à 
ses  variations,  206.  — du  pouls. 
Influence  de  la  respiration  sur  la 
— «  293.  Influence  de  l'effbrt  sur  la 
— ,  297.  —  du  pouls  dans  b  fièvre, 
366.  —  du  pouls  dans  l'al^dité, 
375,  —  do  pouls  dans  les  affections 
pulmonaires,  542. 

Fboid  et  chaud.  Leur  action  sur  la 
contractilité  vasculaire,  318. 

GONFLEMBiiT  dos  extrémités  dans  la 
fièvro,  364. 

llÊM0DR0N0ii^.TRE  de  Volkmaon,  153. 
—  de  Cbauyeau,  156. 

HÉMOMÉTRE  de  Mai^ndie,  143. 

HÉMOTACHOMi^RE  de  Vicrofdt,  155. 

Hoquet.  Influence  du  ^  sur  le  pouls, 
292. 

Hypertrophie  du  cœur  dans  l'altéra- 
tion sénile  des  artères,  411. 

Ictère.  Forme  du  pouls  dans  V — , 
546. 

Infection  purulente.  Pouls  dans  T— -, 
390. 

Inflammation.  Nature  de  V — ,  400. 
RïMe  do  la  contractilité  vasculaire 
dan<t  r — ,  402.  Étranglement  dans 
l'-_-,   /i05.  Marcho    do    f— ,   403. 

ï?fSUFFI.sANCE  aortiqtie.  Bruits  de  souf- 
flo  dans  T— ,  506.  Trouble  do  la 
circulation  artérielle  dans  T— ,  506. 
Pouls  dans  1'—,  509.  —  avec  étal 
sénile  des  vaisseaux,  512.  —  Sa 
coïncidence  fréquente  aver  l'anc- 
vrysme  de  Taorlc,  51  :î. 

—  mitrale.  iJruils  de  souffle  dans 
r— ,  .')*>2.  raraclcrc  du  pouls  dans 
r — ,  524 .  —  De  la  valvule  tricus- 
pide,  520. 

iRRÉcrLARiT]^:  du  pouls  dans  l'alléra- 
lion  sénile  des  nrlcrcs,  420. 

KvuoGRAPniON  de  Liidwi^,  173. 

Ligature  des  artères  ;  nouvelle  direc- 
tion que  prend  le  sang,  425. 

I.ir.NE  d'ensemble  d'un  tracé,  253. 
Influence  de  la  respiration  sur  la — , 
287,  Influence  de  refTorl  sur  la — , 
205.  Influence  de  refFort  d'inspira- 
tion sur  la — ,  290. 

I.or.OMOTiON  des  artères,  161. 

Loi  qui  préside  aux  variations  de  la 
fréquence  du  pouls,  206. 

>Unoiiktre  de  Haies,  i:i9.  —  de  Poi- 
scuille,   l'iO.  — de  Bernard,    Ht. 


—  enre^treur  de  Lndwtg,  141. 
Inconrénleots  des — ,142.  —  corn* 
pcnsateur,  143.  —  de  Setzchenoit', 
150. 

Mitrale  (valvule).  Hétrécissement  et 

insufllsance  de  la — ,  518. 
Nerf  pneumogastrique.  Action  du  — 

•or  le  cœur,  397.  —  vaso-moteurs, 

310. 
Nivellement  de  la  température  aai- 

maie  par  la  circulation,  340. 
Orlit^.ration  artériefle,  422.  Direction 

nouvelle  du  sang  dans  1* — ,  425. 

Pouls  au-dessoua  dn  point  oblitén*, 

42a. 

Orifice  aortique.  Yoy.  Hétrédsse" 
ment  et  intuf/Uance.  —  du  coHir, 
affections  qui  portent  sur  plusieurs 
h  la  fois,  539. 

Ossification  artérielle.  Voy.  Séiifo 
{aliéralion), 

Paleor  des  téguments  dans  Talgîdité, 
374. 

Passive.  Yoy.  PreaUm 

I^ÉRicARDiTE.  Caractère  du  pouls  dan^ 
la-,  537. 

Phlérartérie.  Bruit  de  souffle  dans 
la  —,  477. 

Pouls,  sa  cause,  169.  —  aortique, 
1 S7.  —  de  la  carotide,  1 95.  —  Ses 
rapports  avec  la  vitesse  du  sang, 
200.  —  Sa  fréquence,  202.  —  Sa 
force,  227.  —  Sa  forme,  246.  Tracé 
du  — ,  252.  —  Ligne  d'ensemble, 
253.  —  rebondissant  <»n  dicrntc, 
265.  Influence  de  la  respiration  sur 
le  — ,284 .  Influence  de  la  toux  sur  le 
—,  292  ;  du  hoquet  sur  le—,  292: 
de  l'eflortsur  le—,  294;  de  l'ef- 
fort d'inspiration,  la  glotte  fermée, 
209.  —  Sa  fréquence  dans  la  fi«^vre, 
360.  —  Sa  force  dans  la  fièvre,  367. 

—  Ses  caractères  dans  l'algidiU', 
385.  —  Sa  forme  dans  la  lièvre, 
369.—  dans  l'état  typhoïde,  388. 

—  dans  l'altération  si*n\\e.  des  ar- 
tères, 417.  —  dans  roblitéralioii 
artérielle,  428.  Tracés  du  —  dan^ 
les  cas  d'anévrysmes  des  artèrc>, 
430.  —  Son  retard  dans  ranévrysme. 
436.  —  Sa  force  dans  ranévrysm«\ 
430.  —  Sa  forme  au-dessous  dr 
l'anévrysme,  4^3.  —  Sur  une  tu- 
meur anévrysmale,  448.  —  dans  lc-« 
nnévrysmes  de  l'aorte,  457.  —  d.in< 
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le  réiférillifmfl  a«tiqae,  5#&.  — 
daof  riiifrfltance  aortiqae,  509.  — 
dans  les  aflectMS    conpleset  de 
l'urificc   aortiqse,    512.  —  dans 
l'infuffimicc  milrak,  521.  —  dans 
le  rétféciMetnenI  nitnl,  526.  — 
dans  rin^offisaace  de  la  Talvnle  tri- 
cuspide,  530.  — ^ëans  les  aflections 
de  plusieiirs  orifiees  du  cœur  à  la 
fois,  539.  —  dans  la  péricardite, 
537.  —  dans  rhydropéricarde,  5i8. 
—  Sa  fiimc  daas  diflereales  ouda- 
dies,  515.  —  daos  la  colique   de 
plofnb,  515.  —  dans  le  rfaumalisme 
articulaire  aifu,  545.  —  dans  Tic- 
tère,  516.  — après  raiiiuaimiiiini, 
516.  —  des  jugulaireiv  530. 
I^ifccaocASTaiiiCE.  Voy.  .Yer^ 
Pression.  Dzns  le  coeur,  92.  —  Posi- 
tive et  négative  dans  le  cœur,  leur 
détermination,  91 .  —  Passives  dans 
le  cœur,  92.   —  Actives  dans  le 
cœur,   101.  —  Son  évaluatioo  ma- 
nométrique,  103.  —  Du  sang,  son 
influence  sur  la  contractilité  des  rais- 
5caux,  320.  —  Estérieurey  soo  ac- 
tion sur  la  contractilité  des  vais* 
seaux,  322. 
Pt'EapERALE.  Voy.  Fièvre t  390. 
Pulmonaires  (affections).  Fréquence 
du  pouls  dans  les — ,  512.  Lésions 
de  Torifice  et  des  >-alvules  dans  les 
— ,  516. 
Pi'LSATio?(   cardiaque ,   son    synchro- 
nisme avec  la  contraction  vcntricu- 
laire,  70.  —  Sa  durée,  71.   —  Sa 
cause,  72.  —  Son  tracé  jp'aphiquc 
chez  Thommc,  121.   —  négative, 
122. 
PuLSATivEs.  Tumeurs — ,  163. 
IlÉACTio!!  après  Talgidité,  383. 
Ueuondissam.  Pouls —  ,  265. 
Ueprodcctio!!   artilicicUc.  Voy.   Syn- 
thèse. 
Hespiration.    Sou    iiinuence  sur    le 
pouls,   281.   Arrêt  des   battements 
du  cœur  par  la  — ,  300. 
UÉTRÉcissEMENT  de  rorincc  aorliquc, 
501-   synthèse  du — ,    512.    Pouls 
dans  le  — ,  501.  —  compliqué  d'in- 
suflisancci  511. —  niilral  (caractères 
du  pouls  dans  le),  526. 
t\Éu?fio?f  par  première  intention^  105. 
RnosiATisME  articulaire  aigu.  Forme  du 
pouls  dans  le — ,  516. 


RiOCtfOU.  VO}.  i''lVIT<. 

Roccccft  de»  lègainents,  sa 
lioo  du»  la  fièvre,  363. 

Saks^  son  infiaeace  MT  la  fré^MMce 
dBpMda,2IO. 

Sak.  Tr^et  da~,  29. 

ScàiLATOKS.Toy.  Fiècrt. 

ScÙMA  de  la  circulatioa,  161.  —  de 
Weber,  31. 

ScMLB  (allératÎM  1  des  artères,  &I0. — 
Ole  aoièiie  rbjpcrlropUe  dit  acar, 
m.  Trouiièes  fonctioancU  q«*€llc 
produit  dans  la  ctreiilalitB,  311. 
Diagnoctic  de  1'—,  315. 

SIC5ES  eslériaiirs  de  la  cûroUatioQ  car- 
diaqoe,  42-101.  —  da  movienani 
du  sang  daos  les  artères,  158. 

SoxDE  cardiographique  du  cœur  droit, 
60.  —  du  ventricule  gauche,  85. 

Souffle.  Bruits  de  — .  Voy.  BruUs. 

Sphtomographe  de  Vierordt,  175.  In- 
convénients du  —,  176.  —  de  l'au- 
teur, 179. 

Sphygmomètre  de  Bérissou,  171. 

Sphygioscope.  196. 

Stades  de  froid  et  de  chaleur  dans  les 
maladies,  381. 

Stnchroxisme  de  la  pulsation  cardiaque 
avec  la  contraction  ventriculaire, 
70.  —  de  la  contraction  des  deux 
ventricules,  90. 

Synthèse  de  Faction  du  cœur,  39.  — 
des  bruits  du  cœur,  117.  —  des 
Phénomènes  do  la  circulation  arté- 
rielle, 163.  —  de  Fanévrysmu  ar- 
tério* veineux,    187.   —  des  bruits 
de  souffle,  ^69.  —  du  rétrécisse- 
ment aortiquc,  502.  —  des  varia- 
lions  de  la  force  du  pouls,  237.  — 
du  pouls  dicrote,  266. — des  effets  des» 
anévrysmcs  sur  le  pouls,  137.  — 
des  anévrysnies  de  Faortc,  159.  — 
des  bruits  de  souffle  dans  les  afTcc* 
lions  deForiflce  mitral,  520. 
Tension  artérielle,  138.  —  moyenne 
des  artères,  115.  —  Ses  rapports 
avec  la  fréquence  du  puuls,  210.  — 
Son  influence  sur  la  force  du  pouls, 
235.  —  Son  influence  sur  Finten- 
site  du  dicrotismc,  278.  —  dans  les 
capillaires,   307.   L'abaissement  de 
la —  produit  des  bruits  do  soufllCt 
180. 
Température  dans  Falgidité,  373. 
Tkrill  ou  frémissement  cataire,  16t, 
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—  dans   rahévrysme  artério-vci- 
neux,  488. 

Toux,  5on  influence  sor  le  pouls,  292. 
Tracé  cardiograpluqoe.  Analyse  d'un 

— ,  67.  —  du  pouls,  ses  dUTérents 

cléments,  253. 
Tumeurs  vasculaires  pulsativcs,  463. 

—  anévrysmale,  effets  de  leur  com- 
pression sur  le  pouls. 

Typhoïde.  £tat  du  pouls  dans  la  fièvre 
— ,  388.  Pneumonie;  pouls  dans  la 
fièvre  -,  289.  —  (fièvre),  pouls  a 
ses  différentes  périoides,  391. 

Lpham,  son  procédé  de  transmission 
des  mouvements  du  cœur,  51. 

Yalvcles  du  cœur,  leur  ddture  et  ses 


effets  sur  les  tracés 
ques,  79.  —  sigmoules  (dâtire 
des),  effets  qu'elle  produit  dau  fe 
tracé,  81.  —  Influence  de  leur  élat 
sur  le  pouls  aortîque.  —  trieupide 
(insuffisiBnce  de  la),  529. 

Variole.  Voy.  Fièvre. 

Vaso-moteurs  (neMi).  Voy.  Serfi. 

Vertricule  gauche,  tracé  de  ses  moi- 
▼ements,  88. 

Vitesse  du  sang  dans  les  artères,  151 
Lois  qai  président  aux  variatioos  de 
la—,  157.  — du  sang  dans  une  ar- 
tère aux  différents  moments  d^M 
pulsation,  199. 

Weber.  Schéma  de  —,  21. 
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